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ALABAMA  -  JANUARY  1955 
WEATHER  SUMMARY 


January  weather  featured  below  normal 
temperatures  and  precipitation  and  sever- 
al inches  of  snowfall  near  the  Gulf 
Coast.     Temperatures  were  below  normal 
for  the  third  consecutive  month.  The 
month  averaged  2.1°  below  normal,  making 
this  the  coldest  January  since  1948. 
Extremes  in  temperature  were  84°  at 
Headland  on  the  4th  and  8°  at  Russellville 
2  on  the  29th  and  30th.     The  8°  minimum 
was  the  lowest  in  January  since  1948 
when  1°  was  recorded.  Precipitation 
was  deficient  again  for  the  13th  consecu- 
tive month,   the  average  of  4,36  inches 
being  0.65  inch  below  normal.  Distri- 
bution over  the  state  was  fairly  uniform, 
with  the  Middle  Division  averaging 
approximately  one  inch  more  than  the 
other  two  divisions.     Monthly  extremes 
were  6.88  inches  at  Primrose  Farm  and 

1.78  inches  at  Waterloo.     Primrose  Farm 
also  reported  the  greatest  daily  amount, 

3.79  inches,   on  the  1st.     Snowfall  aver- 
aged 0.3  inch  with  the  greatest  amounts 
in  the  Southern  Division.     Although  the 
snowfall  in  the  Middle  and  Northern 
Divisions  was  much  more  widely  distri- 
buted,  the  individual  station  amounts 
for  the  entire  month  were  not  as  great 
as  those  reported  at  some  stations  in 
the  Southern  Division  during  one  day 

of  unusual  weather.     Both  Bay  Minette 
and  Mobile  WB  Airport  recorded  3.5  inches 
of  snow  on  the  23rd.     According  to 
available  information,   the  percentage 
of  possible  sunshine  was  near  normal  in 
most  areas  of  the  state. 

Much  above  normal  temperatures,  which 
proved  to  be  the  warmest  of  the  month, 
and  considerable  cloudiness  prevailed 
during  the  first  six  days.     Moist  Tropi- 
cal air  moving  northward  caused  moderate 
to  heavy  rainfall  over  most  of  the  state, 
accompanied  by  widely  scattered  thunder- 
storms,  on  the  1st.     On  the  6th  a  little 
light  rain  occurred  in  advance  of  an 
approaching  cold  front  from  the  west. 
The  cool  air  in  the  high  pressure  system 
followiflg  the  frontal  passage  lowered 
temperatures  to  near-normal  on  the  7th 
and  8th.     When  the  High  passed  southeast- 
ward, a  weak  low  pressure  system  which 
had  formed  along  the  Texas  coast  spread 
moderate  to  heavy  rains  over  the  northern 
two-thirds  of  the  state  and  raised  tem- 
peratures appreciably  on  the  9th-10th. 
After  the  rapid  eastward  movement  of 
the  Low,   two  successive  incursions  of 
much  colder  air  from  Canada  brought  below 
freezing  minimum  temperatures  over  the 
entire  state  during  the  Hth-14th  period. 
Many  stations  in  the  southern  portion 
recorded  their  lowest  temperatures  of 


the  month  on  the  14th.     On  the  15th-16th 
a  disturbance  moved  slowly  eastward 
along  the  Gulf  Coast,  spreading  generous 
amounts  of  rain  over  the  state  and  raising 
temperatures  to  near-normal  in  most  areas. 
In  the  extreme  southwest  portion  tempera- 
tures were  moderately  above  normal  on  the 
15th.     The  16th  marked  the  beginning  of 
unseasonably  cold  weather  with  tempera- 
tures moderately  to  much  below  normal 
nearly  every  day  until  the  end  of  the 
month.     Precipitation  occurrences  were 
mostly  of  short  duration  and  amounts 
were  generally  light,   except  on  the  18th 
when  moderate  amounts  of  rain  covered 
the  state,   and  on  the  23rd  when  the 
extreme  south  portion  received  several 
inches  of  snowfall.     Mobile  reported  3.5 
inches  of  snow  -  the  greatest  amount  in 
this  century  at  that  station.  Stations 
in  the  northern  half  of  the  state  rec- 
orded their  lowest  temperatures  on  the 
28th  and  29th.     This  period  of  unusually 
cold  weather  can  be  attributed  to  the 
frequent  movement  of  intensely  cold  air 
masses  farther  southward  than  usual. 

Generous  precipitation  supplied  ample 
to  excessive  topsoil  moisture  and  went 
far  toward  restoring  the  depleted  sub- 
soil moisture.     Water  supplies  in  wells, 
small  streams  and  farm  ponds  were  notice- 
ably improved  by  the  end  of  the  month. 
Winter  grains  and  cover  crops  were  in 
good  condition  but  growth  was  retarded 
by  cold  weather.     Grazing  conditions 
improved  but  supplemental  feeding  was 
necessary  in  nearly  all  areas  to  keep 
livestock  in  fair  to  good  condition. 
Some  potato  planting  and  plowing  for 
spring  crops  was  done  in  southern  coun- 
ties as  soil  and  weather  conditions 
permitted. 

The  U.   S.  Geological  Survey  reports 
that  streamflow  in  the  northern  half  of 
the  state  increased  substantially  to 
within  normal  range  but   in  the  southern 
half  continued  far  below  normal.  Al- 
though ground-water  levels  remained 
below  average,  rises  were  recorded  at 
a  majority  of  the  observation  wells. 
The  exceptions  were  the  key  wells  at 
Scottsboro  and  Selma  where  record-low 
levels  for  January  were  recorded. 

Earth  tremors  were  felt  in  the  Florence- 
Muscle  Shoals-Sheffield  area  about  1;25 
A.M.   on  the  25th.     No  damage  was  reported. 

No  floods  or  destructive  storms  were 
reported  during  the  month. 

J.  E.  Stork 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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19 

,5 

T 

27 
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3 

1 
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0 

42. 

9 
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2. 

g 

73 

5 

19 
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c 

0 

18 

0 

5, 

39 
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10 

T 

T 
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7 
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2 
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31. 

4M 
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4M 

71 

5 

10 

29 
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0 

0 

20 

0 

E 

2, 
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.30 

18 

1.5 

1 

19+ 

6 

2 

0 
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54.2 

32. 

9 
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6 

75 

5 

18 

14  + 
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5. 

22 

.  95 

19 

T 

0 

7 

6 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

53.6 

33. 

3 
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5 

- 

1, 

7 

74 

5 

19 

28+ 

6S9 

0 

0 

16 

0 

4, 

70 

- 

.23 

1,17 

10 

T 

0 

6 

5 

2 

DECATUR 

50.9 

32. 

6 

41. 

8 

- 

6 

69 

3 

12 

29 
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0 

0 

17 

0 

3, 

08 

- 

1.55 

.95 

19 

1,0 

1 

27 

7 

2 

0 
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AH 

53.4 
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1 

41. 

8 

71 

6 

16 

14 
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0 

0 

17 
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,0 

0 
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0 
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52.4 
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0 

42. 

7 

- 

9 

72 

5 

18 

28+ 
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3. 

70 

.95 

19 

,0 

0 

3 

2 

0 
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51.4 

31. 

9 

41  . 

7 

69 

5 

14 

29 
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0 

0 

18 

0 

E 

3, 

84 

.65 

10 

,8 

8 

4 

0 
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AH 

50.5 

28. 

5 

39. 

5 

71 

6 

10 

29 

781 

0 

0 

23 

0 

3. 

78 

1.15 

19 

8 

3 

1 

JASPER 

52  .9M 

29. 

4M 

41. 

2M 

16 

14 

731 

0 

0 

15 

0 

1.10 

18 

1 

MAO I  SON 

AM 

49.6 

29 . 

8 

39 . 

7 

2  . 

5 

70 

4  + 

10 

29 

lib 

0 

0 

21 

0 

3 . 

3  3 

1.30 

8 

2 
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49.3 

31. 

9 

40. 

6 

- 

1. 

3 

71 

5 

9 

29 
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3. 

25 

- 

1.61 

.93 

18 

2,0 

1 

1 9+ 

7 

2 

0 

ONEONTA 

AM 

52.3 

29 . 

4 

40. 

9 

1 . 

9 

71 

4 

1 1 

1 4 

0 

0 

21 

0 

0 

9 

PELL  CITY   5  NW 

AM 

51.8 

29 « 

5 

40  . 

7 

70 

5 

16 

2  8+ 

746 

0 

9 

REDSTONE  ARSENAL 

50.1 

29. 

0 

39i 

6 

68 

3  + 

11 

29 

784 

0 

0 

20 

0 

2. 

74 

.80 

18 

1,0 

0 

6 

2 

0 

ROCK  MILLS 

55.6 

31. 

7 

43. 

7 

71 

2  + 

17 

31 

656 

6. 

11 

1.11 

1.50 

1 

T 

0 

5 

4 

RUSSELLVILLE  2 

AM 

49.3 

26i 

5 

37. 

9 

72 

6 

8 

29+ 

833 

0 

0 

22 

0 

3. 

62 

1.19 

19 

9 

3 

1 

SAINT  BERNARD 

AM 

51.2 

28. 

4 

39. 

3 

- 

3. 

71 

6 

13 

29 

773 

0 

0 

2  3 

0 

E 

4. 

29 

- 

1.22 

.88 

19 

.8 

0 

10 

3 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

50.6 

3 1  i 
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0 

0 

20 

0 

.67 

1.0 

0 

8 

Q 

SCOTTSBORO 

52.7 

31. 

6 

42  . 

3 

5 

72 

5 

13 

29 

700 

0 

0 

19 

0 

3. 

06 

_ 

1.76 

.55 

10 

.0 

0 

8 

2 

0 

SYLACAUGA  4  NE 

52  .9M 

29. 

5M 

41. 

2M 

74 

5 

13 

14 

731 

0 

0 

19 

0 

.0 

0 

TALLADEGA 

55.0 

32. 

4 

43. 

7 

- 

2. 

4 

75 

5 

16 

14 

652 

0 

0 

19 

0 

4. 

33 

- 

,57 

1.56 

1 

,0 

0 

8 

3 

1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

54.6 

33. 

5 

44. 

1 

- 

1 . 

2 

75 

5 

19 

14 

640 

° 

° 

" 

3. 

97 

- 

1,10 

1.05 

18 

,0 

0 

6 

3 

1 

UN IVERSITY 

54.3 

35 . 

2 

5 

5 

20 

0 

0 

13 

0 

0 

^ 

1 

VALLEY  HEAD 

AM 

50.6 

24. 

6 

37  . 

6 

_ 

3. 

3 

66 

4  + 

12 

29 

841 

0 

0 

26 

0 

4. 

49 

- 

,36 

T 

0 

0 

DIVISION 

41. 

4 

3. 

98 

•  4 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

56. 2M 

30. 

IM 

43. 

2M 

73 

2  + 

15 

14+ 

676 

0 

0 

15 

0 

5. 

56 

2,00 

1 

T 

0 

7 

4 

1 

AUBURN  3  SW 

AM 

55.5 

33 

8 

44i 

7 

- 

3 

73 

6 

19 

14 

623 

0 

0 

14 

0 

6 

47 

1,87 

2,36 

1 

T 

0 

9 

3 

2 

CAMDEN  3  NNW 

58.3 

35 

7 

47 

0 

75 

4 

18 

14 

553 

0 

0 

11 

0 

6 

25 

2.55 

1 

.0 

0 

10 

4 

2 

CAMP  MILL   2  NW 

AM 

54.5 

31 

2 

42 

9 

71 

4  + 

17 

14 

679 

5 

98 

2.00 

1 

7 

3 

2 

CENTREVILLE 

AM 

55.2 

31 

5 

43 

4 

3 

2 

75 

6 

17 

14 

664 

0 

0 

19 

0 

5 

30 

- 

,07 

1.15 

11 

.0 

0 

7 

5 

I 

CLANTON 

AM 

54.5 

30 

4 

42 

5 

4 

0 

75 

6 

17 

14  + 

692 

0 

0 

19 

0 

4 

38 

- 

,32 

1.00 

1  + 

.0 

0 

7 

4 

2 

DAYTON 

AM 

55.1 

36 

4 

45 

B 

76 

5 

21 

14 

590 

0 

G 

12 

0 

3 

83 

1.21 

16 

T 

0 

6 

3 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AH 

56. 9M 

35 

4M 

46 

2M 

76 

5 

20 

14  + 

577 

0 

0 

0 

4 

18 

1.40 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

EUFAULA 

61.1 

36 

4 

48 

8 

5 

79 

6 

23 

14  + 

501 

4 

28 

- 

,07 

1.09 

13 

1,0 

0 

9 

3 

2 

GREENSBORO 

57.5 

36 

7 

47 

1 

2 

76 

4 

21 

14+ 

549 

0 

0 

U 

0 

4 

27 

- 

,68 

.■92 

18 

,0 

0 

8 

4 

0 

GREENVILLE 

60.3 

38 

1 

49 

2 

3 

78 

5 

23 

14 

483 

0 

0 

11 

0 

6 

.50 

1,99 

2.03 

1 

8 

3 

3 

HIGHLAND  HOME 

58.2 

38 

2 

48 

2 

1 

g 

76 

5 

22 

28 

514 

0 

0 

11 

0 

,0 

0 

LAFAYETTE 

72 

1  4 

617 

0 

0 

13 

0 

£ 

it 

76 

1,50 

18 

3,0 

2 

LIVINGSTON 

57.2 

35 

4 

46 

3 

9 

77 

4 

20 

14  + 

575 

'4 

26 

- 

,27 

1,20 

18 

,0 

0 

8 

5 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

75 

2  0 

14+ 

568 

0 

0 

10 

0 

41 

1,32 

1 

,0 

0 

7 

4 

1 

LJ  A  D  T  T  M  n&M 

MAK  1  i  IH  UMM 

72 

3 

3 1 

575 

Q 

0 

11 

Q 

5 

04 

,  07 

2,15 

1 

,  0 

0 

7 

4 

1 

MAXWELL  FIELD 

56.4 

39 

3 

47 

9 

75 

5 

24 

28 

523 

0 

0 

9 

0 

4 

31 

1,60 

1 

T 

0 

6 

3 

2 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

56.3 

36 

1 

46 

2 

- 

3 

0 

76 

5 

23 

14 

573 

Q 

4 

•  63 

,03 

l.ll 

1 

T 

0 

3 

2 

NATCHEZ 

60.5 

35 

0 

47 

8 

77 

5 

17 

14 

527 

'o 

0 

13 

0 

5 

.23 

1.62 

1 

T 

T 

24 

9 

3 

2 

PRATTVILLE 

55.8 

36 

■  8 

45 

0 

- 

2 

74 

5 

21 

14+ 

588 

1 1 

5 

.45 

,51 

2.55 

1 

,0 

0 

g 

4 

1 

PUSHMATAHA 

,  1 

0 

0 

14 

0 

.00 

1,43 

2,22 

19 

T 

0 

if 

3 

1 

ROCKFORO 

AM 

57.3 

32 

.2 

44 

•  8 

73 

3  + 

14 

14 

620 

0 

0 

17 

0 

4 

.30 

1,10 

16 

,0 

0 

7 

4 

3 

SELMA 

58.8 

38 

,5 

48 

.7 

- 

,  7 

77 

5 

23 

I', 

501 

0 

0 

10 

0 

5 

.02 

,34 

1,74 

1 

T 

0 

3 

3 

1 

THOMASVILLE 

AM 

57.9 

36 

.2 

47 

,1 

- 

1 

•  4 

75 

5  + 

22 

28 

549 

0 

0 

13 

0 

E 

6 

.71 

.70 

1.77 

1 

,1 

0 

8 

3 

2 

TROY 

59.1 

38 

,4 

48 

•  8 

- 

2 

.3 

78 

5 

23 

14 

500 

2 

.68 

- 

2.11 

1,11 

16 

,3 

0 

5 

2 

1 

56.6 

0 

0 

12 

0 

5 

•  62 

2,54 

1 

T 

0 

3 

2 

UNION  SPRINGS  6  W 

AH 

33 

.1 

M 

23 

26 

0 

0 

17 

0 

5 

.91 

1.41 

1.40 

16 

,0 

0 

9 

4 

3 

DIVISION 

46 

.3 

4 

.94 

,2 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

AM 

60.2 

36 

.9 

48 

.6 

77 

6 

25 

14 

504 

0 

0 

13 

0 

4 

.33 

1.15 

10 

8 

3 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

60.3 

39 

.5 

49 

.9 

74 

1 

25 

14 

460 

0 

0 

10 

0 

3 

.35 

1.05 

16 

,0 

0 

7 

2 

1 

BAY  MINETTE 

61.8 

40 

.7 

51 

.3 

- 

1 

.6 

75 

4  + 

25 

14 

421 

0 

0 

9 

0 

3 

.88 

- 

.65 

1.40 

16 

3,5 

4 

23 

7 

3 

1 

BREWTON  3  SSE 

63.5 

37 

.1 

50 

.3 

•  3 

77 

4 

19 

14 

451 

Q 

1 3 

Q 

4 

.05 

.65 

1,20 

16 

.1 

0 

9 

3 

1 

CHATOM 

60.8 

37 

.1 

49 

.0 

78 

4 

17 

14 

497 

0 

0 

11 

0 

6 

.78 

2,17 

16 

T 

0 

9 

4 

3 

CITRONELLE 

60.6 

40 

.8 

50 

.7 

1 

.8 

76 

4 

26 

14 

437 

0 

0 

7 

0 

4 

.69 

•  42 

1,52 

16 

•  0 

0 

9 

3 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

60.1 

38 

.1 

49 

.  1 

76 

5 

23 

14 

488 

0 

0 

13 

0 

3 

.42 

1.07 

1,41 

16 

T 

0 

6 

3 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

59.9 

35 

.0 

47 

.5 

3 

.1 

77 

5 

19 

14 

535 

0 

0 

15 

0 

3 

.65 

,85 

,97 

17 

T 

0 

9 

3 

0 

FAIRHOPE 

62.7 

41 

.7 

52 

.2 

1 

■  0 

75 

5 

27 

14 

393 

0 

0 

7 

0 

4 

.72 

,56 

2,07 

16 

,0 

0 

7 

3 

I 

FORT  MORGAN 

60.8 

46 

.8 

53 

.8 

72 

10 

34 

20 

340 

0 

0 

0 

0 

2 

.97 

1,85 

16 

,0 

0 

3 

2 

1 

FRISCO  CITY 

AM 

60.5 

37 

.2 

48 

.9 

78 

3 

25 

14+ 

493 

0 

0 

12 

0 

6 

.12 

1,62 

1,80 

1 

,1 

0 

8 

4 

2 

GENEVA 

AH 

60.4 

36 

.5 

48 

.5 

79 

6 

23 

14+ 

507 

0 

0 

12 

0 

3 

.47 

1.08 

1,34 

16 

T 

0 

5 

3 

I 

HEADLAND 

58.5 

36 

.1 

47 

.3 

84 

4 

22 

14 

544 

0 

0 

15 

0 

2 

.83 

,88 

16 

T 

0 

5 

3 

0 

LOCKHART 

AM 

59,7 

38 

,3 

49 

.0 

77 

6 

25 

14 

489 

0 

0 

11 

0 

3 

.33 

1,20 

16 

T 

0 

7 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

61.0 

40 

.2 

50 

.6 

2 

.  1 

74 

4 

28 

14 

442 

0 

0 

9 

0 

3 

.35 

1,67 

.95 

16 

3,5 

0 

5 

4 

0 

MOBILE 

AM 

60.4 

41 

.8 

51 

.1 

2 

.0 

74 

6 

30 

20 

422 

0 

0 

6 

0 

4.38 

,45 

1,89 

16 

T 

0 

8 

1 

1 

OZARK 

AM 

60.2 

37 

.8 

49 

.0 

1 

.8 

78 

6 

25 

26 

493 

0 

0 

12 

0 

3 

,29 

1,16 

,87 

16 

T 

0 

6 

3 

0 
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TABLE  2  •  CONTI>njED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
JANUARY  1955 


Temperahue 


No.  oi  Days 

■3 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Daye 

Statloo 

»  i 

p 

From  Nonn 

Highest 

>. 
Q 

Max 

Mln. 

« 

From  Norm. 

a 

■K 

a  g 

e 
1 

0 

2 

0 

'  i 

<  2 

Averag 
Minimi 

n) 
« 
> 
< 

t 
a 

Q 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree 

§< 

3  t 

o  > 

Total 

Depart! 

m 
1 

c5 

Date 

Total 

Max.  D 
on  Gio 

Date 

X 

t 

ir^ore 

ROBERTSDALE  7  E 

52.5 

77 

23 

390 

0 

0 

10 

0 

'..'•6 

.26 

1  .66 

16 

i.e 

2 

23 

7 

1 

DIVISION 

50.0 

•1.06 

.5 

STATE 

'.'..6 

2.  1 

<..35 

.65 

.3 

Precipitation 


Sm  R*i*t«nc«  NolM  Following  SUtton  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


13     14  15 


ABeeviu.E 

ADDISCW  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  A  HE 

ALICEV1U.E 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 

ASHVILLE  3  SW 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AU8URN  3  SW 
AUTAU6AVILLE 
BAY  MINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  3  SSW 
BILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 

BRI06EPORT  2  W 

BRUNOIDGE 

CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBUR6 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

OADEVILLE 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  I* 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  tf 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBOftO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

8UNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARRtSBURG  CAHA8A  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

HI6HT0WER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
^RDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 
MAOISON 
MA6ELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 


•02     tOl  .02 


.20  aSO 

•  03 

•24  •lO 


.37  T 
%Z2  .83 


■23  1.09 
.97  .74 


lilO 


19     20     21    22    23    24    25    26  27 


1.17 

•ea 

1*09 


28  29 


NotM  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MONTe  SANO 
MONTEVALLO 

MONTGOHERy  NB  AP  R 
MOULTON 

HJSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCMeZ 

NEW  MARKET 

NEWTON 

ONEONTA 

ORRVltLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRVVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

PLANTERSVlLLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RED  6AV 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 

ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RJSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBOM 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE  6  M 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  «  S 
SNOM  HILL 
SOUTH  HILL 

SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  NE 
SYLVAN  I A 

TALLADEGA 

TALLADEGA  MORN  MTN  TWR 

TMOMASVlLLE 

TMURLOW  0AM 

TONEY 

TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKESEE  2 

UNION  SPRINGS  6  M 
UNIONTOWN 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  HEAD 

VANCE 

WAOLEY 

WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

WETUM'^KA 
WMATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  SIM  PLANT 

WILSON  DAM 
WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


*.7* 
4*63 
2i72 
3*29 


2*24 
2 166 
*i7S 


3*06 


4*87 
5««3 


A.35  U15 
2.22  .15 
,2.55 

6*ae  3«79 

4.00  ,ft4 


2*20 


.09 


3*42 
4.45 
3*06 


9.02 
2*94 
3t68 
5i91 


1*25 
.22 
1.00 


E5*71 
5*A2 
2i61 


3.97 
5.00 
9*B2 


3.26  ,06 
4,83  ,62 
6«20  I  2,38 
2*87'  ,00 


10     11  12 


•27  .14 
.38  1.47 


•  4S 

1.02 


1.00 
1.20 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


1.05 
iB7 

•oe 


1.47 
1.08 


1.05 
1*08 


1.68 
.17 
1.19 


22     23  I  24 


1.15 
1.22 
1.38 


25    26  27 


28    29  30 


•32     .06  .49 


2«20 
X^17 
•  40 


EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  t 
H  < 

FAIRBOPE 

EVAP 

.10 

.14 

.06 

.03 

.05 

.01 

.07 

.05 

.01 

.07 

.03 

.05 

.08 

.07 

.04 

.09 

.09 

.08 

.07 

WIND 

14 

16 

8 

7 

9 

36 

46 

18 

27 

38 

94 

20 

97 

24 

47 

42 

36 

99 

190 

34 

35 

47 

17 

13 

102 

10 

20 

33 

64 

64 

16 

1323 

HARTIN  DAU 

ETAP 

.07 

* 

• 

.11 

.14 

.04 

.01 

.03 

.10 

.08 

.05 

.03 

.01 

.02 

.10 

.06 

.03 

.14 

.02 

.02 

.05 

.04 

.03 

.04 

.10 

.04 

B1.62 

WIKD 

60 

25 

25 

20 

 1 

1 

1  

9 

100 

10 

10 

• 

70 

10 

66 

44 

26 

68 

22 

49 

105 

140 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

25 

65 

80 

30 

30 

1260 

S—  B«f«r«nc*  Not«a  FoUowlBg  SUUod  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


Tobla  5 


ALABAMA 
JANUARY  19S5 


Station 

ay 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

Hi 

63 

68 

65 

70 

61 

93 

96 

50 

52 

36 

61 

36 

47 

53 

47 

31 

47 

45 

52 

35 

44 

39 

96 

42 

42 

35 

41 

48  • 

6 

MIN 

30 

42 

42 

32 

20 

20 

27 

29 

16 

14 

14 

21 

29 1 

0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Si 

73 

71 

71 

73 

70 

63 

68 

58 

61 

49 

66 

49 

52 

52 

42 

53 

54 

55 

46 

47 

61 

58 

51 

52 

45 

53 

54 

56  a 

2 

MIN 

33 

42 

33 

33 

34 

" 

32 

26 

30 

33 

20 

22 

16 

16 

20 

16 

15 

30  • 

1 

ANt>ALUStA 

MAX 

59 

68 

74 

79 

75 

77 

72 

64 

69 

70 

74 

59 

55 

46 

57 

48 

57 

43 

51 

60 

52 

48 

45 

56 

60 

61 

64 

51 

56 

60  • 

2 

MIN 

52 

50 

42 

40 

39 

30 

30 

" 

32 

26 

27 

28 

31 

36  • 

9 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

58 

70 

71 

64 

73 

69 

61 

60 

94 

57 

40 

53 

41 

50 

47 

49 

42 

52 

54 

56 

41 

46 

48 

59 

44 

48 

41 

51 

53 

63f 

7 

MIN 

** 

43 

40 

30 

29 

24 

19 

40 

35 

32 

33 

29 

38 

37 

31 

26 

24 

21 

23 

19 

22 

20 

22 

32  a 

0 

ATHORE  STATE  FARM 

MAX 

74 

70 

70 

71 

71 

66 

67 

66 

63 

70 

69 

53 

52 

66 

58 

59 

56 

52 

59 

59 

52 

47 

54 

60 

59 

65 

55 

56 

61 

60  a 

3 

MIN 

44 

61 

51 

55 

59 

37 

47 

99 

38 

34 

39 

43 

39 

28 

28 

30 

30 

39  a 

5 

AUBURN  3  SW 

MAX 

58 

66 

70 

72 

71 

73 

66 

64 

63 

61 

66 

47 

91 

49 

53 

57 

46 

42 

51 

53 

93 

38 

43 

50 

57 

50 

50 

44 

53 

55  a 

5 

MIN 

47 

43 

37 

38 

39 

26 

22 

24 

20 

23 

33a 

8 

BAY  MINETTE 

MAX 

72 

70 

73 

79 

75 

73 

64 

68 

71 

72 

62 

56 

61 

58 

72 

64 

61 

57 

58 

60 

57 

50 

49 

66 

63 

63 

56 

50 

60 

66 

61a 

8 

MIN 

57 

62 

51 

53 

50 

55 

40 

52 

46 

50 

39 

36 

38 

25 

47 

44 

40 

31 

39 

30 

28 

28 

34 

40  a 

7 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

58 

64 

64 

68 

71 

70 

53 

54 

52 

51 

47 

46 

46 

47 

60 

54 

50 

40 

43 

45 

50 

41 

47 

45 

58 

50 

43 

38 

44 

51 

91a 

4 

MIN 

48 

45 

42 

44 

53 

52 

29 

29 

44 

39 

33 

25 

19 

37 

32 

26 

16 

10 

20 

20 

31a 

4 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

59 

70 

71 

67 

75 

66 

57 

57 

54 

65 

46 

54 

45 

51 

47 

48 

41 

50 

52 

54 

45 

48 

49 

58 

46 

46 

41 

50 

54 

54  a 

2 

MIN 

45 

40 

50 

46 

50 

36 

30 

47 

46 

32 

24 

31 

18 

43 

38 

28 

31 

32 

30 

34 

35 

31 

23 

25 

22 

29 

32  a 

9 

BIRMINSHAM  W8  AP 

MAX 

62 

69 

70 

67 

74 

65 

59 

57 

54 

64 

41 

53 

42 

51 

48 

66 

49 

39 

60 

52 

33 

39 

47 

48 

56 

49 

46 

41 

49 

53 

53a 

6 

MIN 

48 

45 

46 

50 

45 

34 

46 

37 

26 

36 

32 

25 

19 

19 

22 

24 

33  a 

3 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

72 

75 

76 

77 

76 

73 

68 

69 

64 

75 

68 

57 

52 

56 

75 

50 

63 

58 

54 

62 

61 

61 

49 

66 

61 

65 

58 

52 

60 

65 

63  a 

5 

MIN 

47 

60 

49 

53 

41 

32 

3 1 

44 

39 

23 

37 1 

1 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

65 

67 

71 

76 

76 

70 

57 

64 

62 

74 

66 

53 

50 

46 

62 

50 

56 

50 

59 

64 

60 

48 

53 

57 

57 

52 

46 

53 

61 

98 1 

3 

MIN 

44 

58 

44 

54 

47 

56 

36 

34 

42 

54 

36 

26 

38 

16 

41 

33 

20 

35 1 

7 

CAMP  HILL  2  Nl» 

MAX 

53 

64 

70 

71 

70 

71 

68 

60 

61 

69 

67 

45 

62 

42 

52 

48 

56 

49 

40 

51 

53 

56 

36 

43 

SO 

56 

49 

50 

42 

54 

54 

5 

MIN 

35 

50 

30 

40 

50 

54 

35 

28 

34 

46 

35 

2  2 

24 

17 

21 

39 

35 

19 

21 

20 

31< 

2 

CENTREVILLE 

MAX 

53 

63 

70 

68 

72 

75 

70 

48 

62 

56 

67 

47 

52 

45 

56 

58 

46 

43 

52 

56 

55 

41 

46 

51 

98 

46 

53 

45 

65 

55 

2 

MIN 

37 

49 

40 

44 

48 

49 

30 

32 

34 

48 

37 

24 

26 

17 

21 

41 

30 

30 

26 

20 

18 

20 

18 

31 

5 

CHATOM 

MAX 

69 

73 

71 

78 

76 

71 

62 

67 

69 

73 

63 

93 

92 

56 

56 

59 

65 

63 

63 

57 

51 

51 

57 

64 

56 

68 

53 

69 

66 

60 1 

8 

MIN 

45 

61 

46 

58 

50 

55 

36 

42 

63 

43 

35 

24 

22 

24 

24 

37i 

1 

CITRONELLE 

MAX 

69 

69 

68 

76 

74 

70 

62 

68 

70 

72 

50 

54 

60 

56 

70 

61 

54 

51 

62 

59 

51 

6U 

57 

62 

53 

56 

49 

59 

66 

60  i 

6 

MIN 

45 

61 

52 

63 

40 

43 

41 

47 

39 

40 

41 

33 

32 

35 

43 

29 

27 

32 

36 

40  I 

8 

CLANTON 

MAX 

50 

61 

70 

70 

66 

75 

66 

58 

59 

57 

66 

46 

53 

42 

53 

57 

47 

40 

5U 

53 

56 

40 

46 

SO 

57 

47 

50 

42 

52 

54  < 

5 

MIN 

37 

47 

39 

40 

44 

46 

36 

30 

31 

47 

24 

17 

17 

39 

34 

20 

18 

21 

18 

19 

30) 

4 

DAYTON 

MAX 

52 

64 

68 

66 

76 

76 

62 

58 

60 

61 

70 

50 

44 

42 

57 

52 

52 

49 

46 

47 

56 

55 

39 

50 

53 

56 

45 

50 

46 

53 

55i 

1 

MIN 

44 

52 

42 

54 

53 

56 

38 

36 

43 

51 

37 

28 

35 

21 

31 

41 

37 

35 

26 

32 

36 

37 

26 

30 

25 

36 

22 

23 

29 

30 

36 1 

4 

DECATUR 

MAX 

58 

60 

69 

63 

66 

65 

51 

55 

53 

48 

47 

51 

46 

46 

47 

54 

49 

40 

40 

45 

51 

42 

47 

46 

59 

50 

44 

40 

42 

52 

50  • 

9 

MIN 

42 

45 

41 

51 

53 

49 

33 

33 

45 

40 

33 

28 

27 

21 

37 

32 

29 

34 

29 

29 

32 

36 

30 

22 

29 

28 

26 

20 

12 

22 

23 

32 

6 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

51 

69 

69 

65 

76 

75 

65 

59 

70 

45 

54 

41 

65 

48 

45 

46 

58 

55 

51 

52 

58 

46 

56 

9 

MIN 

42 

50 

47 

50 

49 

50 

39 

36 

37 

26 

30 

20 

40 

35 

29 

32 

39 

27 

26 

24 

29 

20 

35) 

4 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

68 

75 

74 

75 

76 

74 

63 

68 

65 

76 

52 

57 

49 

56 

74 

60 

58 

60 

52 

58 

66 

47 

42 

55 

57 

62 

99 

46 

58 

60 

60 

1 

MIN 

51 

53 

57 

49 

60 

39 

43 

41 

33 

38 

1 

EUFAULA 

MAX 

67 

72 

74 

75 

78 

79 

63 

66 

64 

70 

57 

58 

54 

52 

69 

54 

50 

54 

55 

56 

59 

58 

43 

55 

56 

62 

56 

46 

69 

62 

61) 

1 

MIN 

35 

57 

40 

46 

38 

66 

39 

33 

46 

48 

36 

2  8 

37 

23 

45 

42 

44 

36 

42 

27 

35 

37 

32 

32 

26 

25 

31 

26 

32 

23 

23 

36 1 

4 

EVER6REEN  CAA  AP 

MAX 

72 

76 

75 

75 

77 

70 

64 

69 

65 

74 

50 

55 

46 

57 

73 

49 

49 

58 

46 

62 

60 

56 

44 

47 

55 

60 

60 

55 

48 

57 

63 

59  i 

9 

MIN 

45 

49 

49 

50 

48 

46 

37 

33 

44 

42 

32 

29 

26 

19 

47 

42 

39 

45 

32 

27 

33 

40 

32 

29 

25 

21 

29 

27 

26 

23 

24 

35 1 

0 

FAIRMOPE 

MAX 

72 

74 

72 

69 

75 

71 

69 

67 

71 

74 

60 

65 

54 

56 

70 

68 

57 

62 

57 

50 

64 

63 

65 

49 

56 

56 

69 

55 

46 

60 

68 

62a 

7 

MIN 

47 

60 

56 

53 

50 

60 

39 

41 

51 

60 

40 

38 

43 

27 

48 

47 

40 

49 

42 

29 

36 

42 

33 

32 

36 

32 

32 

32 

3u 

35 

34 

41 1 

7 

FAYETTE 

MAX 

51 

64 

68 

70 

67 

71 

62 

62 

56 

58 

55 

42 

52 

48 

44 

52 

52 

60 

48 

44 

61 

49 

55 

40 

60 

90 

60 

42 

49 

42 

52 

63  i 

4 

MIN 

38 

40 

43 

44 

47 

47 

34 

30 

36 

36 

35 

23 

24 

16 

24 

33 

27 

31 

33 

32 

33 

39 

30 

20 

22 

20 

22 

19 

17 

18 

20 

30 1 

1 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

FORT  MORSAN 

MAX 

67 

67 

68 

63 

67 

69 

63 

64 

70 

72 

59 

56 

57 

59 

70 

64 

64 

62 

56 

48 

64 

58 

53 

47 

55 

96 

63 

64 

51 

56 

62 

60 1 

8 

MIN 

51 

56 

53 

55 

68 

51 

60 

48 

44 

34 

44 

47 

37 

37 

39 

42 

46 

39 

38 

42 

43 

46  a 

8 

FRISCO  CITY 

MAX 

57 

71 

78 

76 

79 

76 

71 

66 

68 

66 

70 

53 

54 

49 

56 

46 

59 

49 

65 

61 

98 

47 

51 

96 

61 

56 

56 

49 

61 

60  I 

5 

MIN 

52 

39 

40 

27 

30 

29 

29 

26 

35 

25 

26 

29 

32 

37  a 

2 

SADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

59 

69 

69 

67 

72 

66 

56 

57 

53 

49 

49 

51 

45 

47 

46 

54 

46 

41 

47 

49 

54 

47 

43 

46 

56 

61 

47 

40 

46 

47 

92 1 

4 

MIN 

20 

37 

31 

32 

31 

30 

34 

31 

31 

25 

30 

21 

29 

18 

18 

21 

20 

33  a 

0 

GENEVA 

MAX 

63 

67 

68 

74 

74 

79 

76 

64 

69 

73 

75 

53 

57 

49 

58 

50 

92 

44 

53 

59 

97 

40 

45 

57 

69 

66 

57 

50 

59 

60  a 

4 

MIN 

55 

23 

44 

47 

27 

26 

36  a 

6 

GREENSBORO 

MAX 

63 

72 

64 

76 

75 

68 

63 

56 

55 

71 

64 

53 

90 

50 

51 

61 

51 

91 

62 

55 

66 

93 

60 

54 

58 

49 

49 

46 

96 

60 

97  a 

6 

MIN 

43 

49 

46 

53 

53 

52 

37 

37 

52 

46 

36 

26 

36 

21 

46 

41 

33 

38 

26 

3 1 

37 

36 

36 

26 

32 

26 

41 

21 

22 

26 

28 

36  a 

7 

GREENVILLE 

MAX 

69 

70 

79 

75 

78 

66 

62 

66 

64 

73 

69 

94 

53 

57 

69 

52 

94 

51 

56 

57 

53 

47 

53 

59 

58 

54 

47 

67 

62 

60  a 

3 

MIN 

44 

56 

49 

50 

51 

57 

41 

36 

46 

55 

36 

3 1 

36 

23 

41 

39 

37 

29 

29 

26 

32 

25 

27 

26 

29 

38  a 

1 

GUNTERSVILLE 

MAX 

59 

61 

61 

63 

69 

66 

93 

56 

50 

50 

48 

90 

49 

46 

48 

52 

43 

44 

42 

56 

46 

45 

44 

55 

54 

44 

44 

42 

47 

51a 

4 

MIN 

42 

46 

39 

46 

55 

53 

34 

29 

45 

42 

34 

25 

30 

34 

28 

3 1 

36 

26 

30 

2 1 

2  7 

16 
16 

14 

19 

20 

31a 

9 

HALEYVILLE 

MAX 

49 

65 

66 

70 

64 

71 

56 

66 

55 

50 

50 

36 

52 

36 

46 

50 

56 

49 

37 

45 

45 

50 

37 

47 

45 

69 

34 

44 

46 

47 

50a 

6 

MIN 

35 

32 

48 

48 

53 

26 

29 

42 

32 

23 

23 

16 

25 

34 

1 0 

12 

18 

28  a 

6 

HEADLAND 

MAX 

68 

76 

76 

84 

75 

71 

54 

94 

65 

60 

53 

60 

49 

65 

64 

50 

97 

97 

44 

51 

52 

40 

41 

52 

95 

61 

63 

52 

56 

59 

58  a 

5 

MIN 

42 

42 

32 

31 

29 

31 

30 

29 

29 

32 

32 

36  a 

1 

H16HLAND  HOME 

MAX 

65 

68 

72 

72 

76 

73 

61 

66 

64 

71 

67 

55 

51 

55 

67 

50 

47 

47 

90 

50 

54 

53 

50 

45 

52 

90 

56 

52 

50 

59 

59 

58  a 

2 

MIN 

42 

55 

46 

40 

40 

34 

27 

35 

35 

32 

27 

29 

31 

35 

22 

25 

28 

33 

38  a 

2 

JASPER 

MAX 

74 

59 

54 

59 

66 

47 

54 

49 

49 

46 

55 

54 

53 

42 

50 

49 

52 

48 

49 

60 

60 

53 

49 

45 

92 

54 

52  a 

9 

MIN 

52 

33 

3* 

39 

46 

35 

23 

26 

16 

39 

36 

37 

30 

24 

33 

39 

29 

29 

19 

24 

19 

29 

18 

18 

17 

16 

29  a 

4 

LAFAYETTE 

MAX 

96 

68 

71 

72 

71 

67 

61 

62 

56 

61 

61 

61 

47 

54 

48 

48 

54 

30 

39 

50 

52 

55 

40 

44 

61 

98 

50 

62 

45 

54 

53 

54  a 

9 

MIN 

44 

55 

42 

49 

48 

54 

35 

34 

46 

48 

35 

26 

32 

20 

42 

36 

36 

32 

34 

26 

34 

34 

32 

25 

26 

26 

35 

21 

21 

24 

24 

34  a 

6 

LIVINGSTON 

MAX 

64 

69 

67 

77 

76 

67 

56 

99 

57 

70 

45 

S3 

60 

52 

55 

66 

57 

48 

46 

49 

56 

57 

57 

53 

55 

60 

45 

62 

46 

55 

64 

57  a 

2 

MIN 

45 

53 

46 

54 

50 

49 

36 

37 

49 

42 

35 

26 

30 

20 

45 

41 

32 

40 

34 

28 

35 

35 

36 

26 

29 

24 

29 

20 

21 

24 

24 

35  a 

4 

RsiarMc*  NotM  Following  Station  iadnx 


DAILY  TEMPERATURES 


TabU  S-ContlBued 


ALABAMA 
JANUARY  19S5 


Day  01  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

i'i 

20 

21 

22 

23 

24 

2S  1 

I 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

LOCKHART 

MAX 

60 

67 

72 

76 

75 

77 

74 

63 

69 

67 

75 

51 

57 

48 

58 

75 

49 

49 

61 

42 

91 

60 

55 

34 

44 

55 

99 

64 

35 

49 

99 

59 

7 

MIN 

SU 

52 

49 

51 

49 

55 

39 

38 

45 

52 

39 

33 

39 

25 

31 

45 

44 

4? 

41 

27 

35 

38 

33 

31 

28 

26 

32 

28 

30 

28 

31 

38 

3 

MAO I  SON 

MAX 

SI 

59 

64 

70 

64 

In 

62 

55 

56 

51 

SO 

50 

52 

38 

41 

47 

51 

95 

49 

33 

49 

50 

42 

36 

45 

44 

58 

34 

45 

36 

44 

49 

6 

MIN 

38 

43 

41 

47 

51 

56 

29 

29 

34 

39 

33 

25 

26 

17 

29 

32 

27 

33 

27 

28 

29 

29 

29 

18 

24 

25 

25 

18 

10 

11 

21 

29 

8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

58 

70 

67 

74 

75 

67 

60 

59 

59 

71 

50 

53 

SO 

92 

53 

52 

55 

50 

48 

49 

97 

55 

50 

48 

51 

98 

52 

49 

44 

53 

61 

S6 

5 

MIN 

**. 

55 

45 

54 

50 

54 

38 

35 

48 

50 

37 

26 

39 

20 

46 

40 

37 

38 

35 

28 

36 

54 

36 

27 

29 

24 

35 

20 

23 

22 

24 

36 

3 

MARTIN  0AM 

MAX 

58 

68 

72 

70 

64 

68 

60 

62 

61 

69 

58 

53 

48 

54 

50 

49 

98 

50 

45 

51 

94 

55 

49 

46 

51 

SO 

54 

47 

49 

31 

55 

55 

8 

MIN 

54 

46 

45 

49 

51 

44 

35 

47 

49 

38 

27 

34 

26 

44 

40 

40 

36 

35 

31 

32 

34 

34 

31 

28 

28 

29 

27 

34 

24 

23 

36 

7 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

59 

67 

69 

70 

75 

69 

57 

61 

61 

73 

54 

93 

51 

52 

56 

49 

52 

50 

49 

48 

97 

96 

50 

45 

51 

9S 

50 

49 

45 

59 

99 

56 

4 

MIN 

'>6 

57 

47 

55 

52 

54 

41 

38 

53 

40 

29 

37 

25 

49 

42 

43 

40 

37 

31 

39 

39 

35 

30 

34 

29 

38 

24 

28 

28 

28 

39 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

73 

72 

74 

72 

72 

61 

67 

73 

72 

52 

56 

51 

56 

71 

51 

58 

62 

48 

51 

64 

96 

48 

50 

97 

61 

62 

9« 

49 

60 

64 

61 

0 

MIN 

*7 

58 

56 

54 

51 

46 

40 

44 

51 

43 

40 

38 

32 

28 

48 

45 

42 

46 

34 

29 

42 

41 

32 

32 

32 

34 

36 

31 

29 

30 

39 

40 

2 

MOBILE 

MAX 

63 

71 

71 

70 

69 

74 

72 

63 

63 

70 

71 

51 

56 

50 

62 

72 

51 

57 

62 

48 

52 

61 

57 

37 

90 

58 

61 

63 

99 

95 

98 

60 

4 

MIN 

46 

60 

56 

55 

53 

54 

42 

44 

52 

59 

40 

39 

42 

31 

33 

46 

44 

45 

41 

30 

32 

42 

36 

32 

34 

34 

39 

32 

32 

34 

37 

41 

8 

MONTGOMERY  W8  AP 

MAX 

63 

70 

72 

73 

76 

69 

60 

63 

62 

72 

48 

53 

43 

52 

57 

49 

51 

48 

45 

49 

57 

95 

45 

4« 

91 

57 

49 

90 

43 

56 

59 

56 

3 

MIN 

45 

48 

45 

54 

51 

46 

40 

36 

49 

42 

35 

30 

30 

23 

46 

42 

38 

39 

31 

29 

36 

36 

34 

28 

32 

25 

28 

24 

27 

26 

26 

36 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

59 

62 

69 

64 

71 

65 

51 

54 

51 

45 

38 

52 

38 

45 

47 

48 

34 

47 

34 

39 

43 

48 

36 

45 

47 

56 

47 

41 

39 

43 

55 

49 

3 

MIN 

44 

41 

43 

57 

55 

40 

31 

34 

45 

35 

33 

27 

24 

20 

38 

33 

27 

32 

28 

27 

35 

33 

26 

22 

30 

32 

22 

21 

9 

22 

24 

31 

9 

NATCHEZ 

MAX 

71 

74 

76 

74 

77 

70 

62 

67 

66 

72 

59 

55 

52 

57 

68 

52 

49 

54 

55 

50 

61 

59 

48 

48 

55 

61 

36 

99 

92 

57 

63 

60 

5 

MIN 

43 

55 

43 

46 

45 

35 

32 

41 

55 

38 

26 

37 

17 

42 

41 

36 

44 

37 

24 

31 

37 

33 

26 

25 

21 

32 

21 

26 

21 

22 

39 

0 

ONEONTA 

MAX 

54 

61 

68 

71 

65 

69 

63 

58 

62 

51 

55 

39 

53 

38 

47 

51 

52 

52 

47 

35 

51 

49 

54 

49 

48 

47 

58 

43 

46 

39 

46 

52 

3 

MIN 

37 

50 

38 

39 

53 

50 

30 

27 

33 

42 

32 

22 

25 

11 

25 

34 

28 

32 

28 

27 

30 

35 

31 

20 

23 

20 

24 

IS 

15 

18 

18 

29 

4 

OZARK 

MAX 

65 

68 

75 

75 

76 

78 

73 

64 

70 

63 

75 

56 

58 

58 

63 

68 

50 

49 

56 

43 

59 

58 

55 

34 

44 

59 

59 

62 

95 

46 

57 

60 

2 

MIN 

42 

55 

48 

50 

51 

57 

42 

41 

44 

57 

39 

32 

33 

29 

28 

38 

43 

41 

40 

27 

31 

38 

33 

31 

30 

25 

31 

28 

29 

26 

33 

37 

8 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

51 

60 

65 

68 

69 

70 

65 

96 

57 

55 

59 

42 

91 

39 

48 

47 

52 

59 

48 

36 

46 

51 

53 

45 

44 

4« 

57 

43 

46 

39 

47 

51 

8 

MIN 

38 

46 

40 

39 

39 

49 

33 

29 

31 

45 

35 

22 

22 

18 

19 

38 

29 

28 

29 

29 

29 

34 

30 

24 

28 

20 

20 

16 

16 

19 

19 

29 

9 

PRATTVILLE 

MAX 

57 

67 

70 

71 

74 

69 

59 

61 

59 

62 

69 

53 

47 

91 

53 

54 

54 

49 

47 

49 

56 

56 

49 

46 

92 

56 

49 

90 

44 

54 

57 

95 

8 

MIN 

44 

45 

44 

49 

49 

52 

38 

34 

46 

53 

39 

29 

35 

21 

45 

46 

40 

35 

36 

28 

34 

34 

34 

27 

27 

24 

31 

22 

26 

21 

23 

35 

8 

PUSHMATAHA 

MAX 

57 

67 

67 

65 

75 

74 

69 

62 

70 

60 

72 

54 

43 

95 

50 

55 

55 

55 

47 

58 

58 

56 

56 

52 

54 

55 

60 

90 

94 

48 

56 

58 

2 

MIN 

45 

46 

47 

47 

45 

45 

40 

35 

46 

47 

36 

28 

28 

21 

40 

45 

42 

46 

25 

29 

40 

36 

25 

29 

22 

26 

26 

19 

23 

26 

25 

34 

>8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

56 

63 

68 

63 

68 

65 

95 

56 

51 

53 

38 

52 

38 

49 

52 

50 

55 

90 

35 

44 

46 

49 

36 

46 

43 

56 

46 

43 

36 

42 

51 

90 

1 

MIN 

45 

38 

38 

45 

55 

41 

27 

26 

45 

35 

30 

24 

21 

16 

36 

28 

23 

30 

29 

29 

39 

33 

26 

17 

24 

20 

17 

15 

11 

18 

17 

29 

0 

RO8ERT50ALE  7  E 

MAX 

73 

73 

73 

77 

76 

76 

68 

69 

72 

77 

66 

58 

53 

59 

74 

68 

58 

63 

58 

54 

62 

60 

53 

90 

59 

63 

67 

58 

95 

60 

67 

64 

9 

MIN 

48 

63 

52 

52 

48 

56 

38 

39 

48 

60 

39 

36 

42 

23 

46 

46 

42 

48 

43 

26 

39 

42 

32 

31 

32 

28 

37 

29 

30 

30 

31 

40 

4 

ROCKFORO 

MAX 

63 

70 

73 

71 

73 

70 

69 

67 

69 

59 

61 

46 

57 

55 

48 

50 

57 

64 

48 

48 

91 

92 

54 

91 

50 

91 

56 

50 

43 

49 

51 

57 

3 

MIN 

45 

51 

41 

45 

44 

43 

38 

35 

40 

45 

29 

28 

28 

14 

38 

39 

34 

34 

28 

26 

31 

31 

31 

28 

28 

27 

29 

20 

16 

16 

20 

32 

2 

ROCK  MILLS 

MAX 

53 

71 

71 

70 

71 

70 

66 

60 

58 

55 

96 

50 

49 

52 

51 

49 

97 

54 

41 

56 

93 

55 

92 

44 

49 

97 

93 

SO 

48 

52 

51 

55 

6 

MIN 

43 

53 

37 

40 

43 

43 

35 

26 

46 

46 

36 

22 

34 

19 

39 

38 

32 

28 

33 

26 

29 

31 

33 

24 

23 

19 

28 

19 

21 

18 

17 

31 

7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

49 

59 

66 

68 

65 

72 

59 

54 

56 

52 

47 

37 

52 

37 

46 

46 

90 

56 

47 

35 

43 

43 

48 

36 

45 

4« 

97 

34 

44 

36 

44 

49 

3 

MIN 

34 

32 

33 

37 

47 

47 

33 

27 

36 

39 

31 

23 

23 

15 

12 

30 

24 

23 

28 

27 

27 

34 

26 

16 

16 

24 

30 

16 

8 

8 

16 

26 

9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

49 

60 

69 

68 

66 

71 

62 

56 

56 

90 

54 

38 

54 

37 

47 

49 

52 

97 

47 

33 

48 

47 

53 

47 

48 

47 

59 

39 

45 

38 

45 

51 

2 

MIN 

32 

46 

40 

40 

52 

52 

31 

29 

29 

42 

33 

23 

23 

17 

17 

30 

27 

27 

28 

28 

28 

35 

28 

20 

20 

21 

20 

16 

13 

14 

18 

28 

4 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

53 

66 

68 

62 

68 

63 

36 

54 

50 

48 

50 

51 

43 

45 

44 

93 

54 

48 

40 

47 

45 

91 

45 

42 

41 

56 

50 

43 

40 

44 

48 

50 

6 

MIN 

40 

47 

44 

46 

54 

50 

29 

29 

44 

40 

32 

25 

29 

18 

31 

31 

31 

36 

28 

27 

33 

35 

30 

21 

29 

25 

27 

18 

14 

22 

24 

31 

U 

SCOTTSBORO 

MAX 

57 

68 

70 

64 

72 

65 

57 

58 

52 

55 

47 

51 

48 

47 

48 

52 

97 

52 

43 

47 

45 

53 

48 

44 

45 

58 

50 

49 

40 

45 

92 

52 

7 

MIN 

47 

40 

39 

42 

56 

51 

31 

28 

45 

40 

34 

28 

30 

17 

36 

32 

28 

33 

30 

30 

32 

33 

28 

19 

31 

21 

29 

16 

13 

20 

20 

31 

6 

SELMA 

MAX 

58 

71 

6B 

76 

77 

71 

63 

60 

60 

71 

57 

54 

52 

94 

56 

53 

98 

54 

50 

57 

69 

58 

53 

48 

53 

99 

99 

92 

48 

57 

62 

58 

8 

MIN 

45 

55 

46 

55 

53 

59 

41 

38 

49 

53 

38 

29 

38 

23 

47 

41 

40 

40 

37 

29 

37 

37 

39 

20 

32 

26 

35 

24 

26 

29 

27 

38 

5 

SYLACAUSA  A  NE 

MAX 

67 

74 

67 

58 

58 

54 

69 

99 

51 

48 

51 

49 

51 

56 

48 

44 

50 

54 

59 

4« 

44 

48 

96 

44 

48 

40 

48 

48 

52 

« 

MIN 

42 

48 

47 

34 

25 

45 

46 

31 

19 

30 

13 

41 

39 

30 

29 

33 

29 

29 

30 

29 

22 

24 

17 

29 

14 

20 

14 

15 

29 

S 

TALLAOEQA 

MAX 

60 

68 

71 

67 

75 

69 

59 

58 

54 

62 

95 

51 

46 

91 

47 

54 

57 

49 

44 

53 

55 

50 

♦7 

46 

50 

60 

50 

48 

41 

92 

55 

95 

0 

MIN 

45 

50 

39 

45 

54 

52 

36 

28 

45 

46 

35 

23 

27 

16 

40 

37 

30 

30 

32 

27 

32 

32 

30 

23 

27 

20 

30 

17 

20 

18 

19 

32 

4 

THOMASVILLE 

MAX 

53 

66 

71 

68 

75 

75 

70 

62 

67 

64 

72 

48 

59 

44 

58 

60 

52 

54 

54 

46 

53 

61 

9« 

39 

90 

99 

60 

44 

99 

48 

S7 

57 

9 

MIN 

44 

52 

50 

51 

51 

56 

42 

39 

44 

53 

37 

31 

33 

23 

30 

41 

37 

39 

36 

26 

26 

39 

38 

26 

28 

25 

27 

22 

24 

25 

26 

36 

2 

TROY 

MAX 

65 

72 

75 

75 

78 

66 

62 

68 

63 

70 

56 

97 

49 

56 

70 

51 

43 

95 

55 

52 

55 

54 

47 

46 

54 

S8 

60 

48 

47 

58 

60 

59 

1 

MIN 

*5 

58 

51 

53 

54 

56 

39 

40 

47 

55 

37 

31 

39 

23 

46 

40 

42 

41 

36 

26 

31 

37 

32 

29 

30 

30 

35 

24 

27 

26 

34 

38 

4 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

64 

72 

63 

69 

75 

65 

60 

57 

54 

59 

43 

92 

43 

49 

50 

57 

60 

49 

43 

91 

52 

55 

41 

90 

92 

99 

44 

49 

42 

53 

97 

54 

6 

MIN 

45 

45 

43 

53 

50 

48 

35 

32 

47 

38 

29 

25 

26 

19 

44 

38 

32 

35 

32 

31 

35 

40 

32 

29 

28 

23 

24 

20 

20 

20 

24 

33 

9 

TUSKEGEE  2 

MAX 

60 

70 

72 

71 

75 

67 

62 

64 

61 

71 

57 

92 

47 

53 

56 

49 

55 

51 

4« 

91 

59 

54 

45 

45 

91 

S7 

91 

51 

45 

S3 

97 

it 

6 

MIN 

44 

55 

47 

47 

50 

50 

39 

36 

45 

51 

37 

27 

35 

22 

44 

39 

39 

40 

35 

22 

34 

34 

32 

28 

26 

23 

31 

21 

25 

21 

26 

3S 

6 

UNION  SPRINGS  «  W 

MAX 

MIN 

32 

42 

32 

42 

48 

48 

38 

33 

33 

43 

33 

30 

28 

24 

24 

41 

43 

14 

39 

27 

28 

23 

34 

29 

29 

23 

32 

24 

24 

30 

30 

33 

1 

UNIVERSITY 

MAX 

62 

70 

65 

68 

74 

63 

38 

57 

53 

66 

44 

53 

44 

49 

49 

95 

60 

48 

44 

51 

52 

53 

40 

90 

4« 

57 

46 

47 

42 

5» 

58 

54 

3 

MIN 

45 

48 

44 

55 

49 

49 

37 

35 

47 

39 

32 

28 

28 

22 

44 

38 

34 

38 

33 

32 

39 

40 

33 

27 

30 

25 

27 

21 

20 

23 

28 

39 

2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

51 

55 

60 

66 

54 

65 

65 

66 

64 

58 

46 

41 

47 

39 

52 

54 

98 

57 

40 

42 

47 

90 

42 

40 

40 

44 

90 

40 

40 

91 

90 

6 

MIN 

38 

36 

26 

28 

27 

29 

24 

30 

31 

20 

19 

20 

19 

24 

25 

21 

20 

22 

... 

26 

32 

33 

27 

20 

21 

26 

22 

22 

12 

19 

22 

24 

U_ 

6 

See  Page  7  for  Table  6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARY  1955 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ANDALSSIA 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

AUBURN  3  SW 

BAY  MINETTE 

BELLE  MINA  2  N 

BESSEMER  5  SSW 

BIRUINGHAU  WB  AIRPORT 

BREWTON  3  SSE 

CAUP  RILL  2  NW 

CEATOU 

DAYTON 

DECATUR 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUFAULA 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLORENCE 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HEADLAND 

JASPER 

LAFAYETTE 

LOCKHART 

HAD I SON 

MAXWELL  FIELD 

MOBILE  IfB  AIRPORT 

MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 


PUSHMATAHA 


REDSTONE  ARSENAL 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN.  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
KTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNO?IFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  roierence  notes  ioUowing  Station  Index. 
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Table  7 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

JANUARY  1955 


Day  of  month 


oraaoD 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SEUIA 

THOMAS  V I LLE 
TROY 

TUSKEGEE  2 
VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.8 
2 

T 

T 

T 
.1 
.3 

.8 

1 .0 

T 

T 
T 

R£FBS£NCE  NOTES 

Tbe  four  digit  Ident If Icat loo  auMbers  In  tbe  Index  aunber  coluan  of  tbe  Station  Index  are  uBlgDed  oo  &  state  basis.     There  vlll  be  no  duplication  of  nuabers  vltbln  a  state, 
rtffures  and  letters  following  tbe  station  naae,  aucb  as  12  SSff,   indicate  distance  In  slles  and  direction  fros  tbe  post  office. 
ObssrratloD  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  lo  the  June  and  Decesber  Issues  of  this  bulletin. 

Montbly  and  seasonal  anorfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aontbs  vlll  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  tbls  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  «hlcb  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated.  dl»easlonal  units  used  In  this  bulletin  are:     tesperature  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  aoTeMeut  In  Biles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  65*  F. 

Bvaporatlon  is  neasured  in  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dtaaeter  unless  othervlse  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  included  io  snowfall  averlgea  la  Table  1,  beginning  with  July  194B. 
Asounts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Table  3,  S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tlse  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  statloaa  unom  on  groiuid  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.  WTR  BQUIV  In  Table  7  Beans  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  seasured  at  selected  stations  sben  tbe  depth  of  snow  on  tbe  ground  la  two  Inches  or  sore.  Water  equivalent  sasples  are  necessarily  taken  fron  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  iDconsiateocies  Id  the  record. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  S  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•     Asount  included  in  following  seasuresent,   tlse  distribution  unknown. 

4)    Data  in  the  column  foraerly  headed  No.  of  Days   .01  or  sore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1.  1934. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AJL  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

B     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,   using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

■    One  or  aore  days  of  record  slsstng;  see  Table  S  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R    Aaounts  fros  recording  gage     (These  aaounts  are  essentiaDy  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
T     Includes  total  for  previous  aonth. 

atloo  regarding  the  cliaate  of  Alabama  aay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  tbe  State  Cllaatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field, 
.  Alabama. 

the  Treasurer  of 


-  11  - 


STATION  INDEX 


Stalioai 

4 

County 

g 

Obeei- 
time 

Obeervei 

Rsier 

to 
tables 

Indax] 

1 

1 

s 

M 

I  Temp.  1 

1 

AIIEVILLE 

ADOISCM 

AOOISOM  CENTRAL  TMER 
ALtERTA 

ALteRTVlLLC  1  i 

0061 
0071 
0140 
0148 

HENRY 

HINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

3 
3 
1 
12 

31  34 
34  13 
34  21 

32  14 
14  13 

65  19 
67  11 
87  20 
87  31 
86  11 

463 

793 
990 

175 
1114 

lA 

7A 
MID 

8A 
SA 

WILLIAM  W.  NOROAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

3 
1 

2  3  5 

C 

7 

ALEXAWER  CITY  «  MC 

ALICeVILLE 

ANDALUSIA 

ikNNISTON  CAA  AIRPORT 
ARLET 

017* 
02S2 
0272 
0138 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

11 
13 
6 

12  39 
11  08 
11  19 

13  IS 
■4  04 

89  52 
68  06 

86  10 

85  51 

87  11 

•80 

160 
350 
399 

500 

7A 
MID 

9P 
7A 

MID 

7A 

CITY  FILTER  PLANT 
BLANTON  JONES 
J.  RAYMCMD  SHREVE 
CIVIL  AERO.  ADM. 
MRS.  LESSIE  HILLER 

'  1  * 
3  3  5 
2  15 
1 

7 
7 

ASMLAMD 

ASHVILLE  3  SM 
ATHENS 

atmore  state  farm 

AUdlRN  S  SM 

0377 
03  «0 

0423 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 

LEE 

11 

12 
8 

11 

11  16 
11  49 
14  48 

31  10 

32  14 

85  50 
66  19 

86  39 

87  29 

85  31 

1010 
990 
709 
300 
710 

4P 

MID 
7A 
7A 
4P 
8A 

HENRY  L.  MC  OUEEN 
WILLIE  STEINKOPF 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I .MOORE 

1 
1 

2  13 

3  3  9 

7  C 
7 

AUtUKN  SCS  10 

autaugaville 
bay  ninette 

•ELGAEEN 
•ELLE  NINA  2  N 

0440 

OSes 

0631 
0693 

LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 
FRANKLIN 
LIMESTONE 

11 
1 
9 

12 
12 

33  36 

32  26 
30  53 

34  36 
34  42 

85  29 

66  39 

67  47 
87  52 

86  91 

700 
200 
368 
910 
600 

7P 
5P 

MID 

7P 
9P 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
GROVER  W.  WOODWARD 
TVA-43 

ALA .    POLY ,    INST . 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

■erry 

•EXAR  2  SE 
■ILLINGSLEV 
■IRMINGHAM  «•  AIRPORT 
BISHOP 

0790 
0833 
0831 
OS  54 

FAYETTE 
MARION 
AUTAUGA 
JEFFERSON 

2 
13 

1 
2 

33  40 

34  10 

32  40 

33  14 

87  36 
68  07 
66  41 
66  43 

452 
929 
180 

610 

MID 

MID 
HID 

6A 
HID 

7A 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

3 

2  3  5 
3 

C 
7  C 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 
SREVTON  t  SSE 
BRIDGEPORT  2  H 

0997 
1069 

1099 

BARBOUR 

MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 

JACKSON 

5 
2 

6 

31  40 
34  13 
31  95 
31  04 
34  56 

65  31 

66  10 
66  16 
87  01 
85  45 

310 
1075 
274 
85 

8P 

7A 
7A 
7A 
6A 
5P 

HERALD  J.  KNIGHT 
MILFORD  H.  OOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  H.LOUISE  JONES 

3 

3 

2  3  5 
3 

C 

7 

BRUNDIDGE 

CALERA 

CAM>EN  3  NNW 

CANPBELL 

CANP  HILL  2  Mf 

1268 
1100 
1315 
1324 

PIKE 
SHELBY 

WILCOX 
CLARKE 
TALLAPOOSA 

5 

1 

31  43 

33  06 

32  02 
31  99 

85  49 

86  45 

67  19 
67  59 

515 
500 
110 
93 

5P 
6A 

7A 
8A 
5P 
HID 
6A 

GEO.  L.  HICKS 
ZEWtA  P.  HOLCOMBE 
ALA.  POLY.  INST. 
JOE  PICKENS 
ALA.  POLY.  INST. 

1 

3  3  5 

2  3  5 

7 

C 

7 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CKATQM 
CHILDERSBUR6 

1492 
1920 
1566 
1615 

WALKER 
MORGAN 
•  IBB 

WASHINGTON 
TALLADEGA 

2 

3 
13 

7 

39  54 
34  33 

32  57 
11  36 

33  17 

67  12 
86  38 

67  08 

68  15 
66  21 

410 
780 
210 
195 
460 

7A 
6P 

7A 
7A 
7A 
6P 
6A 

MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

W.  D.  HOLLIFIELD 
CHA5.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO 

3 

2  3  5 
2  15 
1 

7 
7 

CITNONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1690 
1694 

1725 
1607 

MOBILE 
MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 

GENEVA 

9 

1 

7 
5 
5 

31  05 

31  32 

32  51 
31  53 
31  11 

86  14 
67  31 
86  38 
85  27 
85  56 

331 
183 
560 
600 
250 

7A 

6P 
7A 
7A 
6A 
6A 

B.  0.  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.EASTERLING 
CHARLES  L.  WESTON 
HENRY  F.  KELLEY 

3 

2  3  5 
3 
3 

7 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUUIA 

CORDOVA 

CUBA 

1649 

1665 
1940 
3079 

COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 
WALKER 

12 

34  45 
34  15 
31  18 
33  46 

67  51 
65  52 
65  07 
67  11 

479 
734 
133 
334 

7A 
7A 
7A 

eA 

7A 

TVA-463-A 
8.  W.  APOLETON 
HENRT  KKLINGSWORTM 
MRS.  C.  GRESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 

3 
3 
3 

3 

DADEVILLE 
DADEVILLE  2 
DANCY 
DANVILLE 

2124 
2141 
2149 
2168 

TALLAPOOSA 
TALLAPOOSA 
PICKENS 
MORGAN 

11 
11 
1) 
12 

32  SO 

32  90 

33  00 

34  25 

65  45 
65  46 
88  17 
67  04 

760 
730 
307 
595 

7A 

8A 
HID 

7P 
7A 
7A 

DR.  W.  B.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SHITM 
TVA-503 

JAMES  M.  CREWS 

3 
3 

2  3  5 

C 

7 

DECATUR 

DECATUR  ♦ 

DECATUR  SUBSTATION 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

DEMOPOLIS  LOCK  DAM 

2216 
2221 
2240 
2245 

MORGAN 
MOR'SAN 
MORGAt; 
SUMTER 
MARENGO 

12 
13 
12 
13 

34  37 
34  37 
34  36 
32  31 

B6  58 
66  59 
66  98 

87  51 

573 
57  6 
588 

7A 
8A 

8A 
SA 

BA 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-B 

TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

3 

CLOSED 
2  3  9 
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7 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

DOTHAN  4  N 

ELBA 

ELftOD 

EUFAUL* 

;377 
2577 
2632 

2727 

HOUSTON 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

BARBOUR 

10 
13 

11  14 
31  17 
31  29 
33  15 
31  53 

65  36 
B5  24 
86  04 
67  48 
85  08 

331 
100 
195 
352 
254 

5P 

MID 
HID 
7A 

CIVIL  AERO.  ADH. 
CHARLIE  W.  CLEARHAN 
HERBERT  S.  WHATLEY 
K.  V.  BERRY 
HAHRy  E.  MAUGANS 

3 
3 

2  3  9 

C 

7 

EUTAM  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

2763 
2613 
2632 
2840 

GREENE 

CONECUH 

BALDWIN 

COVINGTON 

MORGAN 

13 

32  47 

31  25 

31  06 
34  22 

87  50 
87  02 
87  95 
86  33 
86  55 

114 

2  92 
23 
232 
620 

MID 

5P 

7A 
MID 
5F 
6A 
7A 

E.  B.  HOLBROOK 
CIVIL  AERO.  AON. 
HAROLD  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 

2  15 
2  3  9  6 

3 

7 

FALLS  CITY  BLK  POND  T«H 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE 

2867 
2883 
2945 
2971 

WINSTON 
KAOtSON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUDERDALE 

13 

12 
13 

34  04 

34  36 

33  41 

34  46 
34  49 

87  20 

86  34 

87  50 
85  41 

690 
641 
350 
1360 
598 

aA 

5P 

7A 
7A 
6A 
TA 
9P 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F,  CANNON 
TVA-3e7 

LAWRENCE  W.  RCHLING 

3 
3 

3  3  9 

C 

7 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  H 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

1024 
3039 
3043 
3105 

LAUDERDALE 
LOWNDES 
BALDWIN 
DE  KALB 
MONROE 

13 

34  47 
ST  59 
10  14 
34  26 
31  26 

87  40 

86  01 
65  43 
67  34 

49C 
480 

10 
879 

ap 
eA 

7A 
3P 

ap 

aA 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALICE  C.  LAMAR 
WM.  H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 

3 

3  3  9 

3 

2  3  9 

7  C 
7 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

3194 
3160 
3200 
3259 

ETOWAH 
ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 

13 

34  01 
34  01 
32  49 
34  01 

31  02 

66  00 
86  00 
66  09 
66  45 
65  53 

554 
565 
130 
500 
107 

6P 
7A 

8A 

7A 

BOBBY  0.  HILLIAHS 
SO.  N/^TURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS.  G.  HC  KEN2IE 
REBECCA  CAMPBELL 

3  3  9 
3 
3 

2  9  9 

7 

C 

7 

GORGA. 
GREEN 
GREO4SB0RC 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 

3496 
3511 
3519 

3524 

WALKER 

COVINGTON 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

i 

33  39 

11  11 
32  42 

31  50 

31  50 

87  13 

86  17 

87  36 
86  38 

300 
260 
230 
444 

6P 

5P 

6A 
7A 
6P 
6A 
MID 

ALABAMA  POWER  CO 
JOHN  P.  RHODES 
N.  HAMiER  COSBS 

CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN,  JR 

3 

2  3  5 
2  3  9 

7 

C 

GULF  SHORES  2  SSt 
GUNTERSVILLE 
SUNTE«5VILLE  CITY  ¥  WRS 
GWTERSVILLE  DAN 
HALEYVILLE 

3571 
3576 
3983 
3620 

BALDWIN 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
WINSTON 

13 
12 
12 

30  16 
34  20 
34  22 
34  Zt 
34  14 

87  40 
86  19 
86  17 

86  24 

87  37 

10 
578 
610 
611 

9k 
6A 

7A 
3P 
7A 
7A 

e* 

GULF  STATE  PARK 
EDWARD  Z.  CARRELL 
TVA-403 
TVA-70 

JOHN  L.  SLAT TON 

2  3  5 
3 

? 

2  3  5 

7 

C 
7  C 

HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TONER 

i'AfNEVILLe 

rtADLAMD 

HIGHLAND  HOME 

3644 

3697 
3748 
3761 
3616 

MARION 

PERRV 
LOWNDES 
HENRV 
CRENSHAW 

11 

34  08 

32  48 

33  11 
31  31 
31  97 

87  59 
67  11 
66  35 

65  20 

66  19 

49D 

600 
200 
370 
594 

6P 

BA 
6P 

KEjt  COOPER 

U.S.  FOREST  SERVICE 
MAXINE  E.  WATSON 
ALA.  POL*.  INST. 
LUKE  JORDAN 

3 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

HIGHTOHER 
HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 
HUNTSVILLE  4  SSE 

3842 
3899 
4060 
4068 
4099 

CLEBURNE 
FRANKLIN 
MADISON 
MADISON 
JACKSON 

11 
13 
13 
13 
13 

33  s: 

34  20 
34  43 
34  43 
34  49 

85  24 
67  56 

86  35 
66  15 
86  07 

U75 
845 
611 
610 

1615 

HID 

8A 

6A 

MID 
7A 

THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 
TV* -6 5 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-78 

3 

3 
3 

CLOSED 
3 
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JACKSON  LOCK  1 
JACKSCN  SHOALS 
JACKSONVILLE 
JOROAN  DAM 
LAFAYETTE 

4192 

41  «d 

4209 
4306 
4502 

CLARKE 

TALLADEGA 

CALHOUN 

ELMORE 

CHAMBERS 

13 

11 

31  33 
33  32 
33  49 

1?  37 

32  54 

88  01 
86  12 
85  45 
66  15 
85  24 

11 
475 
710 
290 

310 

6P 

7A 
5P 
HID 
6A 
6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 
FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  *1.  FIHCHER 

3 
3 

1 

3  3  5 

C 

c 

LAY  DAM 

LEEDS 
LEESBURG 

4609 
4619 
4627 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHftlOKEE 

12  SB 
31  31 
14  11 

66  31 
86  31 

65  46 

420 
616 
389 

6A 

7A 
7A 

ALA  BAM  POUEH  CO 
MRS,  i4^Rr  K.  LEE 
RUFUS  H.  SEWELL 

3 
3 
3 

c 

St&tion 

d 

N 

County 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Relei 

to 
tables 

Temp. 

Preap.l 

LIVINGSTON 

66  11 

160 

7P 

7P 

2  9  9 

7 

LOCKHART 

COVINGTON 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

MAGCLLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

ALABAMA  POWER  CO 

MAGNOLIA 

MARENGO 

87  39 

189 

HID 

DR.  T.  M.  GA I LLARD 

C 

MARION  1  N 

ROBERT  J.  CURRV 

MARION  JUNCTION 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

3 

32  26 

ALA.    POLY.  INST. 

MARTIN  DAM 

9140 

ELMORE 

11 

32  40 

ALABAMA  POWER  CO 

MAXWELL  FIELD 

MONT GOMERY 

86  21 

169 

MID 

HID 

2  9  9 

7 

MC  CALLA  2  NE 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

3 

32  53 

U.S.    FOREST  SERVICE 

HIDWAY 

5197 

BULLOCK 

* 

32  04 

MATHEM  W.  HALL 

HILLERS  FERRY 

67  32 

78 

SA 

HILSTEAD 

I 

HITCHELL  DAM 

H<»ILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

U.S ,   WEATHER  BUREAU 

HOBILE 

9463 

MOBILE 

9 

30  42 

ROBT.G.BETANCOURT.JR 

HONTE  SANO 

66  31 

1650 

3 

HONTEVALLO 

66  53 

462 

BA 

HONTGOHERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

66  34 

198 

AID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5656 

HONTGOHERY 

1 

32  23 

66  16 

201 

410 

5P 

U.s!  WEATHER  BUREAU 

CLOSED 
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MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  ".7 

630 

7A 

TVA-361 

3 

C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

34  45 

2  3  5 

NATCHEZ 

91  43 

67  16 

162 

6P 

7A 

S.  B.  HELTON 

3  3  5 

7 

NEW  BROCKTON  3  NE 

65  64 

MIO 

CHARLES  H,  MOLLIS 

C 

NEWBURG 

5647 

FRANKLIN 

12 

34  29 

67  35 

660 

7A 

TVA-644 

3 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  55 

66  26 

760 

7A 

TVA-62 4 

3 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

91  20 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

13  57 

66  29 

657 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

7 

OARVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

33  16 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK 

6218 

DALE 

9 

31  36 

65  39 

360 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

PAINT  ROCK 

6336 

JACKSON 

34  40 

86  20 

610 

7A 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

796 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  36 

66  21 

950 

5A 

5A 

A.  F.  BOWMAN 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  06 

86  02 

30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

87  08 

490 

C.  H.  PLUIWER 

PETERKM* 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PICKEN5VILLE 

68  16 

163 

7A 

3 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 

PLAHTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

TVA-695 

86  55 

100 

MID 

C 

2  3  5 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

MRS.    JANIE  C.  BROWN 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  27 

TVA-493 

REFORM 

66  01 

330 

ELL  I E  DEE  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

66  32 

IBO 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

66  31 

190 

MIO 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

c 

ROBERTSDALE  7  E 

6966 

BALDWIN 

9 

90  33 

87  36 

146 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  5 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

7 

32  53 

66  13 

65C 

6A 

6A 

KNOX  HC  EWEN 

2  3  5 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

B5  18 

745 

6P 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

3  3  9 

7 

RUSSELLVILLE 

67  44 

7A 

3 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

67  44 

860 

7A 

7A 

CARL  C,  VAN  SITTERT 

2  3  5 

7 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

B6  47 

802 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5 

7 

SANL  NT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1199 

ALA.    POLY.  INST. 

3  3  5 

7 

JEFFERSON 

66  56 

304 

DORA  R .  WEBSTER 

SC0TT5B0R0 

6P 

6* 

MRS .  K I NZ  1 E  fiOBO 

2  3  5 

SC0TT5B0R0  SUBSTATION 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

4 

33  16 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

33  35 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

SHEFIELD  TVA  NRSY 

COLBERT 

87  42 

505 

CLOSED 
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SHOEMAKER  SPR INGS 

LIl^tESTONE 

7A 

SLOCOMB  4  S 

PATRICK  H,  SNITH 

3 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

HRS.    EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

TVA-75 

s 

67  11 

149 

3 

7A 

SYLACAOGA  2  W 

TALLAOEGA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLVAN 1 A 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

TVA- 38 6 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

C.  D.  WEAVER 

3  3  5 

7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

66  04 

191  y 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMAS V I LLE 

74 

LEROY  GATES 

3  3*5 

-f 

THORSBY  1  SW 

86  44 

200 

MID 

ALA .    POLY .    INST . 

C 

THURLOW  DAM 

B215 

ELMORE 

11 

33  32 

ALABAMA  POWER  CO 

1 

TONEY 

6259 

MAOISCN 

12 

34  54 

7A 

TVA- 906 

3 

C 

G6  44 

■,. 

WILLIAM  P.  DOSS 

2 ;  5 

960 

6P 

« 

THOMAS  J.  DILLARD 

7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

87  37 

170 

«1D 

mTd 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENCINECR5 

3 

TirSKEGEE 

B398 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

4S9 

6A 

6A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

CLOSED 
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TUSKEGEE  2 

85  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5 

7 

UNION  SPPINGS  6  M 

85  50 

380 

7« 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  5 

7 

87  31 

273 

SA 

THOMAS  J.   LE  IMSTER 

3 

UNIVERSITY 

8494 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

3.'5 

MID 

HID 

DR.  F.  H.  HITCHELL 

2  3  5 

7  C 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

34  34 

89  36 

1031 

8A 

aA 

MRS.   CARRIE  0AL6T 

2  3  5 

TUSCALOOSA 

87  IS 

465 

MRS. WILLIE  M.^TYRON 

HID 

COUNTY  AGENTS  OfPlC 

C 

RANDOLPH 

85  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE  3  SW 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  11 

87  16 

8A 

MRS.  ELLie  R.M>SLEY 

3 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS.FLORfNCE  PARKEH 

3 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

12 

34  95 

ee  04 

445 

6" 

J.  ELLIE  T-KFET 

1 

WEST  BLOCTON 

6809 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  N.  BEAROEN 

3 

VETIMPKA 

8859 

ELMORE 

32  32 

86  12 

205 

6A 

HRS.   D.   R.  WHITAKER 

3 

67  43 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

1 

WHFcLER  DAM 

87  21 

560 

7A 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

8929 

CHOCTAW 

13 

12  17 

68  01 

33 

CORPS  OF  fNGlNEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

3936 

JACKSON 

12 

34  91 

85  45 

612 

7A 

IVA-704-A 

c 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  46 

87  37 

930 

6A 

CORPS  Of  ENOIMEERS 

3 

WINFIELD  2  SW 

8996 

FAYETTE 

13 

33  55 

67  SO 

468 

7A 

W.  W,  COTMEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

135 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

9390 

LAUDERDALE 

13 

34  57 

97  53 

790 

7A 

TVA-621 

3 

NEW  STATIONS 

REDSTONE  ARSENAL 

6333 

MADISON 

12 

34  35 

66  36 

673 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5 

7 

BESSEMER  9  S5W 

0797 

JEFFERSON 

2 

31  21 

86  56 

630 

6P 

JANES  8.  ELLIOTT 

2  3  5 

7 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

67  17 

350 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WWWB 

2  3  5 

7 

STLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 

7 
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ALABAMA  -  FEBRUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


Destructive  storms  on  the  1st  and  moderate  floods 
during  the  month  were  the  outstanding  features  of 
February.     Although  the  precipitation  average  of 
5.45  inches  was  only  0.22  inch  above  normal,  this 
was  the  first  month  since  December,  1953  that  was 
not  deficient.     Most  of  the  month's  rainfall  was 
concentrated  in  two  periods,   the  6th-7th  and  the 
21st-22nd.     During  the  month  the  Northern  Division 
received  about  6-1/2  inches  while  the  other  two 
divisions  averaged  about  2  Inches  less.  Monthly 
amounts  ranged  from  9.33  inches  at  Carbon  Hill  to 
2.42  inches  at  Natchez.     The  greatest  daily  amount 
was  5.50     inches  at  the  Atmore  State  Farm  on  the 
6th.     Temperatures  averaged  49.7°  which,   though  0.6° 
above  normal,  made  this  the  coldest  February  since 
1947.     Extremes  during  the  month  ranged  from  81°  at 
Chatom  on  the  28th  to  6°  at  Sylacauga  4  NE  on  the 
13th.     According  to  available  records,   the  percent- 
age of  possible  sunshine  was  much  below  normal  in 
central  areas,  much  above  normal  in  the  extreme 
northeastern  corner,  and  near  normal  in  most  other 
areas  of  the  state. 

The  month  opened  on  a  spring-like  note  as  warm  air 
of  Tropical  origin  pushed  northward  on  the  1st  and 
2nd,  causing  widely  scattered  light  showers  and 
maximum  temperatures  near  70°.     Dry,  seasonably  cool 
weather  prevailed  on  the  3rd  and  4th  when  cooler  air 
from  the  northern  Plains  followed  a  cold  front  pas- 
sage late  on  the  2nd.     Heavy  rains  and  seasonable 
temperatures  accompanied  the  northeastward  movement 
of  a  low  pressure  system  from  the  west  Gulf  to  the 
north  Atlantic  states  during  the  5th  and  6th  with 
scattered  thunderstorms  on  the  latter  date.  Rain- 
fall amounts  for  the  two-day  period  ranged  from  2 
to  4  inches  over  a  large  portion, of  the  state.  Colder 
air  from  the  central  Rocky  Mountain  region  followed 
the  Low  passage  across  the  state,  bringing  moderately 
below  normal  temperatures  on  the  7th  and  8th.  The 
first  seven  days  of  the  month  were  unusually  cloudy 
but  on  the  8th  and  9th  there  was  abundant  sunshine. 
Warming  to  near  normal  temperatures  on  the  9th  and 
10th  resulted  from  the  effects  of  sunshine  and  a 
change  to  southerly  winds  in  advance  of  an  extensive 
frontal  system  reaching  from  Hudson  Bay,  Canada,  to 
Texas.     Light  to  moderate  general  rains  accompanied 
the  frontal  passage  during  the  lOth-llth.  Arctic 
air  masses  from  central  Canada  pushed  southward 
behind  the  front,  dominating  conditions  with  mostly 
fair  skies  and  the  lowest  temperatures  of  the  month 
during  the  11th  to  14th  period.     On  the  12th  average 
temperatures  were  as  much  as  23°  below  normal.  Numer- 
ous stations  in  the  Northern  Division  remained  below 
freezing  all  that  day  in  spite  of  the  sunshine. 
Scattered,    light  rains  on  the  14th  were  associated 
with  the  eastward  movement  of  a  weak  disturbance 
across  the  middle  Mississippi  and  Ohio  Valleys.  Tem- 
peratures moderated  to  near-normal  levels  generally 
during  the  15th  to  18th  period.     The  passage  of  a 
weak  cold  front  brought  light  to  moderate  amounts 
of  rain  over  the  state  on  the  16th  with  locally  heavy 
showers  in  some  central  and  northern  areas.     A  slowly 
approaching  cold  front  on  the  19th  drew  warm,  moist 
air  northward,   raising  temperatures  considerably 
during  the  19th-21st  period  and  causing  rains  in  the 
southwest  corner  of  the  state  beginning  on  the  20th. 
Rains  spread  northward  and  eastward  with  moderate  to 
heavy  amounts  through  the  22nd.     Cooler  air  following 
the  frontal  passage  lowered  average  temperatures  to 
about  normal  levels  but  daytime  maxima  were  quite 
mild,  being  mostly  in  the  middle  and  high  60's  in 
the  southern  two-thirds  of  the  state  from  the  22nd 
to  the  25th.     The  last  three  days  of  the  month  were 
unusually  mild  as  Tropical  air  was  again  drawn  over 
the  state  in  the  strong  northward  circulation  on  the 
back  side  of  an  intense  High  centered  off  the  south 
Atlantic  coast.     Considerable  cloudiness  and  only  a 
few  light  showers  were  produced  by  the  moist  Tropical 
air  mass  during  this  period. 


Below-normal  temperatures  in  the  second  week  retarded 
winter  grains  and  cover  crops.     The  freezes  in  the 
northern  counties  caused  considerable  damage  of  a 
non-permanent  nature.     Mild  temperatures  in  the  last 
two  weeks,  coupled  with  ample  moisture,  were  very 
beneficial  to  grains  and  grazing  crops  which  greatly 
improved  by  the  end  of  the  month.     Only  limited  graz- 
ing was  available,  particularly  in  central  and  north- 
ern counties,  necessitating  supplemental  feeding  in 
nearly  all  areas.     Livestock  were  in  fair  to  good 
condition  but  feed  supplies  were  low  on  many  farms. 
Farm  activities  during  the  month  consisted  of  exten- 
sive planting  of  Irish  potatoes  in  the  commercial 
southwestern  counties,  active  corn  planting  in  south- 
eastern counties,  peach  sprays  in  Chilton  County, 
and  preparation  of  land  elsewhere  in  the  southern 
portion  of  the  state.     Topsoil  moisture  was  ample 
and  subsoil  moisture  was  generally  adequate,  except 
in  the  extreme  south. 

FLOODS  -  Heavy  rains  on  the  6th  and  7th  resulted  in 
moderate  floods  in  the  tributaries  of  the  Alabama, 
Etowah,  Oostanaula,  Coosa  and  Cahaba  Rivers  and  lesser 
flooding  on  the  main  rivers.     One  man  was  drowned  in 
the  flood  waters  of  Boxer  Creek  on  the  eth  about  2 
miles  east  of  Fayette,  Alabama.     On  the  6th,  numerous 
lowland  homes  were  flooded  in  the  Montgomery  area, 
all  State  and  Federal  highways  were  inundated  in  the 
Atmore,  Alabama,  area,  U.   S.  Highway  No.  231  was 
blocked  by  2  feet  of  water  at  a  point  south  of  Brun- 
didge,  Alabama,  and  U.  S.   Highway  No.  78  was  covered 
by  a  foot  of  water  near  Birmingham  and  was  also 
flooded  inside  the  city   limits  of  Leeds,  Alabama. 
The  Atmore  State  Farm  reported  that  over  6  inches  of 
rain  fell  at  that  station  In  the  24  hours  ending  at 
1:00  P.M.  on  the  6th. 

Minor  flooding  occurred  on  the  Warrior  River  from  the 
7th  to  the  9th  in  the  vicinity  of  Tuscaloosa,  and  on 
the  Tombigbee  River  at  various  points  from  the  8th 
to  the  15th  and  again  from  the  24th  to  the  28th. 
These  were  the  results  of  heavy  rains  on  the  6th, 
predominantly  over  the  Warrior  watershed,  and  on  the 
21st-22nd,   heaviest  over  the  Tombigbee  watershed. 
Only  lowlands  normally  subject  to  spring  flooding 
were  inundated. 

DESTRUCTIVE  STORMS  -  Injuries  to  18  persons  and 
property  damage  estimated  at  $520,000  were  attributed 
to  four  windstorms  during  the  month.     None  of  these 
was  described  as  a  tornado  and  all  occurred  on  the 
1st. 

1.  Between  6:00  P.M.  and  7:00  P.M.  Madison  County 
was  hit  severely.     Nine  persons  were  injured  and 
property  damage  was  estimated  at  $450,000.  Greatest 
portion  of  the  damage  was  to  the  vulnerable  large 
roof  areas  at  Alabama  A&M  College  north  of  Huntsville, 
and  to  other  school  buildings.     Other  losses  were  the 
destruction  of  2  homes  and  30  other  buildings,  damage 
to  28  homes  and  60  other  buildings,  and  livestock 
losses  of  $1,000,  all  included  in  the  $450,000  esti- 
mate. 

2.  In  Limestone  County  in  the  late  evening,  1  house 
and  4  other  buildings  were  destroyed;  2  houses  and 

4  other  buildings  were  damaged.     Three  persons  were 
injured  and  property  damage  was  estimated  at  $15,000. 

3.  Also  in  the  late  evening,  Colbert  County  suffered 
4  injuries  and  $30,000  estimated  damage,   heaviest  at 
Maud  and  Mynott,  when  4  houses  and  11  other  buildings 
were  destroyed,  and  8  houses  and  6  other  buildings 
were  damaged. 

4.  Marshall  County,  in  the  late  evening,  experienced 
2  injuries  and  $25,000  estimated  damage  when  1  home, 

6  other  buildings  were  destroyed  and  12  homes,  10 
other  buildings  were  damaged.  -  J.  E.  Stork 


-  14  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAUA 
FEBRUARY  1955 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relabve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

£  e 

Direction 
ol 

fasleit  mile 

J 

°5 
C  « 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

60-TO 

.10-49 

,50-.99  j 

1.00-1 

200 
and  over 

Total 

-.r  ol 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINCBAH  W8  AP 

SE 

13 

11.1 

35 

SE 

5 

73 

77 

55 

63 

3 

4 

2 

1 

3 

0 

13 

35 

7.3 

HOBILE  WB  AP 

SE 

13 

12.8 

84 

88 

64 

77 

4 

2 

4 

1 

2 

0 

13 

7.1 

MOKTGOKERY  WB  AP 

E 

12 

9.1 

29 

E 

4 

82 

88 

59 

67 

6 

1 

4 

0 

1 

0 

12 

41 

7.2 

Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

e 

I 

M 

-s 

e 

Ave 

W 

s 

t 

3 

Ave 

1884 

53.6 

80 

20 

5.92 

1885 

43.3 

81 

1 

3.72 

1886 

44.2 

86 

4 

3.17 

1887 

57.5 

81 

20 

5.68 

1888 

51.7 

79 

9 

5.29 

1889 

46.1 

80 

7 

4.00 

1890 

57.4 

84 

24 

6.56 

1891 

54.4 

83 

15 

8.81 

1892 

51. 8 

83 

18 

3.46 

1893 

51.6 

82 

14 

6.41 

1894 

48.0 

80 

12 

7.35 

1895 

37.5 

77 

-  5 

2.68 

1896 

48. 1 

77 

8 

5.80 

1897 

51.5 

85 

12 

6.46 

1898 

46.4 

82 

10 

2.16 

1899 

40.1 

80 

-  17 

6.04 

1900 

44.5 

82 

6 

8.43 

1901 

43.6 

74 

11 

4.22 

1902 

41.3 

73 

11 

6.72 

1903 

48.8 

83 

0 

10.68 

1904 

49.7 

84 

18 

3.95 

1905 

40.0 

77 

-  18 

7.46 

1906 

46.0 

75 

11 

2.47 

1907 

49.5 

81 

14 

4.99 

1908 

45.1 

79 

8 

6.35 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

0 

1 

■B 

0 

rag 

0 

t 

< 

s 

3 

> 
< 

1909 

51.1 

89 

5 

7.55 

1910 

45.7 

80 

-  4 

5.38 

1911 

54.5 

84 

15 

3.30 

1912 

43.6 

76 

2 

4.98 

1913 

47.5 

80 

10 

5.77 

1914 

46.1 

82 

13 

4.07 

1915 

48.8 

74 

17 

4.74 

1916 

47.4 

80 

10 

4.02 

1917 

48.6 

85 

2 

5.51 

1918 

53.9 

86 

9 

2.38 

1919 

47.8 

80 

17 

6.89 

1920 

46.5 

77 

11 

4.04 

1921 

51 .0 

81 

16 

5.34 

1922 

54.2 

83 

15 

6.06 

1923 

47.6 

83 

10 

5.97 

1924 

46.8 

81 

12 

4.64 

1925 

53.0 

82 

19 

3.52 

1926 

50.7 

80 

20 

4.34 

1927 

58.1 

85 

22 

6.33 

1928 

47.8 

83 

11 

3  .55 

1929 

45.9 

78 

12 

8.84 

1930 

53.1 

86 

19 

2.25 

1931 

49.8 

77 

18 

3.41 

1932 

57.8 

86 

22 

5.48 

1933 

48.8 

84 

-  2 

6.21 

In  this  table  have  been  weighted  according  to 
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Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

V 

-E 

0 

9 

9 

t 

« 

> 
< 

s 

3 

> 
< 

1934 

45.2 

80 

9 

4.66 

1935 

49.8 

82 

10 

4.43 

1936 

46.0 

80 

-  7 

7.32 

1937 

48.6 

83 

14 

4.93 

1938 

55.2 

85 

18 

1.89 

1939 

53.1 

87 

10 

10.25 

1940 

45.4 

82 

10 

6.88 

1941 

43.7 

72 

17 

2.77 

1942 

44.5 

79 

11 

4.70 

1943 

50.6 

83 

7 

2.30 

1944 

55.1 

86 

10 

7.30 

1945 

52.6 

85 

10 

7.12 

1946 

50.8 

78 

17 

6.64 

1947 

42.1 

80 

9 

1 .99 

1948 

51.7 

86 

14 

6.41 

1949 

53.9 

84 

12 

6.20 

1950 

54.4 

84 

19 

4.  19 

1951 

50.3 

85 

-  2 

3.10 

1952 

51 .9 

83 

20 

4.15 

1953 

49.8 

84 

16 

7.35 

1954 

52.7 

83 

17 

3.16 

1955 

49.7 

81 

6 

5.45 

All 

Years 

49.1 

5.23 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Temperature 


Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Max 

Min, 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
{ 

0 

2 

s 

0 

o 
to 

£ 

0 

°t 

IH  0 

sl 

S  s 
SI 

ks 

0  } 

hi 

AM 

53  •O 

32.3 

42.7 

.-  2.9 

71 

28 

1 4 

12  + 

620 

Q 

1 3 

* 

,21 

2.00 

.  0 

0 

60  •  9 

48.7 

.  8 

13 

.50 

7 

56  •  5 

34.9 

45,7 

77 

28 

14 

11  + 

535 

0 

1 

9 

0 

ft  15 

2.0 

8 

5 

2 

6  0(6 

37.2 

48.9 

76 

28 

13 

448 

0 

0 

9 

0 

6*  94 

3  81 

58.5 

38.6 

48.6 

,9 

76 

28 

18 

12 

461 

^ 

^ 

^ 

6.47 

1.30 

1.95 

6 

T 

T 

11 

6 

4 

3 

56  •  2 

36.9 

46  .6 

2,6 

78 

28 

15 

11+ 

515 

0 

1 

7 

0 

6.62 

2.19 

2.38 

.  5 

\  \ 

4 

3 

AM 

33.2 

13 

Q 

Q 

1 1 

0 

3  .30 

57,2 

35.7 

46.5 

79 

28 

1 1 

520 

0 

1 

10 

0 

J 

0 

58  •  5 

36.4 

47,5 

2,4 

77 

12 

0 

10 

0 

7.21 

2  80 

56.1 

35.8 

46,0 

74 

28 

15 

12  + 

526 

^ 

^ 

° 

6.53 

2.58 

6 

.0 

0 

e 

4 

2 

AM 

53,7 

30.0 

41.9 

74 

28 

12 

12 

642 

0 

2 

15 

0 

6.75 

2.40 

£ 

.  0 

0 

60.8 

34.7 

47.8 

78 

28 

13 

13 

477 

0 

Q 

11 

0 

6.97 

2.80 

6 

0 

1 0 

3 

AM 

54.0 

34,3 

44.2 

,0 

74 

28 

12 

11+ 

576 

0 

2 

11 

0 

6.64 

2.06 

2.25 

6 

J 

0 

7 

5 

2 

53.9 

35.2 

44.6 

1,4 

76 

28 

10 

1 1 

572 

0 

2 

13 

0 

7.34 

2.70 

2.68 

21 

T 

T 

10+ 

Q 

(f 

2 

AM 

56,6 

32,9 

44.8 

1,0 

76 

28 

9 

12 

562 

0 

I 

12 

0 

6.05 

,65 

2.72 

6 

T 

0 

a 

S 

1 

AM 

56.2 

34,2 

45.2 

72 

28 

12 

13 

549 

0 

2 

11 

0 

7.59 

4.09 

6 

.  0 

0 

7 

5  4.6 

34,5 

44.6 

75 

28 

1 4 

11+ 

0 

1 

10 

0 

T 

7 

5 

3 

61.2 

36,  1 

48.7 

73 

21  + 

1 3 

13 

451 

0 

0 

10 

0 

4.32 

1  ,28 

1.92 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

AM 

53.5 

29,6 

41.6 

74 

28 

12 

652 

0 

2 

19 

0 

3 

AM 

55.1 

31,8 

43.5 

-  2,2 

7i. 

28 

1 3 

13+ 

598 

0 

2 

13 

0 

7,41 
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Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE   1  S 
ANNISTON  CAA  AP 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 

DECATUR 
tFAYETTE 
FLORENCE 

SADSDEN  GAS  PLANT 
GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

JASPER 

MADISON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
ONEONTA 

PELL  CITY  5  NW 
REDSTONE  ARSENAL 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SCOTTSBORO 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 
VALLEY  MEAD 


MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
AUBURN  3  SW 
CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 
CENTREVILLE 

CLANTON 
OAYTOM 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EUFAULA 

GREENSBORO 

GREENVILLE 
HI6HLAND  HOME 
LAFAYETTE 
LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MONTGOMERY  WB  AP 
NATCHEZ 
PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

ROCKFORO 

SELMA 

THOMASVILLE 
TROY 

TUSKE6EE  2 

UNION  SPRINGS  6  W 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 
ATMORE  STATE  FARM 
BAY  MINETTE 
BREWTON  3  SSE 
CHATOM 

CITRONELLE 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
HEADLAND 
LOCKMART 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 
OZARK 


See  Reference  Notes 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ALABAMA 

FEBRUARY  1965 


Temperature 


No.  o!  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

« 

E 

3 

„  e 

e 

From  Norm 
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Q 

Max 

Min. 

Departure 
From  Norm 
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■e 

o>  9 

6 
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1  .50  or  More| 
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.§ 

Averag 
Minimi 

Averag 

Dcparti 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree 

0  * 

on 

Total 

Grealei 

a> 

a 

Total 

it 

Date 

0 

^  0 

ROBERTSOALE  7  E 

67 

,7 

45.5 

56.6 

79 

28 

20 

12 

237 

0 

0 

5 

0 

-  1.40 

2.06 

6 

•  0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

5*. 7 

.0 

STATE 

*9.7 

•  6 

5.A5 

.22 

T 

Precipitation 


t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


22     23  24 


25     26  27 


28    29  30 


ABBEVILLE 

AODISON  CENTRAL  TOW£R 
ALBERTA 

ALBERTVILLE   1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 

ASHVILLE  3  SW 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SM 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  &  SSW 
6ILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 
B : SHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  S5E 

BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIDGE 

CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHIL0ERS6URG 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 
OOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  SLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GAOSOEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES   2  SSE 

GUNTERSVILLE 

6UNTERSVILLE  CITY  W  HKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

HlGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  0AM 
LAFAYETTE 

LAY  0AM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

MILLERS  PERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 


1(06 
1.10 


.06  1. 
.10  2* 
2*90 


.05 
1*00 

.53 
1.16 

*93 
•  43 
.81 
.32 


•OS  1*29 
.89 

1.18 


1.77 
.71 
1*56 


1.30 
1.52 
1.97 
1.30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conticued 


Day  of  month 


f2 

1   1   2  1  3 

4  1  5 

 '  ' 

6 

7  1   8  1  9 

 '  '  

10 

 ^ 

11  I 

12 

13 

14  1 

15 

16 

 1 

17  1  18 

19 

20  1  21 

'  '  

22 

 ^ 

23  1 

24 

25  I  26  1  27 

 '  

28  1  29  1  30 

31 

MONTE  SANG 

7.4* 

1.06 

2^30 

.10 

•  70 

T 

T 

1.11 

.60 

1^29 

.24 

• 

•  08' 

MONT£VALLO 

e.23 

3^09 

•  66 

.56 

l.M 

.96 

MONTGOMERY  WS  AP  R 

3.03 

T 

T 

•  49 

1.86 

T 

T 

T 

•  14 

.29 

•  22 

.09 

T 

MOULTON 

6*02 

.27 

■  09 

2^03 

.12 

•  13 

.01 

.27 

1.41 

1.64 

•  09 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

•  94 

1  •  10 

•  72 

■  26 

.67  2.68 

,68 

'' 

NATCHEZ 

2>«2 

.03 

■  89 

.70 

.05 

.39 

,06 

•  34 

NEW8URG 

7,40 

.35 

2,20 

.36 

.45 

•  90 

3,14 

NEW  MARKET 

e>3» 

.72 

2>25 

.07 

.43 

■  30 

•  62 

1,64 

•  34 

.02 

NEWTON 

2>S1 

1,36 

1.03 

.10 

•  06 

•  10 

•  11 

ONEONTA 

6,05 

.20 

.78 

.26 

.54 

•  95 

ORRVILLE 

1.20 

•  82 

OZARK 

3>64 

1,91 

.91 

.41 

.06 

.11 

•  24 

PAINT  ROCK 

7*45 

,80 

2.74 

.35 

.75 

.91 

.39 

.99 

•  96 

•  04 

PALMERDALE   2  W 

«<23 

.10 

3.23 

•  14 

.51 

1,05 

.10 

.60 

•  SO 

T 

PELL  CITY  5  nW 

.24 

.01 

.11 

1^01 

.06 

PENNINGTON  LOCK  2 

3i75 

1.41 

•  36 

,90 

.03 

.99 

•  90 

PERRVVILLE 

»i29 

2.25 

•  65 

1,12 

.31 

.96 

PICKENSVILLE 

6.10 

.10 

.30 

2.00 

T 

.65 

T 

1.05 

.60 

1 .40 

T 

PINE  HILL 

«<90 

3.65 

1.05 

.80 

l^OO 

PINE  LEVEL 

3,29 

.07 

.46 

.04 

PLANTERSVlLLE 

t,2i 

1.15 

1.92 

.12 

1.67 

.20 

1,01 

.12 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

7.10 

.80 

T 

2.70 

.40 

.40 

.30 

.49 

1.39 

•  69 

.09 

PRATTVILLE 

9<4S 

.02 

.53 

3.00 

1,31 

.44 

•  10 

.08 

PRIMROSE  F^ARM 

3,40 

T 

.03 

2.57 

.11 

T 

T 

.39 

.30 

PUSHMATAHA 

.53 

14 

.94 

RED  BAY 

7>9S 

.33 

.19 

1.88 

.03 

.60 

.43 

1.39 

3.10 

REDSTONE  ARSENAL 

6,36 

.98 

.01 

1.00 

1.37 

.48 

.07 

T 

•  03 

•  37 

.83 

1.22 

REFORM 

5,82 

3.40 

.15 

.97 

T 

.85 

•  49 

T 

RIVER  FALLS 

4,33 

1.69 

1.74 

.13 

.33 

•  32 

.09 

.09 

ROBERTSDALE  7  E 

1.15 

03 

.12 

62 

.04 

ROCKTORO 

5,«5 

1.60 

1.70 

1.55 

1.10 

ROCK  MILLS 

4,32 

.02 

.96 

1.92 

.03 

.01 

.68 

.30 

.19 

•  29 

RUSSEULVILLE 

7,65 

•  45 

1.80 

.25 

•  35 

.25 

1.39 

3.20 

RUSSELLVILLE  2 

.35 

.06 

1^92 

.07 

•  65 

1,49 

3.10 

•  0: 

SAINT  BERNARD 

7,41 

•  25 

T 

'•9i 

10 

SAND  HT  STATE  FARM  API 

5,37 

.54 

2^52 

.42 

.40 

•  13 

,12 

.87 

.37 

SAYRE 

7,59 

•  07 

4^23 

■  11 

1^06 

•  02 

•  62 

.21 

.71 

.99 

•  01 

SCOTTSBORO 

7,25 

1^00 

•  50 

2.30 

.05 

.75 

.52 

•  28 

1.30 

.50 

•  09 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7,33 

•  78 

T 

2.32 

.55 

.85 

T 

T 

•  53 

,19 

1.30 

.79 

T 

•  02 

T 

•  50 

SELMA 

5,06 

•  01 

T 

•  94 

2.24 

T 

T 

■  02 

.90 

.13 

.79 

.03 

T 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7,oe 

•  60 

T 

i^se 

.14 

•  36 

.28 

• 

3.82 

SLOCOMB  S 

3.01 

.99 

1.14 

.70 

.18 

SNOM  HILL 

4,21 

T 

•  •12 

1.94 

.55 

•  60 

SOUTH  HILL 

08 

* 

1^15 

,11 

2.10 

•  20 

•  08 

•  34 

04 

■  36 

.07 

•  14 

SUTTLE 

4,90 

2^52 

•  43 

.07 

•  98 

5MAIM 

7,98 

•  98 

.09 

2^52 

•  36 

,82 

.48 

.59 

.93 

•  80 

•  49 

SVLACAUGA  2  W 

9,92 

2^63 

•  28 

1.42 

.14 

1^29 

.20 

SYLACAUGA  *•  NE 

5,49 

T 

T 

.45 

2^00 

•  02 

•  28 

T 

.45 

.74 

T 

1.10 

•  24 

.21 

T 

SYLVAN  1 A 

1.02 

2^30 

.60 

.43 

.95 

TALLAOESA 

6,60 

T 

.58 

2^56 

.03 

•  29 

T 

.27 

.86 

.01 

1,40 

•  38 

.22 

TALLADEGA  MORN  MTN  TWR 

5,33 

1.99 

•  25 

1.45 

1,40 

•  25 

THOMASVILLE 

6,24 

T 

T 

3.48 

.55 

•  03 

.01 

1.09 

,60 

•  48 

THURLOM  OAH 

4,04 

•  83 

1.89 

•  02 

.60 

.09 

,51 

•  02 

•  12 

TONEY 

5,76 

.78 

.03 

.21 

1  96 

.02 

TRAFFORO 

6,14 

.35 

4^00 

•  70 

.70 

.39 

TROV 

4,93 

4^21 

•  14 

.17 

.01 

.40 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6,68 

T 

2.21 

1^83 

•  34 

T 

•  10 

.92 

.02  .53 

.73 

T 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

5,07 

•  06 

2^32 

.26 

•  37 

■  07 

.82 

.21 

.67 

.26 

•  01 

TUSKE6EE  2 

3.87 

.28 

.80 

30 

UNION  SPRINGS  6  W 

4,53 

1.10 

1.90 

.09 

.57 

.30 

•  57 

UNIONTOWN 

4.24 

2.02 

.50 

.65 

1.07 

UNIVERSITY  R 

7,17 

2.30 

2.25 

.47 

•  03 

■  05 

.87 

.45 

.79 

VALLEY  MEAD 

2.30 

T 

.48 

6T32 

•  04 

I32 

"70 

^67 

leo 

WADLEY 

4,91 

•  05 

1.85 

1.70 

T 

• 

.95 

.21 

.15 

•ALLACE  3  SW 

4.81 

2.95 

.87 

■  13 

.13 

.73 

WALNUT  GROVE 

6.27 

•  75 

2.70 

■  50 

1.00 

.65 

.67 

WATERLOO 

6.83 

1^28 

1.10 

.90 

■  10 

3.10 

.30 

.80 

.06  ^ 

WETUMPKA 

3.93 

T 

.59 

1.89 

T 

1.04 

.35 

.06 

T 

WMATLEY 

3.95 

1.03 

2.00 

.26 

.38 

•  28 

WHEELER  DAM 

7.84 

.89 

T 

1.75 

.30 

■  44 

T 

•  33 

1.12 

2.96 

•  09 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.60 

1.30 

.66 

.64 

.04 

.90 

•  46 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6(40 

•  76 

2.60 

.34 

.63 

•  29 

•  17 

.77 

•  86 

•  02 

WILSON  DAM 

8.70 

1.22  T 

•  02 

1.90 

.26 

■  35 

•  04 

.29 

1.92 

3.08 

•  06 

WINFIELO  2  SW 

6.58 

•  07 

•  U 

2.58 

■  27 

.74 

1.26 

1.41 

•  08 

•  06 

YATES  HYDRO  PLANT 

4.34 

.82 

2.30 

.70 

.02 

.40 

.10 

YOUNGS  STORE 

6.97 

•  78 

•  20 

1.92 

.15 

■  19 

.02 

.32 

1.41 

1.94 

•  04 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARr  1955 


Station 

Day  Oi  MoDth 

& 

1 
1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

58 

55 

42 

40 

42 

60 

54 

54 

58 

60 

64 

71 

S3.0 

MIN 

2<> 

42 

34 

34 

34 

35 

38 

27 

28 

32 

21 

14 

14 

15 

28 

28 

42 

29 

33 

41 

44 

41 

35 

36 

29 

29 

42 

54 

32  a  3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

7 1 

53 

56 

65 

61 

35 

47 

46 

67 

65 

74 

62.7 

MIN 

36 

54 

37 

37 

42 

23 

22 

25 

24 

12 

11 

16 

22 

27 

51 

32 

43 

51 

55 

55 

40 

40 

31 

33 

46 

59 

35  •5 

ANDALUSIA 

MAX 

70 

53 

70 

70 

70 

63 

70 

71 

72 

78 

64  •4 

MIN 

38 

45 

42 

42 

41 

42 

42 

39 

35 

37 

30 

19 

20 

23 

31 

42 

49 

42 

43 

49 

52 

55 

42 

42 

44 

44 

47 

58 

40  •  7 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

66 

49 

55 

65 

47 

46 

64 

" 

60 

61 

63 

66 

71 

75 

78 

60i9 

MIN 

40 

43 

40 

38 

37 

42 

30 

26 

27 

32 

18 

15 

13 

24 

25 

33 

35 

46 

52 

58 

44 

39 

42 

34 

41 

57 

57 

36  ad 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

65 

58 

61 

73 

72 

68 

63 

78 

78 

66 16 

MIN 

42 

58 

43 

44 

46 

50 

45 

32 

33 

44 

30 

21 

23 

28 

39 

49 

49 

42 

50 

52 

56 

47 

40 

62 

44 

46 

58 

63 

43  18 

AUBURN  3  SW 

MAX 

68 

50 

36 

48 

77 

60  •! 

MIN 

35 

45 

38 

38 

36 

41 

45 

32 

27 

31 

31 

17 

17 

23 

29 

36 

46 

41 

44 

46 

53 

55 

45 

45 

40 

41 

41 

57 

3e«4 

BAY  MINETTE 

MAX 

63 

56 

59 

70 

63 

60 

74 

79 

76 

66  •5 

MIN 

49 

58 

44 

46 

49 

58 

45 

32 

35 

45 

31 

20 

24 

29 

41 

50 

55 

43 

51 

58 

59 

44 

41 

53 

45 

47 

60 

62 

45*5 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

65 

47 

52 

77 

56.6 

MIN 

38 

43 

34 

33 

38 

40 

38 

24 

30 

39 

14 

15 

14 

19 

28 

39 

38 

29 

40 

50 

42 

35 

34 

37 

32 

45 

66 

64 

34.9 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

49 

56 

76 

60.6 

MIN 

42 

43 

38 

39 

40 

48 

36 

25 

26 

35 

22 

18 

15 

25 

26 

36 

39 

29 

48 

55 

51 

41 

39 

38 

30 

42 

56 

61 

37  .2 

BIRMIN5HAM  W8  AP 

MAX 

46 

55 

69 

73 

76 

56.5 

MIN 

48 

42 

38 

39 

41 

46 

30 

26 

30 

40 

19 

18 

19 

31 

28 

48 

33 

32 

49 

55 

51 

39 

38 

38 

35 

47 

68 

62 

38.6 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

65 

60 

70 

78 

67.4 

MIN 

43 

55 

40 

41 

46 

56 

47 

29 

27 

35 

31 

19 

16 

20 

33 

39 

52 

41 

46 

60 

53 

56 

43 

51 

39 

41 

56 

63 

42.1 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

62 

49 

54 

67 

60 

55 

61 

68 

66 

68 

73 

69 

65 

70 

76 

76 

63.1 

MIN 

45 

55 

42 

40 

44 

46 

45 

27 

26 

35 

27 

17 

14 

23 

32 

40 

52 

37 

47 

57 

51 

43 

40 

42 

32 

42 

56 

64 

40  .0 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

56 

62 

64 

49 

63 

66 

67 

64 

65 

64 

67 

73 

59.3 

MIN 

22 

44 

38 

38 

35 

38 

45 

27 

24 

26 

29 

15 

12 

20 

25 

27 

43 

45 

43 

44 

52 

56 

42 

41 

38 

38 

38 

55 

35  .7 

CENTREVILLE 

MAX 

63 

52 

68 

63 

66 

70 

63 

69 

69 

73 

76 

61.0 

MIN 

25 

48 

39 

40 

40 

41 

43 

27 

25 

29 

26 

17 

14 

22 

24 

29 

42 

30 

36 

52 

52 

43 

40 

38 

31 

41 

49 

55 

35.6 

CHATOM 

MAX 

74 

68 

59 

63 

62 

74 

7^ 

74 

65 

63 

69 

75 

75 

76 

81 

67.9 

M!N 

41 

57 

40 

40 

48 

55 

45 

28 

25 

39 

29 

18 

15 

24 

34 

48 

54 

44 

45 

57 

53 

40 

40 

47 

37 

37 

60 

62 

41  .5 

CITRONELLE 

MAX 

76 

66 

60 

60 

70 

70 

78 

66.2 

MIN 

51 

60 

41 

46 

48 

56 

45 

32 

37 

48 

30 

18 

24 

32 

48 

51 

53 

45 

51 

52 

61 

43 

40 

52 

57 

49 

61 

63 

44  .2 

CLANTON 

MAX 

66 

46 

66 

70 

56 

64 

61 

67 

50 

59 

65 

65 

69 

75 

58.4 

MIN 

20 

37 

38 

39 

38 

39 

40 

27 

25 

26 

25 

17 

14 

16 

24 

27 

42 

32 

33 

46 

52 

50 

38 

38 

32 

33 

41 

66 

33.8 

DAYTON 

MAX 

50 

63 

61 

50 

52 

62 

70 

64 

73 

78 

60.9 

MIN 

47 

54 

41 

42 

43 

43 

43 

30 

36 

34 

20 

19 

20 

30 

34 

46 

52 

34 

40 

52 

49 

39 

39 

40 

37 

46 

50 

62 

40.1 

DECATUR 

MAX 

50 

49 

46 

51 

29 

60 

50 

41 

54 

60 

63 

68 

76 

78 

56.2 

MIN 

42 

40 

34 

35 

37 

42 

38 

26 

33 

40 

15 

15 

18 

30 

30 

45 

38 

32 

48 

50 

41 

36 

34 

39 

34 

46 

57 

59 

36  .9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

55 

60 

54 

66 

34 

68 

61 

74 

77 

62.8 

MIN 

32 

50 

41 

42 

41 

43 

29 

29 

37 

25 

19 

23 

30 

35 

51 

34 

36 

51 

47 

37 

38 

39 

38 

39 

42 

58 

37.9 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

64 

53 

70 

57 

58 

61 

76 

69 

73 

73 

64 

67 

77 

78 

66.4 

MIN 

43 

54 

44 

41 

39 

54 

42 

35 

33 

38 

26 

20 

21 

27 

41 

45 

48 

45 

43 

53 

55 

52 

48 

52 

44 

43 

55 

61 

42.8 

EUFAULA 

MAX 

70 

56 

59 

64 

64 

59 

63 

78 

66.2 

MIN 

42 

62 

42 

38 

38 

51 

49 

33 

31 

35 

27 

18 

18 

23 

39 

41 

53 

42 

41 

62 

63 

51 

47 

55 

42 

41 

52 

58 

41 .9 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

61 

5^ 

58 

69 

51 

58 

63 

72 

61 

41 

50 

62 

60 

74 

63 

63 

70 

69 

78 

64.9 

MIN 

46 

51 

43 

44 

45 

50 

37 

32 

28 

34 

25 

18 

17 

21 

36 

41 

44 

38 

50 

59 

65 

42 

42 

48 

43 

42 

62 

64 

41.0 

FAIRHOPE 

MAX 

70 

65 

61 

62 

69 

60 

60 

75 

54 

47 

72 

69 

71 

70 

68 

67 

66 

74 

80 

77 

67.4 

MIN 

52 

59 

47 

48 

50 

59 

48 

35 

35 

48 

33 

22 

25 

29 

45 

50 

56 

46 

54 

58 

60 

49 

42 

53 

46 

50 

62 

63 

47  .3 

FAYETTE 

MAX 

48 

48 

65 

58 

55 

63 

33 

33 

38 

54 

46 

55 

64 

64 

64 

79 

56.5 

MIN 

22 

36 

36 

37 

42 

40 

42 

26 

28 

31 

20 

17 

15 

20 

27 

30 

42 

33 

38 

37 

42 

37 

36 

37 

31 

37 

42 

48 

33 . 2 

FLORENCE 

MAX 

57 

55 

38 

54 

60 

65 

65 

76 

79 

57.2 

MIN 

43 

37 

31 

35 

33 

42 

35 

26 

36 

44 

11 

14 

16 

32 

26 

47 

36 

29 

50 

43 

37 

33 

29 

35 

30 

48 

61 

58 

35.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

59 

58 

67 

65 

71 

63.0 

MIN 

56 

57 

51 

57 

57 

58 

49 

45 

44 

56 

35 

30 

32 

41 

52 

54 

54 

47 

52 

59 

60 

58 

52 

52 

52 

56 

60 

61 

61 .3 

FRISCO  CITY 

MAX 

69 

69 

49 

62 

65 

73 

60 

64 

71 

75 

78 

65.1 

MIN 

34 

50 

41 

41 

43 

45 

45 

31 

34 

42 

30 

19 

22 

26 

33 

44 

54 

40 

47 

54 

56 

47 

36 

40 

45 

4« 

62 

61 

41  .4 

SADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

51 

52 

51 

54 

62 

71 

67 

59 

62 

62 

67 

73 

77 

58.5 

MIN 

35 

41 

38 

35 

38 

38 

41 

28 

26 

34 

23 

16 

17 

25 

25 

31 

38 

29 

46 

49 

68 

44 

39 

43 

30 

40 

53 

68  ' 

36  .4 

GENEVA 

MAX 

70 

57 

72 

76 

66 

69 

67 

76 

80 

66.1 

MIN 

29 

48 

45 

43 

42 

45 

50 

34 

29 

31 

36 

19 

18 

23 

34 

39 

60 

43 

45 

49 

55 

54 

48 

48 

46 

44 

50 

54 

41  .2 

GREENSBORO 

MAX 

51 

69 

58 

64 

69 

68 

76 

76 

76 

63.3 

MIN 

47 

53 

40 

42 

40 

48 

1  43 

30 

34 

42 

25 

18 

18 

29 

31 

46 

48 

34 

51 

56 

50 

39 

38 

43 

37 

46 

57 

59 

40.9 

GREENVILLE 

MAX 

64 

58 

70 

69 

70 

78 

78 

65.4 

MIN 

42 

55 

42 

42 

41 

54 

46 

34 

31 

36 

30 

16 

19 

24 

37 

41 

54 

41 

47 

57 

55 

50 

41 

51 

43 

42 

63 

61 

42.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 

56 

50 

51 

74 

56.1 

MIN 

38 

41 

37 

37 

38 

40 

39 

25 

26 

35 

17 

15 

15 

27 

28 

34 

41 

31 

41 

50 

48 

40 

37 

39 

31 

44 

66 

53 

35  .8 

HALEVVILLE 

MAX 

50 

51 

51 

30 

61 

67 

74 

S3. 7 

MIN 

21 

35 

33 

33 

33 

36 

35 

21 

21 

37 

14 

12 

14 

18 

24 

31 

31 

28 

37 

40 

33 

32 

30 

27 

30 

40 

41 

52 

30.0 

HEADLAND 

MAX 

55 

57 

60 

70 

41 

38 

SO 

64.0 

MIN 

42 

44 

40 

39 

41 

49 

32 

28 

29 

40 

20 

19 

24 

29 

42 

50 

43 

42 

42 

51 

50 

48 

48 

52 

41 

50 

41 

62 

40  .6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

62 

72 

65 

55 

55 

65 

64 

55 

■62 

69 

65 

43 

46 

54 

69 

63 

61 

58 

66 

68 

73 

70 

62 

66 

66 

70 

77 

75 

63.4 

MIN 

43 

53 

41 

40 

39 

50 

44 

32 

37 

40 

25 

15 

19 

28 

37 

48 

55 

40 

44 

55 

55 

50 

41 

49 

41 

43 

65 

62 

42.2 

JASPER 

MAX 

68 

64 

52 

53 

52 

56 

51 

58 

68 

66 

58 

36 

48 

52 

67 

64 

57 

68 

64 

68 

67 

52 

68 

66 

68 

72 

71 

78 

60.8 

MIN 

34 

43 

38 

39 

39 

46 

41 

24 

24 

31 

19 

Li 

13 

22 

27 

32 

41 

26 

43 

51 

46 

38 

38 

38 

28 

33 

48 

51 

34.7 

LAFAYETTE 

MAX 

60 

72 

61 

50 

50 

62 

61 

56 

63 

68 

65 

35 

46 

45 

66 

66 

63 

64 

64 

66 

73 

64 

63 

59 

62 

69 

75 

73 

61.4 

MIN 

38 

53 

37 

35 

35 

44 

43 

28 

30 

32 

27 

14 

14 

23 

31 

37 

51 

38 

39 

50 

53 

55 

42 

44 

39 

35 

51 

58 

38.  6 

LIVINGSTON 

MAX 

70 

71 

53 

54 

57 

61 

54 

62 

67 

72 

66 

37 

49 

60 

71 

74 

68 

70 

61 

72 

68 

65 

60 

63 

68 

74 

76 

73 

63.8 

MIN 

45 

45 

40 

42 

40 

49 

42 

29 

29 

32 

24 

19 

20 

29 

31 

49 

42 

33 

50 

49 

62 

57 

39 

41 

36 

44 

59 

62 

40.3 

S««  Retarraee  NotM  FoOowtng  StolloD  Ind«x 
-  20  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  i  ■  Cenllnuwl 


ALABAMA 
FEBRUARY  1956 


Day  Of  Month 


Slonon 

J 

2 

2 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

Jl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26  1  29 

30  1  31 

1  Avei 

LOCKMART 

MAX 

6* 

65 

73 

62 

54 

64 

70 

55 

57 

62 

72 

42 

41 

46 

61 

70 

69 

67 

71 

71 

71 

75 

72 

66 

66 

67 

69 

76 

64 

>4 

MIN 

52 

45 

43 

44 

46 

47 

35 

31 

39 

32 

18 

20 

27 

40 

43 

52 

42 

47 

52 

53 

67 

46 

46 

45 

43 

60 

62 

42 

■  8 

MADISON 

MAX 

65 

48 

47 

51 

51 

53 

48 

52 

64 

62 

25 

30 

47 

41 

63 

54 

55 

63 

59 

62 

58 

42 

55 

61 

64 

66 

74 

94 

•  0 

MIN 

32 

42 

34 

33 

36 

38 

38 

24 

27 

39 

12 

12 

13 

26 

28 

38 

37 

29 

47 

49 

43 

35 

34 

32 

32 

44 

51 

56 

3* 

■  3 

MURION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

68 

67 

57 

53 

50 

65 

56 

56 

66 

69 

62 

39 

45 

52 

68 

73 

62 

63 

61 

71 

73 

67 

62 

66 

64 

72 

78 

77 

62 

•  9 

MIN 

46 

56 

40 

39 

41 

49 

44 

29 

30 

37 

26 

17 

18 

25 

29 

44 

42 

34 

48 

56 

51 

4? 

39 

45 

36 

44 

55 

61 

40 

•  1 

MARTIN  OAH 

MAX 

63 

72 

62 

54 

51 

65 

62 

64 

62 

67 

62 

35 

47 

48 

64 

66 

62 

67 

64 

67 

71 

68 

61 

64 

64 

67 

77 

74 

61 

■  8 

MIN 

39 

53 

42 

40 

39 

39 

44 

34 

29 

31 

28 

16 

21 

21 

31 

34 

43 

42 

46 

52 

52 

54 

43 

46 

40 

40 

49 

65 

3« 

i4 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

65 

70 

59 

55 

52 

66 

59 

57 

64 

68 

63 

37 

44 

51 

65 

68 

63 

59 

65 

71 

75 

71 

63 

67 

64 

71 

76 

75 

62 

•  9 

MIN 

'  46 

58 

43 

40 

41 

49 

47 

34 

33 

39 

30 

21 

23 

28 

33 

42 

54 

41 

47 

57 

59 

50 

43 

49 

43 

44 

67 

64 

43 

•  4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

72 

63 

56 

65 

70 

62 

60 

63 

71 

62 

47 

50 

63 

70 

69 

63 

73 

70 

70 

69 

64 

65 

67 

72 

73 

77 

76 

65 

>e 

MIN 

49 

55 

44 

46 

50 

62 

37 

33 

36 

52 

27 

22 

25 

32 

43 

51 

50 

46 

55 

58 

61 

43 

41 

51 

46 

61 

61 

60 

45 

i7 

MOBILE 

MAX 

63 

67 

73 

61 

56 

66 

70 

51 

61 

63 

69 

43 

46 

67 

62 

6'. 

65 

62 

73 

66 

69 

69 

62 

63 

66 

72 

72 

73 

63 

4 

MIN 

43 

56 

47 

47 

50 

51 

48 

37 

37 

44 

32 

25 

28 

35 

43 

48 

56 

46 

46 

57 

60 

47 

42 

43 

46 

49 

60 

63 

46 

0 

MONTOOMERY  WB  AP 

MAX 

66 

71 

61 

51 

58 

66 

52 

57 

6* 

68 

61 

38 

45 

51 

67 

67 

63 

58 

66 

72 

75 

62 

64 

67 

65 

72 

77 

75 

62 

6 

MIN 

45 

47 

42 

41 

40 

51 

38 

32 

30 

35 

23 

19 

20 

24 

32 

39 

43 

40 

47 

64 

66 

46 

42 

48 

40 

41 

56 

62 

40 

4 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

64 

49 

42 

49 

47 

50 

51 
* 

64 

63 

62 

27 

29 

45 

52 

65 

54 

52 

63 

61 

62 

42 

36 

52 

58 

62 

66 

74 

76 

53 

9 

MIN 

47 

37 

30 

35 

38 

40 

30 

25 

32 

27 

10 

14 

19 

32 

28 

46 

36 

31 

49 

42 

32 

34 

29 

37 

36 

49 

60 

61 

35 

2 

NATCHEZ 

MAX 

69 

73 

69 

54 

56 

66 

62 

59 

66 

72 

64 

41 

51 

62 

71 

68 

60 

73 

67 

71 

74 

69 

62 

68 

71 

71 

78 

78 

66 

9 

MIN 

49 

57 

41 

40 

45 

54 

44 

27 

26 

40 

27 

15 

14 

21 

34 

44 

40 

37 

49 

58 

65 

42 

40 

44 

35 

43 

57 

59 

40 

6 

ONEONTA 

MAX 

48 

60 

59 

52 

52 

54 

60 

46 

55 

65 

60 

21 

44 

46 

47 

69 

64 

47 

67 

59 

65 

68 

49 

66 

61 

66 

69 

76 

56 

6 

MIN 

40 

45 

35 

31 

36 

36 

38 

23 

24 

24 

18 

9 

12 

23 

26 

25 

40 

27 

41 

46 

50 

41 

36 

36 

28 

34 

43 

56 

32 

9 

OZARK 

MAX 

64 

68 

73 

63 

52 

64 

69 

55 

58 

64 

71 

41 

40 

49 

66 

70 

69 

66 

68 

73 

72 

77 

73 

69 

66 

67 

74 

77 

64 

6 

MIN 

39 

48 

44 

43 

39 

45 

49 

34 

32 

38 

32 

18 

19 

28 

34 

45 

51 

44 

44 

47 

55 

54 

47 

58 

43 

43 

55 

57 

42 

3 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

50 

60 

54 

52 

62 

56 

65 

45 

63 

63 

60 

29 

30 

36 

46 

63 

64 

66 

65 

69 

64 

71 

55 

58 

63 

61 

62 

72 

2 

MIN 

20 

39 

38 

38 

3B 

38 

42 

28 

25 

25 

25 

14 

12 

14 

24 

25 

35 

31 

46 

44 

55 

60 

39 

39 

37 

39 

43 

66 

34 

2 

PRATTVI LLE 

MAX 

65 

70 

59 

53 

51 

64 

58 

66 

64 

66 

61 

38 

45 

60 

66 

68 

60 

60 

66 

69 

74 

69 

63 

66 

65 

70 

77 

76 

62 

4 

MIN 

40 

54 

42 

41 

40 

47 

45 

30 

29 

33 

27 

18 

19 

22 

29 

35 

62 

37 

47 

56 

65 

47 

42 

48 

40 

43 

53 

60 

40 

4 

PUSHMATAHA 

MAX 

63 

72 

68 

55 

56 

64 

61 

56 

57 

66 

62 

37 

40 

50 

61 

72 

74 

60 

70 

65 

72 

73 

60 

60 

67 

69 

71 

79 

62 

9 

MIN 

37 

45 

40 

36 

40 

40 

42 

27 

27 

32 

21 

18 

16 

20 

32 

33 

53 

33 

40 

56 

45 

37 

38 

38 

34 

37 

49 

63 

36 

e 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

63 

55 

47 

51 

47 

54 

46 

51 

63 

61 

34 

25 

42 

46 

63 

54 

55 

63 

59 

62 

59 

42 

64 

59 

62 

66 

72 

76 

5* 

■  6 

MIN 

44 

37 

35 

35 

37 

42 

31 

27 

24 

34 

14 

15 

14 

26 

25 

36 

33 

25 

46 

49 

41 

36 

36 

36 

28 

46 

66 

58 

34 

s 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

72 

72 

66 

62 

60 

70 

63 

61 

64 

74 

66 

47 

54 

67 

72 

69 

68 

76 

68 

70 

72 

67 

67 

66 

76 

73 

78 

79 

67 

7 

MIN 

46 

58 

47 

45 

48 

58 

47 

34 

32 

46 

32 

20 

23 

27 

40 

44 

55 

45 

51 

57 

58 

54 

42 

64 

44 

46 

59 

63 

45 

5 

ROCKFORO 

MAX 

65 

69 

51 

53 

57 

67 

66 

51 

57 

62 

63 

47 

46 

46 

57 

65 

63 

63 

66 

70 

70 

75 

61 

59 

70 

69 

74 

73 

62 

•  0 

MIN 

41 

39 

39 

40 

42 

43 

44 

24 

28 

28 

21 

14 

23 

35 

39 

45 

44 

45 

47 

49 

40 

41 

42 

38 

47 

53 

54 

37 

■  9 

ROCK  MILLS 

MAX 

59 

70 

65 

52 

50 

62 

62 

55 

64 

65 

63 

33 

46 

46 

64 

64 

64 

66 

63 

66 

73 

67 

64 

61 

64 

69 

73 

73 

61 

2 

MIN 

29 

53 

37 

35 

34 

46 

43 

28 

24 

26 

26 

15 

13 

17 

24 

27 

49 

34 

40 

49 

54 

65 

42 

41 

39 

35 

40 

56 

36 

>1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

55 

66 

47 

49 

50 

47 

60 

53 

65 

64 

64 

19 

31 

46 

53 

57 

64 

54 

64 

64 

61 

45 

38 

43 

62 

66 

66 

74 

53 

i 

MIN 

20 

42 

31 

31 

34 

37 

35 

23 

26 

25 

10 

9 

14 

17 

26 

26 

27 

27 

30 

50 

39 

33 

30 

30 

30 

30 

44 

54 

29 

tt 

SAINT  BERNARD 

MAX 

51 

65 

53 

48 

52 

60 

55 

47 

55 

66 

60 

25 

29 

45 

46 

64 

55 

63 

68 

61 

63 

65 

41 

57 

60 

65 

70 

74 

55 

I 

MIN 

20 

43 

35 

35 

36 

36 

38 

25 

26 

26 

19 

14 

13 

13 

26 

26 

39 

29 

35 

45 

44 

36 

35 

35 

30 

32 

43 

57 

31 

8 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

56 

57 

50 

48 

43 

56 

52 

49 

62 

58 

55 

26 

42 

40 

60 

57 

62 

64 

56 

61 

66 

64 

66 

59 

60 

62 

71 

76 

55 

7 

MIN 

38 

46 

35 

34 

34 

36 

39 

27 

32 

35 

18 

14 

14 

28 

29 

44 

44 

32 

44 

48 

54 

42 

37 

41 

31 

41 

64 

69 

36 

8 

SCOTTSBORO 

MAX 

65 

56 

50 

52 

45 

56 

62 

61 

65 

61 

53 

30 

45 

42 

60 

52 

53 

62 

62 

60 

65 

65 

57 

65 

66 

65 

72 

11 

5' 

MIN 

41 

40 

36 

30 

38 

40 

40 

23 

25 

33 

19 

13 

14 

23 

24 

31 

33 

33 

48 

62 

51 

43 

38 

43 

30 

42 

56 

66 

35 

3 

SELMA 

MAX 

68 

70 

63 

55 

51 

65 

58 

69 

67 

69 

64 

40 

48 

53 

69 

70 

65 

64 

64 

71 

76 

69 

65 

69 

67 

74 

76 

77 

64 

b 

MIN 

46 

57 

42 

42 

41 

49 

46 

31 

31 

38 

30 

21 

21 

27 

32 

43 

54 

37 

49 

57 

64 

46 

40 

'.8 

40 

44 

56 

64 

42 

S 

SYLACAUCA  4  NE 

MAX 

65 

69 

57 

52 

50 

66 

57 

54 

63 

62 

61 

33 

46 

47 

63 

60 

56 

64 

61 

67 

71 

69 

59 

64 

64 

69 

73 

75 

60 

6 

MIN 

39 

48 

36 

38 

36 

45 

41 

19 

21 

29 

26 

10 

6 

IS 

21 

30 

41 

30 

48 

53 

58 

47 

40 

34 

26 

42 

52 

54 

35 

3 

TALLAOE&A 

MAX 

66 

70 

54 

54 

49 

65 

55 

56 

67 

64 

60 

32 

48 

46 

64 

66 

65 

70 

62 

67 

74 

69 

60 

64 

66 

72 

74 

77 

61 

6 

MIN 

37 

40 

39 

39 

39 

48 

40 

26 

25 

31 

24 

15 

13 

21 

26 

35 

46 

31 

47 

52 

68 

4^ 

40 

42 

36 

44 

54 

58 

37 

5 

THOMASVILLE 

MAX 

65 

70 

73 

58 

54 

67 

66 

47 

60 

65 

71 

38 

40 

51 

62 

72 

72 

54 

72 

66 

70 

73 

63 

60 

66 

70 

73 

79 

63 

5 

MIN 

30 

62 

41 

42 

43 

44 

44 

28 

32 

33 

28 

16 

20 

27 

36 

39 

54 

39 

40 

51 

50 

40 

39 

39 

41 

46 

48 

62 

39 

5 

TROY 

MAX 

65 

77 

63 

53 

69 

66 

63 

57 

63 

69 

61 

39 

47 

55 

70 

66 

64 

69 

69 

72 

74 

69 

63 

66 

67 

71 

77 

76 

64 

7 

MIN 

43 

52 

42 

40 

39 

52 

45 

33 

36 

40 

30 

17 

20 

29 

43 

46 

53 

42 

45 

55 

55 

43 

53 

41 

42 

53 

63 

42 

7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

67 

63 

56 

53 

54 

61 

54 

58 

64 

66 

39 

35 

53 

52 

67 

65 

54 

68 

64 

68 

71 

43 

61 

65 

71 

69 

75 

76 

60 

4 

MIN 

48 

43 

38 

41 

39 

47 

34 

28 

28 

38 

21 

19 

18 

29 

27 

40 

35 

30 

53 

49 

42 

39 

39 

44 

36 

44 

59 

62 

38 

2 

TUSKE6EE  2 

MAX 

63 

72 

64 

52 

52 

65 

65 

57 

63 

70 

63 

36 

45 

49 

65 

66 

66 

62 

65 

69 

75 

70 

65 

65 

63 

70 

78 

76 

63 

2 

MIN 

38 

54 

39 

39 

37 

48 

45 

31 

29 

35 

28 

15 

18 

3 1 

37 

53 

42 

43 

52 

64 

56 

43 

48 

39 

40 

50 

68 

40 

1 

UNION   SPRINGS   6  W 

MAX 

MIN 

25 

36 

36 

35 

39 

39 

41 

33 

33 

31 

29 

18 

17 

21 

21 

40 

49 

36 

36 

36 

45 

48 

40 

44 

41 

39 

39 

51 

35 

6 

UNIVERSITY 

MAX 

67 

64 

65 

51 

53 

60 

54 

58 

65 

66 

36 

37 

48 

52 

67 

66 

55 

66 

62 

67 

70 

43 

60 

65 

70 

69 

73 

76 

59 

9 

MIN 

51 

44 

39 

41 

40 

47 

39 

31 

31 

38 

22 

21 

20 

33 

30 

51 

37 

33 

51 

50 

43 

40 

40 

43 

37 

47 

56 

62 

40 

0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

MIN 

S—  R»Ur«ac»  NotM  FoUowtng  Slotloa  lnd*x 
-  21  - 


Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1955 


Day  of  month 


otaDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

FAIRBOPE 

EVAP 

.03 

.06 

.18 

.01 

.03 

.08 

.05 

.07 

.08 

.17 

.12 

.08 

.03 

.08 

.02 

.05 

.09 

.10 

.04 

.04 

.01 

.07 

.05 

.10 

.10 

.11 

.09 

B2.01 

WIND 

26 

89 

32 

122 

76 

51 

64 

36 

10 

14 

138 

95 

34 

19 

15 

15 

24 

27 

51 

48 

61 

54 

65 

29 

25 

16 

40 

15 

1291 

HABTIN  DAU 

EVAP 

.05 

.03 

.10 

.12 

.08 

.18 

.14 

.08 

.03 

.17 

.00 

.03 

• 

* 

.22 

.05 

.07 

.07 

.13 

.09 

.05 

.11 

.08 

.08 

B2.29 

WIND 

30 

50 

100 

65 

60 

64 

89 

62 

30 

20 

110 

50 

10 

45 

50 

40 

68 

47 

30 

50 

50 

50 

80 

50 

50 

32 

28 

36 

1446 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

BELLE  MINA  2  N 

BESSEUER  5  SSW 

BIRIIINGHAH  WB  AIRPORT 

CAHP  HILL  2  NW 

CLAN TON 

DECATUR 

FLORENCE 

JASPER 

MADISON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
ONEONTA 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 
1 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


AOBAHA 

FEBRUARV 


StAtion 

Index  No.  { 

Cbuntv 

Draiuage  t 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Ob 

til 
d 

a 

ser- 

le 

d. 
'8 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

v.<ounty 

s> 

a 

Latitude 

Longitude 

g 
M 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

a 
§ 

0 
S 

AttCVILLE 

0008 

* 

31  34 

85  15 

469 

WILLIAM  W.  NOROAN 

1 

C 

LIVIN^TON 

479B 

Sumter 

19 

12  19 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MUMPHEY 

AOOISON 

0063 

WINSTON 

2 

3*  13 

87  11 

7*5 

MID 

PALMER  GODIEY 

c 

L0CKHAR7 

4822 

COVINGTON 

11  01 

66  22 

8A 

H .  C .  YOUNG 

2  3  9 

7 

ADOISON  CENTRAL  TOHCR 

LAWRENCE 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

LOCK  17 

4669 

TUSCALOOSA 

11  29 

67  20 

CORPS  OF  ENO INKERS 

' 

ALtCRTA 

OUO 

WILCOX 

1 

12  1* 

87  21 

175 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY,  1* 

1 

HADISON 

4976 

HADISON 

HARRY  R.  TAYLOR  JR 

AUERTVILLE  1  S 

01*8 

MARSHALL 

12 

14  13 

B6  11 

1114 

lA 

BA 

JESSE  N.  CULP 

2  11 

MAGELLA 

4*96 

A  LA  BAM  POWER  CO 

ALEXANDER  CITT  t  NC 

01»S 

TALLAPOOSA 

11 

13  »« 

S5  91 

660 

9P 

IP 

CITT  FILTER  PLANT 

2  15 

7 

9004 

MARENGO 

I 

189 

MID 

OR.  T.  H.  GAILLARO 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

13  0* 

68  08 

160 

7A 

BLAHTON  JONES 

1 

MARION  1  N 

5108 

12  IB 

87  18 

7A 

ROBERT  J .  CURRY 

t 

C 

ANDALUSIA 

0292 

COVINGTON 

* 

7A 

J.  RAYMOND  SNREVC 

2  11 

MARION  JUNCTION 

51 16 

12  36 

87  1* 

8A 

HRS.  MARGARET  SHITH 

ANNISTOM  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

33  ■> 

B5  91 

9*6 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  11 

7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  9  5 

ARLET 

03  38 

WINSTON 

3 

14  04 

87  11 

900 

7A 

MRS.  LESSie  HILLER 

1 

MARTIN  DAM 

5140 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

ASHLAND 

03t« 

11 

IS  16 

89  30 

1010 

MID 

hcnry  l.  mc  Queen 

c 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERV 

1 

169 

MID 

HIO 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

ASHVILLE  }  SM 

03T7 

ST.  CLAIR 

S3  49 

86  19 

990 

WILLIE  STEINKOPF 

1 

HC  CALLA  2  NE 

5219 

JEFFERSON 

39  21 

66  59 

6P 

«A 

.  0797  * 

94 

ATHENS 

0««0 

LIMESTONE 

*B 

7A 

TVA-63 

MELVIN 

519* 

91  56 

68  27 

ERNEST  H.  LAND 

9 

ATMORE  STATE  FARM 

0A02 

ESCAMBIA 

31  to 

87  29 

100 

*P 

*P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  11 

7  C 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

91B2 

6A 

AUSURN  3  SH 

0422 

LEE 

11 

12  1* 

89  91 

710 

8A 

eA 

MRS.  MARTHA  1 .HOORC 

2  9  9 

7 

MIDWAY 

9197 

MID 

AURURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

12  SB 

B9  2« 

700 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

MILLERS  FERRY 

5*17 

WILCOX 

1 

92  06 

7B 

SA 

BOOKER  T.  RIDOEWAY 

AUTAUGAVILLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

12  26 

86  19 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

1 

HILSTEAD 

9499 

MACON 

92  27 

89  5* 

6A 

3 

BAY  NINETTE 

BALDWIN 

7R 

7P 

GROVER  W,  WOODWARD 

2  3  9 

MITCHELL  DAM 

9*69 

92  48 

86  27 

6A 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

14  28 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

3 

c 

MOBILE  Wa  AIRPORT 

947B 

MID 

HID 

2  9  9 

BELLE  NINA  3  N 

0*55 

LIMESTONE 

12 

14  42 

86  51 

600 

9P 

9P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  15 

7 

MOBILE 

9489 

- 

BER^r 

FAYETTE 

2 

39  40 

87  36 

452 

HIO 

HISS  Clara  r,  olive 

C 

MONTE  SANO 

9529 

MADISON 

12 

34  45 

1650 

7A 
BA 

TVA-590 

BEXAR  2  SE 

0790  MARION 

13 

34  10 

86  07 

92* 

HID 

HRS. BELLE  WHITEHEAD 

C 

MONTEVALLO 

5597 

19  06 

86  52 

9 

BILLINGSlEV 

0823 

AUTAUGA 

6A 

JOW  R.  THOMAS 

MONTGOMERY  W6  AIRPORT 

5690 

MONTGOMERY 

32  18 

86  24 

2  9  5 

7  C 

BIRNINCHAN  MB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  S* 

86  45 

610 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5955 

MONTGOMERY 

32  23 

86  18 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLOSED 

4/94 

BISHOP 

083* 

COLBERT 

12 

14  1« 

88  07 

470 

7A 

TVA-42 

HOULTON 

9625 

LAWRENCE 

94  29 

87  17 

c 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

5 

31  40 

B5  31 

110 

HERALD  J.  KNIGHT 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

97*9 

COLBERT 

12 

34  *S 

67  97 

536 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

B0A2 

0997 

I4ARSHALL 

2 

14  13 

66  10 

1079 

7A 

MILFORD  H.  DOOLET 

9 

C 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

91  49 

87  16 

9P 

7A 

S.  B.  HELTON 

2  3  5 

7 

BRANTLEY 

10«9 

CRENSHAW 

7A 

R.  e.  HENDERSON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

COFFEE 

91  29 

85  5* 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

SREVTON  S  SSE 

108* 

ESCAMBIA 

4 

11  04 

67  03 

69 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVT 

2  3  9 

7 

NCWBURG 

5847 

FRANKLIN 

94  29 

87  35 

BRIDGEPORT  2  H 

1099 

JACKSON 

13 

14  36 

B9  49 

660 

5P 

HISS  H.LOUISE  JONES 

NEW  MARKET 

9662 

MADISON 

12 

94  55 

86  26 

BRUNO  1 DOE 

1178 

PIKE 

5 

31  43 

69  49 

919 

GEO.  L.  HICKS 

NEWTON 

5879 

DALE 

5 

91  20 

89  96 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

CAL.ERA 

1288 

SHELBY 

33  06 

86  49 

900 

8A 

ZEM(A  P.  HOLCOMBE 

9 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

99  57 

86  29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  9 

7 

CAMDEN  3  NNM 

1300 

WILCOX 

9P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  11 

ORRVILLE 

DALLAS 

1 

87  14 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

CAMPBELL 

1319 

CLARKE 

13 

31  95 

87  99 

*1 

MID 

JOC  PICKENS 

C 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

91  38 

CITY  WATER  PLANT 

2  9  9 

CAMP  HILL   2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

)2  50 

85  *1 

660 

6A 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

610 

CARBON  HILL 

137T 

WALKER 

2 

SS  94 

67  12 

430 

HISS  MARY  C.  RAY 

PALMERDALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

3 

S9  44 

66  41 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

3*  33 

66  38 

760 

7A 

TVA-66 

J 

PELL  CITY  9  NW 

6928 

ST.  CLAIR 

7 

39  38 

86  21 

990 

5A 

SA 

A.   F.  BOWMAN 

2  3  6 

7 

CENTREVILLE 

1320 

BIBB 

32  57 

7A 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELD 

PENNINGTON  LOCK  2 

6995 

CHOCTAW 

19 

92  08 

86  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

1] 

31  2B 

SB  19 

199 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  9 

7 

PERRYVILLE 

6962 

PERRY 

1 

12  97 

67  08 

490 

C.  M.  PLUMMER 

CHILDERSBURG 

1619 

TALLADEGA 

7 

33  17 

66  21 

ALABAMA  POWER  CO 

PETERMAN 

6970 

MONROE 

1 

11  15 

MRS.  MINTA  EDDINS 

C ITRONELLE 

1689 

MOBILE 

9 

11  09 

86  14 

331 

6P 

TOLLiE"'L.  HASKEW 

2  19 

7 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

13 

169 

7A 

MRS.  DORA  I .  CLAY 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

7A 

6460 

11  59 

87  36 

7A 

3 

CLANTON 

169* 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  9 

PINE  LEVEL 

6*66 

MONTGOMERY 

33  04 

CLArTOH 

1725 

BARBOUR 

5 

11  93 

89  27 

600 

CHARLES  L.  WESTON 

PLANTERSVILLE 

7A 

COFFEE  SORINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

85  96 

290 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

7A 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

S*  *9 

87  51 

479 

TVA-462-A 

C 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

100 

MID 

MRS.  W.  R.  LANG 

COLLINSVILLE 

1849 

OE  KALB 

7 

3*  15 

B5  52 

73* 

7A 

B.  W.  APPLETON 

9 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

J 

92  28 

86  26 

6P 

6P 

2  9  5 

7 

COLUMBIA 

1669 

HOUSTON 

HENRY  KILLINGSWORTH 

\ 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

92  18 

86  15 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

8A 

MRS.  C.  GRESHAM 

PUSHMATAHA 

eA 

\ 

CUftA 

2079 

SUMTER 

IS 

32  26 

S8  23 

219 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

7A 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  *5 

760 

8A 

DR.  W.  B.  FULTON 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

99  23 

86  01 

290 

7A 

ELL  IE  DEE  AMBROSE 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

B5  *6 

730 

HID 

H.  CLAY  PLES5 

c 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

91  22 

86  32 

7A 

JOHN  R,  BRADLEY 

3 

OANCr 

21*1 

PICKENS 

7P 

E.  F.  SMITH 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

1*  29 

B7  04 

595 

7A 

TVA-503 

3 

ROBERTSOALE  7  E 

69BB 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

CARL  BOSECK 

2  3  5 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

67  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  H.  CREWS 

2  9  9 

7 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

92  53 

86  19 

KNOX  HC  EWEN 

2  3  5 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

1*  37 

86  58 

573 

5P 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  9 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

89  18 

749 

6P 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5 

7 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  99 

575 

7A 

TVA-63-B 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

7A 

DECATUR  SUBSTATION 

22ZI 

MORGAN 

8A 

TVA-411 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

2  9  5 

7 

OEMOPOLIS  LOCK  4 

2240 

SUMTER 

13 

12  91 

87  51 

100 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED 
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SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

FR.  ROGER  LOTT 

2  9  5 

7 

DEMOPOLIS  LOCK  0AM 

224S 

MARENGO 

IS 

32  31 

67  50 

100 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

SANO  HT, STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

1 195 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2S72 

HOUSTON 

9 

31  14 

65  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5 

7 

726; 

JEFFERSON 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

DOTHAN  4  N 

2S77 

HOUSTON 

S 

31  17 

85  24 

900 

HIO 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

C 

SCOTTSBORO 

730* 

JACKSON 

12 

94  41 

86  02 

6P 

6P 

HRS.  k:nZ1E  B060 

2  3  5 

7 

ELBA 

2977 

COFFEE 

10 

11  29 

66  04 

1*5 

7A 

HERBERT  S.  NKATLEY 

\ 

SCOTTSeORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

94  41 

66  01 

ELflOO 

2692 

TUSCALOOSA 

13 

11  19 

67  4B 

292 

7A 

K.  V.  BERRY 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

WILLIAM  G,  GALLUPS 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

69  08 

294 

9P 

HARRY  E.  HAUGANS 

2  3  9 

SELMA 

7366 

DALLAS 

92  29 

JOm  0.  RHODES 

EUTAN  LOCK  7 

27*2 

GREENE 

2 

12  47 

87  50 

114 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SHEFIELO  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

12 

506 

7A 

TVA-49 

EVERGREEN  CAA  AP 

276) 

CONECUH 

6 

31  25 

67  02 

292 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  9 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

7A 

3 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

67  51 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  19  6 

7 

SLOCOHB  4  S 

7576 

91  03 

85  36 

PATRICK  H.  SMITH 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

66  33 

332 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SNOW  HILL 

7620 

W I LCOX 

HRS.  EVA  R.  RAY 

FALKVILLE 

28*0 

MORGAN 

12 

34  22 

86  59 

620 

SOUTH  HILL 

7671 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

28*8 

WINSTON 

2 

34  04 

67  20 

690 

U.S.  FatEST  SERVICE 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

9 

1*5 

7A 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

286  7 

MADISON 

12 

34  36 

86  34 

641 

7A 

TVA-576 

9 

SWAIN 

9*  53 

66  13 

7A 

3 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  SO 

390 

BA 

8A 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  5 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

66  17 

ALABAMA  POWER  CO 

FLAT  ROCK 

29*9 'JACKSON 

12 

34  46 

89  41 

1380 

7A 

TVA-387 

C 

SYLVAN  1 A 

8012 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

998 

9P 

LAWRENCE  W,  ROHLING 

2  3  9 

7 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

FLORENCE  AT  LOCK 

29761  LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TALLADEGA  HORN  MT.  TVR 

8092 

TALLADEGA 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FOAT  DEPOSIT  1  H 

302* 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  36 

460 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

9 

THOMASVILLE 

8178 

91  55 

87  44 

7A 

7A 

LEROY  GATES 

2  9  9 

7 

FOftT  MORGAN 

3099 

BALDWIN 

9 

SO  1* 

10 

WH.  H.  CHANDLER 

2  9  9 

THORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

32  54 

86  44 

ALA.  POLY.  INST. 

C 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

3*  26 

85  43 

679 

eA 

JOHN  W.  PATE 

C 

THURLOW  DAM 

8215 

33  32 

ALABAMA  POWER  CO 

FRISCO  CITY 

3109 

8 

31  26 

87  24 

410 

BA 

HRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  9  9 

7 

TONEY 

8259 

34  54 

86  44 

C 

GAOSOEN 

3151 1 ETONAH 

7 

34  01 

86  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

7RAFF0RD 

8285 

JEFFERSON 

2 

93  49 

66  ** 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

c 

GADSDEN  GAS  PLANT 

319* 

ETOWAH 

7 

3*  01 

86  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  9  5 

7 

TROY 

6333 

PIKE 

10 

91  *9 

85  59 

980 

6P 

6A 

THOMAS  J,  DILLARD 

2  3  5 

7  C 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8960 

TUSCALOOSA 

33  14 

87  37 

170 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

3*  01 

86  45 

500 

8A 

MRS.   G.  MC  KENZIE 

C 

TUSCALOOSA  LOCK  DAM 

6985 

TUSCALOOSA 

2 

93  13 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3295  GENEVA 

5 

31  02 

89  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  9  5 

7 

TUSKEGEE 

8398 

11 

85  *2 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

CLOSED 
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GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

B7  13 

300 

6A 

ALABAFM  POWER  CO 

TUSKEGEE  2 

6401 

MACON 

32  26 

85  *2 

4*0 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  9 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

11  11 

66  17 

260 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

UNION  SPRINGS  6  W 

32  08 

85  90 

380 

7A 

7A 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  5 

7 

GREENSBORO 

3911 

HALE 

2 

12  42 

87  16 

220 

6P 

N.  HAMMER  COBBS 

2  3  5 

UNIONTOWN 

3446 

PERRY 

1 

92  27 

87  31 

273 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

GREENVILLE 

3919 

BUTLER 

31  90 

86  36 

*44 

5P 

SA 

CECILE  T.  LEWIS 

2  9  9 

7 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

93  12 

87  93 

225 

OR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  5 

7  C 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  3B 

420 

HID 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

VALLEY  HEAD 

8*69 

DE  KALB 

7 

9*  34 

89  36 

1031 

HRS.  CARRIE  DALBY 

2  9  5 

7 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

B7  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

9 

99  10 

87  13 

485 

7A 

MRS. WILLIE  M.STYRON 

3 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

34  20 

86  19 

576 

SP 

5P 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  9  9 

7 

VERNON 

6517 

13 

99  45 

66  07 

180 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

OUNTERSVILLE  CITY  H  HKS 

3578 

MARSHALL 

13 

34  22 

610 

7A 

TVA-403 

C 

WADLEY 

RANDOLPH 

11 

99  06 

65  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GLMTERSVILLE  DAN 

3583 

MARSHALL 

7A 

TVA-70 

WALLACE  3  SW 

ESCAMBIA 

346 

MRS.ELLIE  R.BCASLEY 

3620 

WINSTON 

2 

34  1* 

87  37 

910 

8A 

BA 

JOHN  L.  SLATTON 

2  9  9 

7  C 

WALNUT  GROVE 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 
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HRS. FLORENCE  PARKER 

3 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

3*  06 

87  99 

498 

7A 

REX  COOPER 

WATERLOO 
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LAUDERDALE 

12 

94  59 

88  04 

445 

J.  ELLIE  TKREET 

3 
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PERRY 

3 

32  46 

87  11 
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U.S.  FOREST  SERVICE 
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93  07 

87  07 

RUPERT  M.  BEARDEN 

9 

HAYNEV ILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

300 

HAXINE  E.  WATSON 

WETUMPKA 

8899 

ELMORE 

32  32 

86  12 

209 

4RS.  D,  Fi.  WHITAKER 

9 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

6P 

6P 

ALA.   POLY,  INST. 

2  9  5 

7 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

91  39 

87  49 

170 

LEONARD  L.  COLEMAN 

9 

H I GHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

59* 

LUKE  JORDAN 

2  9  5 

7 

WHEELER  DAH 

8879 

LAWRENCE 

14  47 

87  21 

7A 

9 

HIGHTOHER 

38*2 

CLEBURNE 

11 

13  12 

65  24 

1175 

THOtWS  J.  HART 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

92  IT 

88  01 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

3899 

FRANKLIN 

19 

1*  20 

87  56 

8*5 

FRANK  L.  HAYNE5 

WIDOWS  CREEK  STH  PL 

8936 

14  99 

89  45 

7A 

9 

c 

HUNT5VI LLE  SUBSTAT ION 

*060 

MADISON 

12 

1*  43 

86  35 

611 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  46 

67  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 
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4068 

HADISON 

12 

3*  *2 

66  35 
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MID 
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WINFIELO  2  SW 

8*96 

FAYETTE 

13 

33  99 

87  90 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

1*  *9 

86  07 

1615 

7A 

TVA-7e 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  3* 

65  9* 

995 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  13 

68  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

YOUNGS  STORE 

9950 

LAUDERDALE 

12 

94  57 

87  59 

7*0 

7A 

TVA-621 

3 

JACKSON  SHOALS 

4196 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

9P 

ALABAMA  POWER  CO 

JACKSONVILLE 

*209 

CALHOUN 

7 

33  49 

85  49 

710 

HID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

NEW  STATIONS 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

12  37 

86  19 

290 

ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  5* 

85  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHEB 

2  9  5 

7 

REDSTONE  ARSENAL 

6899 

MADISON 

12 

94  99 

06  36 

573 

HID 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

2  9  5 

7 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

JEFFERSON 

3 

99  21 

B6  98 

530 

6P 

6A 

JAMES  a.  ELLIOTT 

2  9  5 

7 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POMER  CO 

C 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

67  17 

950 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WWWB 

2  3  5 

7 

LEEDS 

*619 

JEFFERSON 

3 

31  33 

86  33 

616 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

SYLACAUGA  4  NE 

7*99 

TALLADEGA 

7 

39  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  9 

7 

LEESBURG 

*627 

CHEROKEE 

7 

14  11 

85  4« 
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BErBREHCE  MOTES 


Tbe  tour  digit  Identlf icatloo  nusbere  In  tbe  lodez  auaber  coIuolb  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     Tbere  will  be  do  duplication  of  numbers  ' 
Figures  and  letters  follovlng  tbe  station  saae,  such  as  12  S3W,   Indicate  distance  lo  nllea  and  direction  from  tbe  post  office. 
Observation  tines  given  lo  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 

HoDthly  and  seasonal  saovfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  nonths  vlll  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  wbicb  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  nisslng  or  received  too  late  to  be  Included  la  this  issue. 

nits  used  In  this  bulletin  are:     tesperature  '7.,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  novenent  in  miles 


Degree  days  : 


Evaporation  Is  aeasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaiieter  unless  othervlse  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Aoounta  in  Table  3  are  fron  non-recording  gages,  unless  otherVise  indicated. 

Data  in  Table  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  station  Index  for  obsi 

DS  snow  OD  ground 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  < 
equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  s 


ult 


values  are  at  6:30  A.U. 
Water  equivalent  sample 
apparent  inconsistencies  in  1 


he  1 


ord. 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  ia  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  aeasurement,   time  distribution  unknown. 

<D  Data  iu  the  column  formerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effectlv 

//  Gage  Is  etiulpped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluom  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder 
Hourly  Precipitation  Data. 

B  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  f 

R  Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tho  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


tlons.     These  stations  . 


1954. 


:ed  for  special  purposes  and  are  published  late 
snowfall. 


regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office 


tbe  State  Climatologl; 


Weather  Burei 


Airport  Statli 


Dannelly  Field, 
to  the  Treasurer 


Ashevllle,   N.  C, 
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ALABAMA  -  MARCH  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  got  out  of  step  with  the  calen- 
der in  the  last  week  of  March  and  dealt 
Alabama  agriculture  a  staggering  blow  with 
freeze  losses  estimated  at  $8,000,000. 
Other  highlights  were  the  extreme  warmth, 
the  heavy  rains  and  floods  in  the  Tombigbee 
Basin,  and  several  violent  wind  and  hail 
storms  during  the  month. 

Once  again  precipitation  was  deficient, 
being  2.66  inches  below  normal  for  the 
state  as  a  whole.     Much  more  significant, 
however,  was  the  distribution  over  the 
state  which  ranged  from  averages  of  5.15 
inches  in  the  Northern  Divisioi   to  a  mea- 
ger 0.80  inch  in  the  Southern  Division. 
The  two  precipitation  maps,  shown  on  pages 
28  and  29  portray  the  extreme  situations 
of  over-abundant  moisture  in  the  north- 
western part  of  the  state  while  much  of 
the  southern  portion  suffered  serious  lack 
of  rainfall.     Monthly  extremes  in  precipi- 
tation ranged  from  12.17  inches  at  Youngs 
Store,  near  the  Alabama-Mississippi-Tennes- 
see  junction,  to  0.04  inch  at  Fort  Morgan 
on  the  Gulf  coast.     The  greatest  daily 
amount  was  5.42  inches  on  the  22nd  at 
Bishop,  also  located  in  the  extreme  north- 
west corner  of  the  state. 

Temperatures  reversed  the  usual  orderly 
transition  from  Winter  to  Spring.  Nearly 
all  stations  recorded  their  highs  for  the 
month  during  the  first  fifteen  days  while 
all  recorded  their  coldest  readings  during 
the  last  week  -  after  vegetation  had  been 
greatly  stimulated  by  the  unseasonable 
warmth  of  the  first  three  weeks.  Many 
stations  reported  record-low  temperatures 
for  so  late  in  the  season  on  the  27th. 
The  minimum  of  14°  at  Talladega  and  Camp 
Hill  2  NW  on  the  27th  was  the  coldest 
March  temperature  since  1947  when  14°  was 
also  recorded.     If  the  time  of  the  month 
is  taken  into  account,   this  was  in  all 
probability,  an  all-time  state  record  for 
so  late  in  the  season.     At  the  other  ex- 
treme,  the  maximvim  of  92°  at  Geneva  on  the 
13th  was  the  warmest  March  reading  since 
93°  was  recorded  in  1929.     In  spite  of  the 
cold  last  week,  temperatures  over  the 
state  averaged  3.1°  above  normal. 

The  percentage  of  possible  sunshine  was 
near-normal  except  in  the  Birmingham  area 
where  moderately  below  normal  was  recorded, 
and  in  the  extreme  northeast  where  more 
sunshine  than  usual  was  received. 

WEATHER  DETAILS 

Unseasonably  warm  and  mostly  dry  weather 
prevailed  during  the  first  six  days  of 
the  month  while  the  state  was  dominated 
by  Tropical  air  masses.     Light,  scattered 
rains  fell  on  the  1st,  4th,  and  6th  in 
the  northern  two-thirds  but  the  southern 
third  of  the  state  continued  to  need  mois- 
ture badly. 

Arctic  air  entered  the  state  behind  a  cold 
front  late  on  the  6th  and  caused  light 


freezes  in  northern  areas  during  the  7th 
and  8th.  Daytime  temperatures  were  held 
down  to  the  low  50 's  in  the  north  on  the 
7th  but  recovered  to  near  70°  by  the  9th. 

The  warmest  period  of  the  month  began  on 
the  10th  as  warm  air  from  the  Gulf  of 
Mexico  was  circulated  northward  by  the 
southerly  winds  which  continued  through 
the  21st  with  increasing  moisture  content. 
In  this  period  light  rains  covered  the 
northern  half  during  the  14th-16th  and  the 
entire  state  was  subjected  to  general  rains 
accompanied  by  violent  storms  during  the 
19th  to  21st. 

A  strong  cold  front  on  the  22nd  ushered 
in  the  leading  edge  of  a  Polar  air  mass 
from  the  Central  Plains  states  to  begin  a 
period  of  unseasonable  cold  which  was  the 
dominating  feature  during  the  remainder  of 
the  month.     Light  freezes  occurred  on  the 
22nd  and  23rd  followed  by  near-normal  read- 
ings on  the  24th-25th.     On  the  25th  a  weak 
low  pressure  center  formed  in  Texas  and 
moved  rapidly  northeastward,  intensifying 
as  it  went  along  the  frontal  zone  which 
had  developed  between  the  warm  air  to  the 
south  and  the  extremely  cold  Arctic  air 
mass  pushing  southward  from  central  Canada. 
As  the  Low  center  reached  the  Ohio  Valley 
late  on  the  25th,   its  trailing  cold  front 
crossed  Alabama  and  released  upon  the  state 
one  of  the  most  damaging  out-of -season  cold 
waves  in  many  years.     The  lowest  tempera- 
tures of  record  for  so  late  in  the  season 
were  reported  at  many  stations  on  the  morn- 
ing of  the  27th.     Although  daytime  tempera- 
tures climbed  to  near-normal  levels  before 
the  end  of  the  month  due  to  the  abundant 
sunshine,  nights  were  unusually  cold  even 
after  the  worst  impact  of  the  cold  wave  was 
over.     A  little  light  rain,  accompanied 
by  thunderstorms  and  localized  hail,  fell 
in  the  northern  part  of  the  state  on  the 
25th-26th  in  connection  with  the  cold  front 
arrival  and  passage.     Otherwise,  the  state 
was  completely  dry  after  the  21st. 

WEATHER  EFFECTS 

Winter  grains  and  cover  crops  were  severely 
hurt  by  the  late  March  freeze.     The  freeze 
killed  all  watermelons,  cucumbers  and  snap 
beans  that  were  above  ground,  necessitating 
replanting.     Most  of  the  tomato  acreage 
had  to  be  replanted,  delaying  the  early 
harvest  two  to  three  weeks.  Strawberry 
production  was  cut  30%  and  Irish  potatoes 
65%.     Peaches,  pears,   tung  nuts,  and  pecans 
were  virtually  100%  destroyed  and  growers 
were  concerned  about  damage  to  orchards , 
especially  the  young  trees.     The  cabbage 
crop  in  the  southwestern  commercial  area 
was  hurt  some  by  the  cold  but  was  injured 
even  more  by  the  prolonged  dry  weather. 
During  the  month  pastures  improved  suffi- 
ciently to  permit  discontinuance  of  supple- 
mental feeding.     After  the  late  freeze, 
however,  some  farmers  had  to  resume  supple- 
mental feeding  to  keep  livestock  in  good 
condition.     Land  preparation  and  planting 
were  active  except  where  retarded  by  rains 
and  wet  ground  in  northern  and  central 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


counties.     Planting  of  conunercial  vege- 
tables, home  gardens,   and  early  field  corn 
made  good  progress  in  the  southern  counties, 
Soil  moisture  was  deficient  in  southern 
areas  and  ample  to  excessive  elsewhere  in 
the  state. 

According  to  the  State  Climatologist  and 
the  Bureau  of  Agricultural  Economics  at 
Montgomery,   the  freeze  of  March  27,  1955, 
caused  estimated  damages  of  $8,000,000  to 
agriculture  in  Alabama.     Dollar  values  of 
separate  crop  losses  to  wheat,  oats  and 
corn  could  not  be  reasonably  estimated, 
nor  could  the  losses  of  400  acres  of  cucum- 
bers and  700  acres  of  watermelons  be  evalu- 
ated.    Individual  crop  losses  were  ascribed 
as  follows: 


CROP 
Peaches 

Irish  Potatoes 

Pecans 

Pears 

Strawberries 
Tung  Nuts 


ESTIMATED  LOSSES 

$3,000,000 
3,000,000 
1,500,000 
150,000 
150,000 
100,000 


At  12:30  P.M.,  March  21st,  a  suspected 
tornado  did  $20,000  damage  at  Allsboro, 
in  western  Colbert  County.     Two  houses 
were  destroyed,  1  house  and  a  cotton  gin 
were  damaged,  and  1  person  was  injured. 
The  storm  moved  to  nearby  Chisca,  where  a 
transfer  truck  was  overturned. 


High  winds  were  general 
later  on  the  afternoon  o 
is  likely  that  in  most  s 
amounts  of  damage  were  d 
before  5  o'clock,  $3,000 
damages  were  reported  at 
Tuscaloosa  County,  while 
County ,  damage  amounted 
A  severe  thundersquall  i 
6  o'clock  resulted  in  $1 
by  water  and  wind,  and  s 
It  was  estimated  that  in 
trees  were  uprooted;  5-1 
30-40  houses,   and  50  aut 
by  falling  trees.  Five 
in  traffic  accidents  wit 
contributing  cause.  In 
according  to  press  repor 
power  lines  were  broken 


in  north  Alabama 
f  the  21st  and  it 
ections  some  small 
one.     At  shortly 
of  miscellaneous 
Tuscaloosa,  in 
at  Guin,   in  Marion 
to  about  $10,000. 
n  Birmingham  at 
00,000  of  damage 
light  hail  damage. 

Birmingham,  300 
0  houses  unroofed; 
omobiles,  damaged 
persons  were  injured 
h  rain  given  as  a 
Etowah  County, 
ts,  a  "few"  rural 
by  falling  trees. 


According  to  the  U.  S.  Geological  Survey, 
streamflow  varied  widely  over  the  state 
during  the  month,  ranging  from  excessive 
in  the  northwest  corner  to  record-lows 
for  March  in  the  southeast  corner.     In  the 
southeast  the  low  streamflow  and  soil 
moisture  deficiency  were  becoming  serious. 
Although  ground-water  levels  generally 
rose  throughout  the  state,  the  levels  in 
the  three  key  wells  remained  below  aver- 
age, 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Various  areas  of  Alabama  suffered  at  least 
5  personal  injuries  and  property  losses 
well  over  $133,000  on  March  20,  21,  and  25 
from  the  effects  of  hail,  heavy  rains, 
lightning,  and  strong  winds  which  included 
one  suspected  tornado.     The  following 
details  were  furnished  by  the  State  Clima- 
tologist at  Montgomery. 

Lightning  struck  a  church  steeple  4  miles 
west  of  the  Mobile  City  limits  on  the 
afternoon  of  the  20th,  and  burned  the 
building  to  the  ground. 


On  the  25th,  at  5  P.M. ,   hail  occurred  over 
an  area  from  Belle  Mina  in  Limestone  County 
to  Madison  in  Madison  County.     The  stones 
were  mostly  the  size  of  marbles,  but  locally 
large,  and  some  at  Belle  Mina  were  as  big 
as  hen  eggs.     A  few  trees  were  uprooted  by 
wind.     Some  crop  and  property  damage  resulted 
from  hail,  but  no  estimates  were  available. 

FLOODS 

Heavy  rains  ranging  up  to  more  than  9  inches 
deluged  northwestern  Alabama  and  the  adjacent 
portions  of  Mississippi  and  Tennessee  during 
March  19-22  as  shown  on  the  storm-rainfall 
map  on  page  29.     Serious  floods  occurred  in 
the  Tombigbee  River  Basin,   the  worst  being 
in  Mississippi,  and  lesser  floods  in  the 
Warrior  River  Basin.     Crest  stages  on  the 
Tombigbee  in  Alabama  were  exceeded  by  8.6 
ft.  at  Gainesville,  6.3  ft.   at  Demopolis, 
14.5  ft.  at  Whitfield  Lock  3,  and  by  lesser 
amounts  at  other  gages.     Lowlands  along 
the  Tennessee  River  and  its  tributaries  in 
Alabama  were  flooded.     An  estimate  of  the 
extent  of  flood  damages  was  not  available. 
J.  E.  Stork 
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MONTHLY  PRECIPITATION  MARCH  1955 


Type  of  gage:     O  Non-recordiBg: 
•  Recording:  »  Both  typet 

Double  circle  combinatioDS  Complete  Meteorological. 


t.R.P.C,  Cbattanooga,  Teoo.  11/5* 


Hourly  precipitation  data  froB  recorder  stati 


lU  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STORM  RAINFALL  MARCH  19-22  1955 


.  QYoungB  Store 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
UARCH  1955 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Pievailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

• 

i 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

60-10 

10-.49 

66 -OS 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRIIINGHAV  WB  AP 

ssw 

17 

11.3 

65 

SW 

21 

76 

82 

52 

54 

5 

3 

4 

2 

1 

0 

15 

51 

6.2 

yOBILE  WB  AP 

s 

26 

13.0 

84 

85 

49 

72 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

6 

5.6 

IIONTGOBSRY  WB  AP 

ssw 

19 

9.1 

34 

W 

6 

80 

87 

49 

55 

6 

2 

2 

2 

0 

0 

12 

59 

5.8 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

-E 

0 
M 
» 

iS 

t 

3 

to 

9 

< 

1884 

58.6 

84 

26 

S.95 

188  S 

SO.O 

82 

14 

3.41 

1886 

53.0 

89 

18 

9.70 

1887 

55.2 

80 

19 

1.99 

1888 

53.8 

83 

16 

9.78 

1889 

54.2 

85 

20 

3.21 

1890 

53.4 

84 

10 

4.87 

1891 

52.6 

85 

20 

8.  27 

1892 

51.9 

87 

11 

6.  37 

1893 

53.8 

84 

13 

3.53 

1894 

58.6 

88 

15 

4.70 

189S 

54.9 

89 

20 

7.50 

1896 

52.9 

92 

20 

5.07 

1897 

60.4 

89 

22 

9.58 

1898 

59.7 

89 

23 

3.09 

1899 

55.9 

91 

4 

6.43 

1900 

52. 9 

87 

17 

5.75 

1901 

53.4 

84 

11 

6.31 

1902 

54.6 

82 

17 

8.60 

1903 

58.3 

85 

26 

5.83 

1904 

58.8 

89 

23 

3.64 

1905 

60.0 

90 

26 

3.91 

1906 

52.0 

85 

20 

8.98 

1907 

65.0 

93 

29 

2.97 

1908 

62.8 

92 

25 

4.81 

1909 

56.6 

89 

25 

8.69 

1910 

61.5 

93 

19 

1.20 

Temperature 

Precipitation 

Year 

age 

« 

•s 

age 

« 

i2 

,3 

< 

1911 

58.2 

90 

20 

2.42 

1912 

53.3 

85 

18 

9.66 

1913 

55.9 

86 

19 

9.49 

1914 

50.9 

87 

11 

3.58 

1915 

47.0 

80 

20 

3.19 

1916 

55.0 

94 

18 

3.00 

1917 

57.1 

89 

14 

9.44 

1918 

62.3 

89 

26 

0.82 

1919 

56.7 

83 

21 

7.  15 

1920 

52.8 

86 

10 

7.25 

1921 

64.0 

89 

27 

4.80 

1922 

56.1 

85 

23 

10.  20 

1923 

54.9 

89 

16 

6.28 

1924 

51.0 

87 

19 

3.40 

1925 

57.9 

90 

13 

3.11 

1926 

49.6 

85 

13 

6.26 

1927 

56.9 

89 

19 

4.97 

1928 

55.9 

89 

22 

6.28 

1929 

59.6 

93 

20 

14.77 

1930 

52.4 

81 

19 

5.66 

1931 

49.8 

78 

22 

3.82 

1932 

51.6 

89 

12 

4.50 

1933 

55.6 

87 

24 

6.61 

1934 

54.6 

83 

14 

6.27 

1935 

61.9 

90 

19 

7.36 

1936 

59.7 

90 

27 

3.91 

1937 

53.3 

85 

20 

4.49 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

63.3 
59.1 
54.9 
50.1 
55.3 

90 
89 
86 
87 
85 

23 
16 
21 
15 
22 

6.37 
5.18 
5.28 
4.58 
7.26 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

54.1 
57.3 
64.6 
61.2 
49.7 

86 
86 
89 
92 
87 

7 
22 
27 
25 
14 

9.82 
10.72 
4.93 
7.89 
7.03 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

59.  3 
54.8 
53.3 
57.1 
54.2 

89 
90 
88 
87 
87 

19 
17 
19 
24 

21 

9.52 
6.16 
6.77 
9.10 
6.75 

1953 
1954 
1955 

58.9 
54.6 
59.1 

88 
89 
92 

23 
19 
11 

3.  65 
3.61 
3.37 

All 
Years 

56.  0 

6.03 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  30  - 


I 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  MARCH  1955 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Aveiage 

Maximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

i 

0 
►5 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

0 
s- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleot,  Hail 

No.  oi  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 

e 

6 

z 
* 

« 
0 
X 

0 

0 

1.00 
or  More 

°  % 

"» 

.°l 

"» 

0  i 
on 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  1  S 

AM 

68.1 

41.4 

54.8 

2.8 

81 

13 

16 

>7+ 

327 

0 

0 

11 

0 

4. 

15 

2.14 

1.80 

22 

■  0 

0 

ANNISTON  CAA  AP 

70.4 

43.1 

56.8 

3.1 

85 

13 

18 

27 

295 

0 

0 

11 

0 

2. 

65 

3.44 

.81 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

BELLE  MINA  2  N 

68.3 

42.2 

55.3 

81 

11 

16 

?7 

321 

0 

0 

9 

0 

7. 

27 

2.64 

21 

T 

0 

8 

6 

2 

BESSEMER  5  SSW 

72.1 

44.7 

58.4 

85 

11  + 

1 8 

27 

261 

0 

0 

9 

0 

5. 

01 

1»78 

20 

T 

0 

6 

4 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

70,0 

45.1 

57.6 

3.8 

84 

11  + 

18 

27 

285 

0 

0 

9 

0 

4. 

16 

2.15 

1.68 

21 

T 

0 

7 

3 

I 

DECATUR 

SB.l 

44.4 

56.3 

3.2 

82 

5+ 

18 

27 

303 

0 

0 

9 

0 

6. 

23 

.61 

1  .97 

21 

T 

0 

8 

4 

2 

FAYETTE 

AM 

70.6 

42.1 

56,4 

83 

12 

18 

27 

288 

0 

0 

10 

0 

2. 

82 

3.36 

1.90 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

FLORENCE 

68. 4M 

43. 3M 

55, 9M 

81 

11 

18 

26+ 

320 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

/~*ncncu   /I A c    oi  AkiT 
uAUoL/tN   UAb   rLAN  1 

67.2 

44.0 

55.6 

2.0 

83 

12  + 

19 

27 

310 

0 

0 

10 

0 

3. 

64 

1  .35 

22 

.0 

0 

9 

1 

GUNTERSVILLE 

64.5 

43.7 

54.1 

81 

11 

19 

27 

352 

0 

0 

9 

0 

5. 

81 

.0 

0 

HALEYVILLE 

AM 

66. 9M 

39. 9M 

53, 4M 

84 

12  + 

17 

28 

373 

0 

0 

12 

0 

7, 

65 

3.53 

21 

•  0 

0 

2 

JASPER 

72.6 

42.3 

57,5 

86 

11  + 

16 

27 

280 

0 

0 

11 

0 

3. 

00 

,86 

21 

T 

0 

0 

MADISON 

AM 

65.8 

42 . 3 

54. 1 

1 .  2 

81 

12 

16 

27 

364 

0 

0 

8 

0 

6. 

51 

.78 

T 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

65.3 

43.1 

54.2 

1.9 

81 

11 

17 

26+ 

363 

0 

1 

10 

0 

9. 

38 

3,67 

4.80 

21 

T 

0 

7 

4 

2 

ONEONTA 

AM 

68.2 

41.4 

54.8 

1.6 

84 

14 

16 

27+ 

34  6 

12 

0 

4. 

99 

1.02 

1.59 

22 

.0 

0 

9 

9 

1 

PELL  CITY  5  NW 

AM 

68.7 

41,5 

55,1 

84 

12 

16 

27 

333 

0 

0 

13 

0 

5. 

39 

3.02 

22 

•  0 

0 

7 

3 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

65.8 

42.2 

54.0 

80 

11 

18 

27 

360 

0 

0 

10 

0 

5, 

30 

2.82 

21 

T 

0 

8 

3 

1 

ROCK  MILLS 

71.8 

43.0 

57.4 

84 

13 

18 

27 

259 

0 

0 

10 

0 

2. 

28 

3,43 

.72 

21 

.0 

0 

2 

0 

RUSSELLVILLE  2 

AM 

66.5 

39.4 

53.0 

83 

13 

1  5 

27 

398 

0 

1 

13 

0 

9. 

13 

3.  14 

21 

.0 

0 

7 

6 

3 

SAINT  BERNARD 

AM 

66.8 

39.7 

53.3 

1.0 

83 

12  + 

17 

27 

37  H 

0 

1 

13 

0 

5. 

81 

.16 

1.76 

22 

T 

0 

10 

3 

2 

C  A  MPv    UT     CTAXC     CAOU  ADt 

66.9 

43.5 

55.2 

79 

5+ 

16 

27 

325 

0 

0 

9 

0 

3. 

75 

1,17 

22 

.  0 

0 

10 

1 

1 

SCOTTSBORO 

66.7 

42.7 

54.7 

2.1 

80 

6  + 

17 

27 

339 

0 

0 

11 

0 

5. 

88 

.07 

1.70 

22 

.0 

0 

10 

4 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

72.8 

42.8 

57.8 

85 

11  + 

19 

27+ 

2T0 

0 

0 

11 

0 

4. 

15 

1,12 

19 

.0 

0 

6 

4 

1 

TALLADEGA 

71.9 

44.1 

58.0 

2.3 

85 

12  + 

14 

27 

268 

0 

0 

10 

0 

3. 

92 

2.17 

.86 

20 

.0 

0 

7 

5 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

71.7 

46.1 

58.9 

3.3 

87 

12 

20 

27 

265 

0 

0 

7 

0 

4. 

36 

1.55 

1.70 

21 

.0 

0 

e 

2 

1 

UNIVERSITY 

R 

71.2 

47.1 

59.2 

3.6 

87 

1 1 

19 

2  7 

259 

0 

0 

6 

0 

5  a 

11 

.  79 

2.20 

21 

.  0 

0 

7 

3 

2 

VALLEY  HEAD 

AM 

66. 9M 

40.  IM 

53, 5M 

2.8 

74 

13 

15 

26 

365 

0 

0 

13 

0 

5. 

50 

_ 

,15 

1  .96 

22 

T 

T 

1 

1 

DIVISION 

55.8 

5. 

15 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

74. IM 

43.9M 

59. OM 

86 

11  + 

17 

27 

235 

0 

0 

11 

0 

2. 

73 

.79 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

AUBURN  3  SW 

AM 

70.9 

45.3 

58.1 

1.7 

84 

12 

17 

27 

259 

0 

0 

6 

0 

3 

.28 

2.57 

1,60 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

CAMDEN  3  NNW 

74.3 

48.1 

61.2 

87 

11 

22 

27 

221 

0 

0 

9 

0 

1 

.15 

.52 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

AM 

69.5 

42.9 

56.2 

83 

12  + 

14 

27 

303 

0 

0 

10 

0 

3 

32 

1.80 

20 

.0 

0 

6 

\ 

1 

CENTREVILLE 

AM 

73.0 

45,2 

59,1 

3,0 

88 

13 

18 

27 

262 

0 

0 

10 

0 

2 

.92 

- 

3.21 

1.77 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

CLANTON 

AM 

70.4 

42,9 

56,7 

1,0 

85 

12 

18 

27 

299 

0 

0 

12 

0 

4 

20 

1.64 

3.15 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

DAYTON 

AM 

72.8 

49.7 

61,3 

88 

12  + 

20 

27 

221 

0 

0 

6 

0 

3 

35 

2.06 

20 

,0 

0 

4 

2 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

74.6 

48. 7M 

61. 7M 

89 

12 

22 

27 

192 

0 

0 

6 

0 

2 

48 

1  .98 

20 

,0 

0 

3 

1 

1 

EUFAULA 

77.8 

49.2 

63.5 

6.  1 

89 

12 

22 

27 

170 

0 

0 

6 

0 

.48 

_ 

4.92 

.15 

22 

.0 

0 

0 

0 

GREENSBORO 

74.4 

48.1 

61.3 

4.7 

89 

12+ 

20 

27 

205 

0 

0 

7 

0 

4 

.08 

- 

1.59 

2.23 

20 

.0 

0 

'» 

2 

1 

GREENVILLE 

77.5 

50.8 

64.2 

5.7 

89 

12 

21 

27 

168 

0 

0 

3 

0 

90 

_ 

4.81 

.81 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

76.2 

49.9 

63.1 

3.9 

88 

12 

20 

27 

173 

0 

0 

4 

0 

.60 

- 

5,32 

.45 

IS 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAFAYETTE 

71.7 

45.6 

58.7 

84 

11  + 

16 

27 

237 

0 

0 

7 

0 

3 

.95 

1.68 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

L I V I NGSTON 

75. 5M 

47.6 

61. 6M 

5.3 

89 

12 

19 

27 

211 

0 

0 

8 

0 

2 

.47 

- 

2.77 

1.10 

20 

•  0 

0 

3 

2 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

74.8 

48.3 

61.6 

87 

11  + 

19 

27 

213 

0 

0 

7 

0 

3 

.87 

2.51 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARTIN  DAM 

72.7 

47,5 

60.1 

85 

12 

21 

27 

213 

0 

0 

3 

0 

3 

.17 

2.53 

1  .39 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

MAXWELL  FIELD 

74.5 

51,8 

63,2 

86 

11  + 

24 

27 

173 

0 

0 

1 

0 

2 

.45 

•  89 

19 

,0 

0 

S 

2 

0 

MONTGOMERY  WS  AP 

R 

74.2 

48.6 

61.4 

4,3 

88 

11 

21 

27 

210 

0 

0 

5 

0 

2 

.18 

_ 

4.32 

,84 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

NATCHEZ 

AM 

77. 2M 

47. 3M 

52.  3M 

88 

11  + 

21 

27+ 

214 

0 

0 

10 

0 

.94 

,77 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

PRATTVILLE 

74.4 

48.3 

61.4 

3.8 

88 

11 

22 

27 

203 

0 

0 

7 

0 

3 

.70 

- 

2.00 

1,60 

19 

.0 

0 

S 

2 

1 

PUSHMATAHA 

AM 

74.8 

47.6 

61.2 

3,  2 

89 

13 

20 

27 

223 

0 

0 

9 

0 

1 

.  14 

4.36 

,45 

22 

.  0 

0 

3 

0 

0 

ROCKFORD 

AM 

72.3 

41,6 

57.0 

87 

14 

15 

27 

277 

0 

0 

10 

0 

4 

.00 

1.75 

19 

,0 

0 

5 

3 

2 

SELMA 

75.0 

50.0 

62.5 

3.9 

85 

11  + 

2  1 

27 

1H5 

0 

0 

3 

0 

3 

.03 

_ 

2,39 

1.65 

20 

.0 

0 

s 

2 

1 

THOMASVILLE 

AM 

75.5 

49.4 

62.5 

4.4 

88 

12  + 

21 

27 

200 

0 

0 

7 

0 

1 

.42 

_ 

4,15 

.85 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

TROY 

76.  4M 

50.5 

63.  5M 

4.7 

89 

12 

21 

27 

173 

0 

0 

3 

0 

70 

_ 

5.28 

.35 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

TUSKE6EE  2 

74.5 

47,4 

61  .0 

87 

11  + 

19 

27 

205 

0 

0 

4 

0- 

1 

.56 

.73 

19 

.  0 

0 

2 

2 

0 

UNION  SPRINGS  »  H 

AM 

72.3 

47,8 

60.1 

2.4 

88 

12  + 

20 

27 

244 

0 

0 

6 

0 

2 

.00 

4,04 

1.00 

21 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

SO. 5 

2 

.58 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

AM 

77.0 

48.8 

62.9 

89 

13 

22 

27 

196 

0 

0 

4 

0 

.55 

.28 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

77.9 

51.5 

64.7 

87 

12+ 

24 

27 

158 

0 

0 

3 

0 

.84 

.66 

IS 

.0 

0 

2 

1 

0 

BAY  MINETTE 

76.6 

51.8 

64.2 

4.  1 

86 

14 

25 

27 

160 

0 

0 

2 

0 

1 

.12 

- 

4.50 

.94 

20 

.0 

0 

2 

\ 

0 

BREWTOfJ  3  SSE 

77.9 

49.1 

63.5 

5.3 

89 

12  + 

23 

29 

183 

0 

0 

8 

0 

70 

4.34 

.35 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHATOM 

77,6 

48.5 

63.1 

88 

11  + 

23 

27+ 

188 

0 

0 

7 

0 

.90 

.45 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

CITRONELLE 

75.7 

53.1 

64,9 

4.0 

07 

12+ 

25 

27 

149 

0 

0 

1 

0 

.78 

5.46 

.35 

19+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

76.5 

49.9 

63.2 

89 

12 

25 

27 

187 

0 

0 

5 

0 

.42 

4.73 

.35 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

76.5 

48.1 

62.3 

4.2 

89 

12+ 

23 

29 

217 

0 

0 

10 

0 

.66 

5.03 

.45 

21 

,0 

0 

2 

0 

0 

r  A  1  Knl^c 

75.0 

53.2 

64.1 

4.0 

84 

14+ 

26 

27 

159 

0 

0 

1 

0 

1 

.88 

2. 89 

1.87 

20 

,0 

0 

1 

1 

1 

FORT  MORGAN 

72.7 

58.0 

65.4 

81 

19 

31 

27 

96 

0 

0 

1 

0 

.04 

.04 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRISCO  CITY 

AM 

76.4 

49.8 

63.1 

88 

12  + 

22 

27 

182 

0 

0 

5 

0 

61 

4.53 

.44 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

GENEVA 

AM 

78.3 

49.9 

64.1 

92 

13 

25 

27 

136 

6 

0 

5 

0 

>S4 

5.07 

.48 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HEADLAND 

75.9 

48.6 

62.3 

38 

19 

23 

26 

196 

0 

0 

6 

0 

.63 

.59 

21 

,0 

0 

1 

1 

0 

LOCKHART 

AM 

74.8 

51.5 

63.2 

87 

13+ 

24 

27 

190 

0 

0 

3 

0 

.98 

.63 

22 

T 

0 

2 

1 

0 

MOBILE  MB  AIRPORT 

74,5 

52.8 

63,7 

4.2 

85 

16 

26 

27 

159 

0 

0 

2 

0 

1 

.47 

6.15 

1.32 

10 

,0 

0 

2 

1 

1 

MOBILE 

AM 

74, 5M 

54,5 

64. 5M 

4.4 

85 

19 

28 

27 

105 

0 

0 

2 

0 

1 

.34 

5.78 

1,22 

20 

,0 

0 

2 

1 

1 

OZARK 

AM 

76,5 

50,9 

63.7 

3.7 

89 

13+ 

23 

27 

177 

0 

0 

4 

0 

.21 

5,13 

.11 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
MARCH  1955 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Station 

0 

»  a 

0 

a 

Day 

Max 

Min. 

Departure 
From  Norm 

Q 

a  g 

@ 
t 

0 
0 

o 
in 

Averag 

i 
s 

?  a 

<  2 

s 

> 

< 

Depart! 
From  ^ 

Highes 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree 

Total 

Create! 

Date 

Total 

Max.  D 
on  Gro 

Date 

1 

0 

1.00 
or  More 

ROBERTSOALE  7  E 

75 

.9 

52.3 

64.6 

85 

26 

27 

145 

0 

0 

3 

0 

.32 

-  4,80 

,32 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

63.8 

.SO 

T 

STATE 

59.1 

3.1 

3.37 

-  2,66 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


28    29  30 


ABBEVILLE 

ADOISON  CENTRAL.  TQWER 
ALBERTA 

ALBCRTVrULE    1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALlCEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 

ASHVILLE  3  SW 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 

BEL6REEN 
BELLE  MINA   ?  N 
BESSEMER  5  SSW 
BILLINGSLEY 
BIRMINGHAM  MB  AP 

B I  SHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 
BRANTLEY 
6REWT0N  3  S5E 

BRIDGEPORT  2  M 

BRUNDICX^E 

CALERA 

CAMDEN  3  NNH 
CAMP  HILL   2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DAOEVILLE 

OANCY 

DANVILLE 


DECATUR  fc 

DECATUR  SUBSTATION 
DEHOPOLIS  LOCK  AND  OAH 
DOTMAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELROO 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  8LK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

^LAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

6UNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEVVILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

H IGHLAND  HOME 

MIGMTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURO 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 
MAO 1 SON 
MAeELLA 
MARION  I  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
HELVIN 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 


1*12 

9ill 
7.27 
5«01 
3*71 
4«16 

11«65 
•  43 
3*90 

.70 

5.60 


3.28 

5.62 
3«3S 

6*64 
6*38 
2*48 


7.65 
S.77 
3.77 
1.40 


3.46 
3.00 
3.39 
3.95 

2.95 
3.71 
3.32 
2.47 


4.29 
«.31 

3.79 


•09     *04  .36 


.02     .01  .31 


.02 
.01 


•01     .04  T 


.10     .06  .09 


.01     .07  .09 


1.30     .10  3.00 


1.03     .02  2.64 


.16  1.80  *40 


.97     .29  1.97 


.05  2.18 
.21 

1*87 


.02  1.28 
.10  3* 


•  2.00 
■15  2.36 
.28  2.09 


•  2.93 
.70  1.07 
•87  2.20 
•73  2.35 


I  NolM  FoUowlDfl  SUtloo  \ndmx 
-  33  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

Table  3— Continued  march  1955 


station 

Total 

Dq7  of  month 

1       2  1  3 

 r 

4 

5 

6 

7  8 

10     11  12 

13 

14 

15 

16 

1 

1/ 

18 

19 

20 

21 

22     23  24 

25 

26  27 

28    29  30 

 1  1  1 

31 

KONTE  S»NO 

5*99 

.02 

•  12 

.37 

.05 

• 

•  60 

•  03 

•  75 

.16 

1.85 

.85 

.53 

•  66 

M0NTEV4LL0 

3*06 

•  66 

* 

*  97 

*  C7 

•  55 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

2*1S 

T 

T 

•  39 

.08 

MOULTON 

6(34 

•  10 

•  41 

2»56 

•  04 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

9«3B 

•  03 

*  98 

.0 

*02 

•  41 

*38 

*e9 

*36 

4.80 

^*03 
* 

40 

NATCHEZ 

•  94 

T 

T 

T 

«03 

.77 

•  14 

T 

NEWBURG 

7«55 

•  03 

* 

* 

* 

fr«13 

.08 

•  10 

•  0 

•  12 

•  46 

•  01 

.06 

•  3* 

•  85 

*ft7 

2.49 

•  16 

•  30 

NEWTON 

•  73 

*na 

ONEONTA 

•^•99 

•  21 

18 

'57 

* 

55 

'04 

14 

* 

1*59 

75 

* 

ORRVILLE 

2*26 

•  22 

* 

1^81 

•  23 

OZARK 

•  21 

04 

PAINT  ROCK 

*  19 

* 

47 

*60 

*  1  0 

1    1  fl 

lisO 

IB 

* 

*-- 

PALMEROALE  2  W 

4«09 

• 

*43 

*  18 

•  50 

'b4 

J,  52 

PELL  CITY  5  NW 

5«39 

'64 

*  15 

•  25 

•  26 

95 

•  10 

PENNINGTON  LOCK  2 

1  •82 

.07 

•  17 

•  58 

PERRYVILLE 

2^98 

^*95 

P ICKENSVI LLE 

4  •59 

* 

54 

* 

7*00 

•  30 

PINE  HILL 

UOO 

1  00 

PINE  LEVEL 

2^61 

35 

•  04 

1I42 

PLANTERSVILLE 

4»00 

.17 

•  05 

•  25 

.73 

•  40 

•  40 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

^•19 

•  05 

•  04 

• 

•  30 

.10 

•  04 

•  30 

10 

* 

1^30 

^*44 

PRATTV I LLE 

3«70 

•  14 

1*80 

'n4 

PRIMROSE  FARM 

2*03 

* 

07 

* 

_ 

- 

*41 

'02 
* 

'31 

•  03 

PUSHMATAHA 

1.14 

25 

•  40 

RED  BAY 

10>93 

•  72 

.11 

•  80 

•  03 

1^23 

•  01 

4^23 

3^80 

REDSTONE  ARSENAL 

5(30 

•  25 

* 

•  45 

T^^ 

2»82 

.24 

REFORM 

2  (89 

_ 

*i  0 
• 

*i  0 

RIVER  FALLS 

•  43 

*3n 

* 

ROBERTSOALE  7  E 

•  32 

*  32 

ROCKFORD 

4^00 

•  35 

•  25 

U75 

•  15 

•  50 

ROCK  MILLS 

2 128 

•  01 

•  13 

•  01 

•  43 

RUSSELLV I LLE 

9^41 

'00 
• 

1*30 

4*Qr 

RUSSELLVILLE  2 

9^13 

•14  .09 

1*17 

a' li 

SAINT  BERNARD 

$•61 

•  12 

'22 

*40 

*  08 
* 

02 

09 

*42 
* 

•  21 

*56 

*20 

1*54 

1  *  76 

16 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3^75 

■  22 

•  21 

•  08 

•  38 

.05 

•  10 

•  03 

•  45 

•  23 

•  41 

•  04 

•  25 

1.17 

•  13 

SAYRE 

3*13 

•  02 

.32 

^03 

•  13 

SCOTTSBORO 

5*86 

.05 

•  10 

10 

•  75 

10 

*02 

*70 

*05 

1,38 

1*70 

25 

*30 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

5^47 

.02 

•  11 

* 

* 

■  12 

• 

* 

* 

• 

* 

1^25 

* 

•  23 

•  28 

SEALE  6  W 

1.53 

*a5 

'68 

SELMA 

3^03 

T  T 

.09 

T 

•  22 

T 

T 

•  65 

[•65 

•  22 

.20 

SHOEMAKER  SPRINGS 

9i26 

•  05 

•  16 

•  40 

* 

^  '  ^5 

38 

SLOCOMB  4  S 

•  26 

SNOW  HILL 

1^26 

•  17 

*38 

SOUTH  HILL 

7.31 

.34 

.27 

99 

24 

•  52 

48 

•  13 

1  53 

1 136 

59  04 

SUTTLE 

S33 

SWAIM 

4*43 

•  22 

•  07 

•  05 

.08 

40 

* 

29 

!•  16 

*  17 

35 

4^42 

*69 

05 

•  10 

2*45 

*30 

SYLACAUGA  4  NE 

4*15 

SYLVANIA 

5*23 

.18 

* 

.20 

•  05 

•  10 

* 

* 

* 

* 

* 

TALLADEGA 

3^92 

.58 

•  02 

T 

•  46 

•  66 

•  65 

•  86 

T 

•  56 

•  13 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

3.47 

•  22 

THOMASVI LLE 

1.42 

'  1  ^ 

*?/ 

•  65 

'° 

• 

THURLOW  0AM 

4.27 

•  13 

•  04 

*Q« 

TONEY 

7.12 

•  26 

*01 
* 

05 

* 

*52 
* 

•  02 

•  4 

* 

10 

* 

1  *00 

*22 

2*20 
* 

2*18 

15 

*06 

TRAFFORD 

3.63 

.15 

•  47 

•  37 

•  B3 

* 

•  54 

1.10 

.17 

TROY 

.70 

• 

•  ''^ 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

4.35 

T 

•  44 

•  02 

•  20 

•  12 

•  39 

*?? 

1.70 

•  15 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

4.92 

.44 

•  04 

?  04 

■  08 

TUSKEGEE  2 

1*56 

08 

* 

*  73 

*66 

•  06 

UNION  SPRINGS  6  W 

2.00 

•  10 

•  70 

1^00 

•  10 

•  10 

UNIONTOWN 

2.20 

•  20 

.10 

UNIVERSITY  R 

5(11 

•  24 

.05 

1 

• 

VALLEY  HEAD 

5^50 

T 

•  48 

'  SO 

*oa 

1  96 

*45 

40 

VANCE 

3*85 

* 

' 

• 

WADLEY 

.55 

•  04 

•  28 

•  10 

.05 

•  13 

WALLACE  3  SW 

•  46 

WALNUT  GROVE 

4^17 

•  30 

1  *4fi 

WATERLOO 

12^07 

•  30 

WEST  BLOCTON 

4.19 

•  11 

•  20 

.12 

•  15 

.20 

* 

.50 

•  80 

•  11 

WETUMPKA 

3*83 

T 

•  24 

T 

•  27 

T 

.66 

•  31 

.35 

WHATLEY 

•  76 

•  06 

•  29 

•  01 

.40 

8^41 

T 

•  17 

•  67 

.04 

•  07 

T 

.46 

T 

1*10 

•  18 

2^60 

2.78 

•  34 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

2^52 

•  15 

T 

•  05 

T 

T 

•  18 

.00 

.14 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

4^67 

•  20 

.17 

•  22 

•  30 

•  04 

•  13 

•  27 

•  08 

•  59 

.04 

1.02 

1.20 

•  12 

•  29 

WILSON  DAM 

11  ^66 

•  05 

•  20 

•  79 

•  05 

•  38 

•  50 

.11 

1.60 

•  18 

2.22 

5.18 

•  36 

•  04 

WINFIELO  2  SW 

5.39 

•  06 

.22 

.09 

•  11 

•  09 

.18 

•  66 

.36 

1.64 

1.53 

.25 

YATES  HYDRO  PLANT 

4.75 

•  13 

•  27 

.20 

•  02 

.03 

•  98 

.67 

1.00 

•  45 

YOUNGS  STORE 

12.17 

.10 

UIO 

.22 

T 

•  15 

•  04 

T 

.12 

•  30 

.08 

1«09 

T 

3.98 

4.64 

•  30 

•  05 

Sm  Relerenca  NotM  Following  Station  Indvx 
-  34  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day 

Of  Month 

8 

a 

§ 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17  j 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

AUBERTVILLE  I  S 

MAX 

76 

74 

73 

72 

75 

78 

54 

47 

60 

68 

76 

80 

81 

72 

70 

71 

78 

75 

76 

72 

72 

75 

75 

62 

70 

74 

55 

38 

45 

54 

63 

68  a 

1 

MIN 

61 

50 

50 

56 

63 

53 

29 

27 

29 

41 

53 

62 

54 

55 

50 

50 

44 

46 

46 

40 

52 

38 

38 

27 

27 

27 

16 

16 

27 

28 

28 

41  > 

4 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

77 

79 

77 

80 

83 

78 

53 

78 

86 

86 

83 

83 

81 

81 

76 

75 

62 

76 

79 

76 

65 

74 

78 

79 

53 

SO 

62 

68 

72 

74* 

1 

MIN 

bl> 

55 

49 

60 

66 

45 

31 

26 

63 

60 

55 

51 

56 

59 

42 

55 

50 

50 

65 

38 

22 

29 

38 

30 

17 

32 

24 

26 

27 

43  • 

9 

ANDALUSIA 

MAX 

83 

88 

88 

83 

85 

86 

85 

58 

65 

74 

81 

86 

89 

85 

86 

85 

8e 

86 

88 

87 

85 

82 

54 

70 

78 

82 

43 

SO 

SI 

62 

69 

77 1 

0 

MIN 

51 

52 

50 

61 

65 

66 

37 

36 

35 

46 

58 

63 

63 

64 

63 

64 

52 

55 

65 

61 

62 

43 

31 

33 

45 

33 

22 

26 

30 

36 

37 

48  • 

3 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

75 

80 

77 

81 

83 

70 

51 

61 

69 

76 

82 

84 

65 

80 

79 

74 

72 

66 

58 

73 

79 

66 

65 

72 

77 

53 

45 

47 

59 

68 

74 

70  a 

4 

MIN 

62 

52 

54 

57 

64 

38 

32 

26 

30 

50 

62 

61 

55 

51 

55 

47 

43 

50 

48 

50 

59 

32 

26 

34 

41 

21 

18 

30 

29 

27 

32 

43  a 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

79 

83 

83 

84 

84 

64 

66 

68 

75 

79 

85 

87 

85 

86 

85 

87 

86 

86 

85 

83 

81 

78 

69 

78 

31 

76 

50 

55 

62 

70 

74 

77  a 

9 

MIN 

64 

60 

60 

67 

65 

66 

37 

33 

36 

59 

63 

63 

62 

64 

64 

64 

54 

65 

63 

61 

69 

36 

31 

42 

49 

35 

24 

37 

29 

39 

37 

51  a 

5 

AUBURN   3  SH 

MAX 

76 

73 

81 

77 

78 

81 

80 

54 

62 

68 

77 

84 

82 

82 

82 

80 

81 

79 

73 

60 

70 

78 

51 

63 

72 

78 

43 

30 

50 

62 

66 

70  a 

9 

MIN 

61 

57 

55 

60 

64 

65 

33 

28 

32 

41 

50 

59 

57 

56 

57 

60 

44 

50 

55 

52 

51 

41 

26 

34 

43 

36 

17 

24 

26 

36 

33 

45  a 

3 

BAY  MINETTE 

MAX 

80 

80 

81 

83 

83 

85 

60 

67 

74 

80 

82 

85 

85 

86 

84 

85 

85 

85 

34 

82 

81 

72 

63 

78 

80 

68 

51 

S4 

63 

70 

74 

76  a 

6 

MIN 

58 

57 

61 

65 

67 

55 

38 

35 

38 

58 

66 

65 

63 

64 

64 

63 

55 

65 

64 

63 

62 

38 

34 

44 

51 

35 

25 

38 

31 

43 

40 

51a 

8 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

78 

73 

75 

75 

80 

79 

50 

62 

70 

76 

81 

78 

72 

78 

77 

76 

56 

64 

55 

76 

73 

68 

62 

68 

75 

58 

43 

46 

57 

65 

72 

68  a 

3 

MIN 

59 

47 

56 

55 

61 

37 

29 

26 

35 

58 

64 

60 

53 

42 

56 

49 

41 

44 

43 

51 

58 

30 

29 

37 

33 

20 

16 

27 

28 

30 

34 

42  a 

2 

BESSEMER  S  SSW 

MAX 

77 

79 

77 

82 

84 

74 

51 

63 

71 

60 

85 

85 

84 

81 

81 

74 

73 

68 

61 

77 

78 

69 

65 

73 

79 

74 

45 

48 

58 

67 

72 

72  a 

1 

MIN 

65 

52 

55 

60 

66 

42 

29 

26 

33 

54 

66 

58 

56 

49 

58 

52 

42 

53 

49 

67 

65 

34 

26 

37 

47 

26 

13 

30 

25 

26 

31 

44a 

7 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

75 

77 

76 

81 

S3 

70 

51 

63 

70 

78 

84 

64 

83 

81 

79 

71 

72 

63 

61 

76 

79 

63 

64 

72 

79 

44 

46 

46 

58 

66 

72 

70  a 

0 

MIN 

59 

51 

58 

66 

66 

37 

31 

28 

37 

57 

66 

64 

55 

53 

59 

46 

43 

51 

50 

56 

63 

32 

28 

40 

44 

22 

18 

30 

26 

28 

34 

45  a 

1 

BREWTON  3  S5E 

MAX 

81 

84 

82 

83 

85 

86 

60 

67 

73 

79 

85 

89 

85 

86 

64 

89 

85 

69 

69 

85 

79 

76 

69 

79 

63 

74 

51 

52 

63 

70 

74 

MIN 

65 

57 

57 

67 

54 

56 

38 

28 

29 

52 

64 

64 

63 

61 

62 

61 

56 

65 

63 

60 

67 

42 

27 

35 

41 

38 

25 

31 

23 

31 

29 

49.' 

1 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

76 

81 

80 

80 

82 

78 

54 

63 

71 

79 

87 

86 

33 

81 

84 

84 

81 

83 

64 

81 

30 

76 

66 

74 

79 

76 

45 

64 

S3 

66 

72 

74  a 

3 

MIN 

64 

63 

60 

66 

67 

48 

34 

27 

31 

58 

65 

62 

63 

60 

61 

67 

48 

63 

55 

55 

64 

37 

25 

36 

46 

32 

22 

32 

23 

27 

30 

48  i 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

73 

73 

78 

75 

78 

80 

76 

56 

61 

67 

75 

83 

83 

80 

79 

79 

78 

75 

76 

60 

72 

76 

49 

62 

71 

75 

40 

48 

50 

61 

66 

69  i 

5 

MIN 

63 

57 

58 

55 

64 

66 

30 

26 

28 

34 

53 

55 

56 

54 

54 

57 

42 

47 

52 

48 

41 

24 

2^ 

35 

35 

14 

17 

25 

32 

30 

42) 

9 

CENTREVILLE 

MAX 

77 

78 

83 

79 

83 

63 

73 

56 

65 

72 

82 

86 

88 

85 

85 

84 

84 

77 

76 

63 

73 

61 

65 

64 

76 

80 

41 

50 

50 

55 

69 

73  a 

0 

MIN 

64 

58 

53 

62 

66 

61 

31 

26 

29 

37 

68 

62 

56 

52 

60 

65 

45 

50 

52 

51 

61 

37 

25 

34 

38 

30 

18 

27 

26 

27 

30 

45  • 

2 

CMATOM 

MAX 

77 

82 

81 

83 

84 

82 

60 

67 

76 

81 

88 

88 

85 

85 

85 

85 

35 

87 

79 

84 

33 

76 

68 

79 

32 

74 

51 

57 

64 

71 

76 

77 1 

6 

MIN 

64 

58 

63 

66 

63 

51 

31 

27 

30 

57 

65 

62 

59 

63 

57 

66 

50 

65 

58 

61 

63 

34 

26 

35 

45 

36 

23 

35 

23 

35 

29 

48  a 

5 

CITRONELLE 

MAX 

77 

81 

81 

83 

83 

83 

59 

66 

74 

80 

86 

87 

84 

83 

84 

87 

34 

37 

82 

31 

80 

75 

67 

78 

82 

72 

51 

55 

62 

69 

74 

76 1 

7 

MIN 

64 

60 

66 

67 

65 

53 

37 

38 

43 

60 

65 

65 

64 

66 

64 

66 

53 

66 

62 

62 

70 

35 

34 

47 

53 

37 

25 

38 

33 

43 

43 

53i 

1 

CLANTON 

MAX 

75 

75 

78 

78 

80 

82 

74 

53 

63 

70 

79 

85 

84 

83 

81 

31 

78 

77 

76 

62 

74 

79 

48 

62 

72 

73 

36 

46 

47 

58 

67 

70 

4 

MIN 

61 

55 

52 

58 

64 

63 

32 

26 

28 

31 

54 

60 

57 

53 

54 

58 

45 

46 

51 

51 

56 

35 

26 

26 

35 

30 

18 

21 

23 

27 

28 

42 1 

9 

DAYTON 

MAX 

72 

80 

84 

81 

82 

85 

77 

57 

64 

73 

82 

88 

88 

85 

82 

85 

81 

30 

81 

65 

81 

82 

57 

61 

73 

81 

38 

45 

50 

58 

60 

72 

8 

MIN 

63 

62 

61 

61 

67 

67 

31 

32 

40 

53 

65 

63 

62 

60 

61 

67 

49 

57 

53 

52 

65 

35 

30 

43 

52 

30 

20 

36 

29 

35 

39 

.49 

7 

DECATUR 

MAX 

76 

73 

72 

76 

82 

73 

50 

63 

72 

78 

82 

80 

72 

80 

78 

72 

56 

64 

54 

76 

71 

66 

63 

66 

76 

63 

41 

44 

54 

64 

73 

68 

1 

MIN 

60 

48 

55 

61 

62 

37 

30 

30 

40 

57 

64 

63 

55 

44 

67 

48 

42 

48 

43 

52 

58 

30 

30 

41 

47 

20 

18 

29 

29 

32 

36 

44 

4 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

80 

79 

85 

83 

84 

86 

80 

57 

66 

76 

82 

89 

88 

85 

85 

84 

82 

80 

37 

65 

74 

82 

66 

67 

74 

82 

37 

46 

53 

65 

66 

74 

6 

MIN 

64 

59 

59 

65 

65 

59 

33 

27 

61 

64 

56 

54 

59 

64 

54 

54 

53 

51 

51 

36 

28 

41 

30 

22 

23 

33 

48 

7 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

60 

84 

81 

84 

84 

84 

59 

65 

70 

79 

85 

89 

85 

84 

83 

87 

85 

88 

83 

85 

83 

70 

66 

76 

82 

68 

50 

43 

63 

67 

74 

76 

5 

MIN 

62 

61 

59 

64 

64 

49 

37 

34 

35 

50 

59 

61 

63 

61 

63 

64 

54 

66 

63 

59 

63 

36 

30 

42 

52 

30 

25 

32 

30 

39 

40 

49 

9 

EUFAULA 

MAX 

77 

84 

80 

86 

86 

85 

68 

65 

73 

82 

87 

89 

84 

83 

83 

87 

34 

38 

35 

73 

35 

78 

69 

77 

82 

75 

63 

51 

64 

70 

7S 

77 

8 

MIN 

64 

63 

58 

61 

65 

66 

37 

31 

32 

50 

50 

62 

64 

64 

58 

64 

51 

61 

60 

57 

62 

48 

27 

37 

47 

37 

22 

35 

30 

30 

33 

49 

2 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

79 

81 

80 

83 

83 

84 

58 

66 

73 

81 

88 

89 

85 

84 

86 

87 

86 

89 

36 

84 

79 

66 

63 

77 

83 

69 

49 

54 

62 

68 

74 

76 

5 

MIN 

64 

56 

55 

68 

67 

44 

37 

29 

29 

57 

65 

63 

62 

64 

62 

60 

54 

66 

62 

61 

66 

30 

23 

36 

*3 

29 

24 

28 

23 

30 

30 

48 

1 

FAIRHOPE 

MAX 

78 

79 

82 

82 

81 

80 

62 

67 

73 

79 

77 

80 

83 

84 

83 

62 

34 

82 

82 

80 

81 

75 

65 

76 

76 

66 

52 

50 

63 

68 

73 

76 

0 

MIN 

63 

56 

59 

67 

66 

57 

40 

35 

39 

59 

65 

66 

64 

64 

64 

66 

61 

66 

70 

64 

71 

40 

34 

47 

44 

41 

26 

33 

33 

42 

42 

53 

2 

FAYETTE 

MAX 

79 

79 

79 

80 

79 

80 

66 

69 

72 

68 

75 

83 

82 

81 

81 

81 

74 

76 

67 

65 

75 

73 

49 

65 

67 

76 

42 

48 

55 

55 

67 

70 

6 

MIN 

48 

46 

52 

52 

50 

52 

29 

30 

38 

35 

59 

60 

58 

46 

45 

64 

43 

47 

47 

50 

60 

33 

30 

31 

47 

26 

13 

26 

26 

27 

30 

42 

1 

FLORENCE 

MAX 

79 

73 

75 

79 

77 

49 

64 

72 

76 

81 

80 

78 

72 

78 

78 

55 

62 

51 

74 

70 

62 

62 

70 

75 

67 

47 

47 

59 

64 

75 

68 

4 

MIN 

47 

56 

64 

65 

40 

29 

34 

44 

60 

65 

66 

63 

60 

60 

47 

42 

45 

43 

45 

42 

30 

30 

30 

46 

18 

13 

20 

23 

30 

33 

43 

3 

FORT  MORGAN 

MAX 

73 

72 

75 

75 

75 

77 

62 

72 

70 

79 

74 

74 

74 

77 

78 

79 

77 

30 

81 

30 

79 

73 

63 

71 

75 

67 

52 

56 

65 

75 

73 

72 

7 

MIN 

62 

61 

63 

65 

65 

59 

46 

60 

54 

65 

60 

66 

64 

63 

67 

68 

65 

69 

71 

71 

72 

42 

46 

67 

60 

45 

31 

43 

46 

51 

S3 

S8 

0 

FRISCO  CITY 

MAX 

78 

79 

82 

82 

83 

86 

87 

84 

83 

MIN 

62 

61 

61 

65 

65 

67 

35 

32 

36 

49 

59 

63 

61 

64 

61 

66 

53 

56 

68 

60 

64 

36 

29 

40 

49 

35 

22 

27 

27 

36 

36 

49. 

8 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

77 

74 

73 

73 

77 

72 

46 

62 

70 

76 

81 

83 

83 

79 

78 

73 

60 

58 

56 

75 

77 

47 

62 

72 

76 

42 

42 

46 

57 

6S 

72 

67 

2 

MIN 

65 

53 

54 

61 

64 

42 

32 

26 

31 

53 

62 

63 

56 

50 

S5 

52 

43 

47 

47 

50 

57 

40 

27 

33 

43 

30 

19 

21 

30 

26 

31 

44 

0 

GENEVA 

MAX 

81 

82 

84 

82 

86 

87 

87 

64 

68 

75 

83 

87 

92 

88 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

37 

83 

66 

71 

80 

83 

54 

53 

44 

60 

70 

78 

3 

MIN 

62 

63 

60 

63 

64 

66 

39 

34 

31 

37 

56 

63 

65 

63 

61 

63 

56 

57 

66 

60 

64 

49 

31 

34 

48 

44 

25 

31 

26 

33 

33 

49 

9 

GREENSBORO 

MAX 

79 

82 

80 

81 

84 

77 

56 

64 

72 

80 

87 

89 

89 

83 

84 

81 

76 

67 

64 

78 

81 

75 

64 

73 

80 

12 

50 

65 

63 

67 

72 

74 

4 

MIN 

62 

59 

59 

64 

63 

43 

32 

29 

38 

55 

63 

61 

59 

59 

62 

58 

47 

59 

52 

69 

66 

36 

30 

42 

50 

29 

20 

35 

30 

32 

39 

48 

1 

GREENVILLE 

MAX 

77 

84 

65 

84 

65 

76 

65 

86 

84 

88 

84 

82 

80 

76 

78 

54 

62 

70 

76 

MIN 

64 

61 

58 

66 

66 

58 

36 

36 

35 

57 

65 

61 

63 

64 

62 

66 

52 

64 

63 

59 

65 

41 

29 

40 

46 

36 

21 

36 

30 

38 

36 

so! 

8 

GUNTERSVILLE 

MAX 

67 

68 

71 

75 

74 

71 

47 

61 

68 

75 

81 

80 

72 

76 

74 

73 

55 

55 

57 

71 

75 

45 

61 

67 

74 

34 

40 

45 

S4 

63 

71 

64 

S 

MIN 

63 

SO 

52 

59 

65 

37 

32 

28 

34 

56 

64 

60 

54 

45 

55 

50 

44 

46 

46 

61 

58 

32 

28 

36 

46 

22 

19 

30 

30 

2« 

33 

43 

7 

HALEYVILLE 

MAX 

74 

79 

76 

75 

77 

53 

53 

72 

78 

84 

84 

76 

81 

79 

67 

63 

53 

60 

77 

72 

42 

62 

72 

78 

36 

43 

49 

58 

66 

66 

9 

MIN 

59 

49 

50 

52 

60 

23 

24 

25 

37 

57 

59 

53 

45 

57 

56 

41 

49 

43 

43 

64 

29 

26 

28 

40 

20 

20 

17 

23 

27 

31 

39 

« 

HEADLAND 

MAX 

79 

62 

79 

82 

85 

85 

58 

65 

70 

80 

85 

87 

84 

84 

82 

35 

87 

86 

38 

85 

85 

74 

66 

74 

81 

60 

51 

47 

62 

65 

72 

75 

9 

MIN 

62 

59 

63 

63 

63 

39 

34 

37 

39 

52 

62 

64 

65 

61 

63 

52 

50 

62 

59 

61 

65 

32 

32 

41 

48 

23 

27 

30 

29 

39 

41 

48 

8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

74 

82 

81 

83 

84 

84 

59 

64 

72 

79 

87 

88 

85 

81 

83 

85 

83 

83 

71 

79 

36 

86 

66 

75 

80 

77 

47 

53 

53 

66 

80 

76 

2 

MIN 

62 

60 

58 

64 

65 

58 

34 

38 

40 

56 

64 

61 

61 

62 

61 

65 

48 

62 

54 

59 

69 

38 

32 

41 

45 

33 

20 

35 

30 

29 

42 

49 

9 

JASPER 

MAX 

79 

78 

77 

80 

S4 

74 

56 

65 

72 

80 

86 

86 

81 

82 

81 

78 

66 

68 

60 

79 

78 

67 

64 

76 

79 

76 

47 

49 

61 

69 

74 

72 

6 

MtN 

63 

48 

50 

54 

64 

42 

26 

23 

28 

57 

66 

56 

54 

44 

58 

53 

41 

48 

48 

55 

53 

33 

23 

31 

43 

24 

16 

28 

24 

24 

29 

42 

3 

LAFAYETTE 

MAX 

73 

77 

77 

81 

83 

77 

34 

62 

70 

75 

84 

84 

84 

76 

80 

80 

77 

72 

56 

66 

78 

74 

65 

73 

77 

71 

47 

49 

62 

67 

73 

71 

7 

MIN 

63 

52 

56 

61 

65 

47 

31 

29 

37 

50 

61 

60 

57 

S3 

55 

62 

44 

56 

49 

49 

52 

40 

29 

39 

50 

32 

16 

22 

23 

33 

37 

45 

6 

LIVINGSTON 

MAX 

SO 

S3 

82 

84 

84 

75 

55 

66 

75 

82 

88 

89 

86 

84 

85 

81 

78 

75 

63 

84 

84 

67 

75 

82 

76 

46 

53 

61 

68 

73 

75 

5 

MIN 

65 

58 

62 

67 

64 

43 

31 

29 

35 

59 

65 

64 

58 

55 

62 

55 

50 

53 

50 

59 

67 

34 

28 

39 

53 

29 

19 

32 

26 

30 

33 

47 

6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCKHART 

MAX 

78 

82 

82 

84 

58 

55 

72 

77 

83 

87 

85 

85 

85 

87 

83 

79 

54 

69 

76 

80 

48 

49 

45 

61 

68 

74 

8 

MIN 

60 

61 

60 

65 

65 

66 

38 

33 

34 

57 

64 

64 

65 

65 

64 

66 

54 

60 

58 

61 

66 

44 

30 

40 

48 

40 

24 

34 

30 

37 

35 

61 

5 

MADISON 

MAX 

78 

70 

60 

43 

50 

62 

69 

75 

81 

78 

71 

77 

59 

63 

54 

51 

73 

67 

61 

68 

70 

76 

42 

45 

46 

56 

64 

66 

8 

MIN 

58 

49 

55 

61 

51 

40 

27 

25 

36 

51 

60 

56 

64 

42 

56 

58 

41 

45 

42 

45 

60 

27 

36 

36 

46 

20 

16 

26 

26 

26 

36 

41 

5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

79 

52 

63 

73 

81 

87 

87 

85 

64 

85 

79 

60 

61 

65 

79 

81 

76 

66 

73 

60 

71 

47 

54 

60 

67 

72 

74 

6 

MIN 

63 

60 

59 

65 

64 

45 

32 

28 

37 

57 

64 

62 

60 

59 

53 

64 

47 

63 

54 

50 

65 

35 

27 

40 

50 

30 

19 

35 

26 

31 

34 

48 

3 

MARTIN  DAM 

MAX 

78 

80 

84 

78 

52 

52 

69 

78 

81 

85 

83 

61 

82 

81 

78 

80 

64 

73 

76 

74 

54 

73 

78 

73 

46 

53 

58 

66 

71 

72 

7 

MIN 

64 

58 

52 

62 

64 

47 

36 

34 

29 

50 

66 

59 

57 

59 

59 

62 

50 

58 

53 

53 

68 

41 

27 

34 

39 

33 

21 

36 

36 

39 

37 

47 

5 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

82 

79 

82 

84 

79 

51 

72 

60 

86 

86 

82 

60 

84 

78 

81 

57 

79 

60 

77 

65 

74 

81 

75 

48 

52 

60 

66 

73 

74 

5 

MIN 

65 

64 

52 

67 

65 

48 

39 

35 

36 

59 

65 

54 

66 

63 

62 

67 

52 

64 

56 

50 

66 

40 

33 

44 

52 

35 

24 

37 

33 

39 

39 

51 

8 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

79 

80 

60 

83 

60 

65 

71 

76 

81 

64 

84 

83 

62 

85 

82 

64 

83 

60 

79 

63 

55 

75 

76 

65 

50 

53 

62 

66 

71 

74 

5 

MIN 

63 

67 

62 

57 

66 

48 

40 

38 

42 

62 

56 

64 

63 

64 

56 

66 

69 

65 

65 

59 

62 

37 

36 

46 

52 

31 

26 

35 

33 

44 

42 

52 

6 

MOBILE 

MAX 

73 

76 

76 

63 

50 

66 

57 

72 

64 

64 

76 

79 

78 

84 

75 

65 

63 

76 

79 

57 

63 

74 

78 

62 

57 

74 

5 

MIN 

60 

60 

63 

55 

65 

69 

41 

40 

45 

55 

65 

68 

60 

67 

69 

59 

59 

62 

72 

67 

72 

36 

38 

45 

56 

40 

28 

32 

36 

40 

43 

54 

5 

MONTSOMERY  WB  AP 

MAX 

80 

82 

84 

80 

55 

52 

72 

81 

88 

87 

84 

81 

85 

83 

80 

83 

56 

60 

60 

59 

55 

74 

81 

62 

48 

51 

61 

66 

72 

74 

2 

MIN 

64 

62 

58 

66 

65 

43 

36 

33 

35 

59 

55 

63 

59 

62 

60 

54 

50 

59 

59 

59 

64 

35 

30 

40 

45 

27 

21 

35 

30 

32 

35 

46 

6 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

73 

74 

78 

68 

48 

51 

70 

79 

81 

80 

64 

78 

78 

73 

51 

62 

53 

77 

70 

62 

51 

69 

75 

31 

42 

45 

58 

52 

71 

66 

3 

MIN 

59 

50 

58 

63 

58 

32 

29 

30 

41 

56 

66 

54 

47 

45 

60 

45 

43 

43 

42 

54 

52 

30 

31 

42 

31 

17 

17 

29 

31 

34 

36 

43 

1 

NATCHEZ 

MAX 

76 

82 

61 

85 

86 

82 

57 

56 

73 

81 

66 

88 

65 

86 

85 

65 

87 

85 

82 

77 

66 

77 

81 

65 

46 

55 

50 

66 

74 

77 

2 

MIN 

65 

61 

59 

68 

57 

52 

32 

25 

28 

56 

61 

66 

62 

55 

62 

67 

52 

60 

53 

66 

36 

23 

35 

44 

25 

21 

31 

21 

27 

26 

47 

3 

ONEONTA 

MAX 

72 

78 

83 

66 

53 

62 

70 

78 

83 

83 

64 

82 

70 

55 

65 

50 

75 

75 

47 

64 

72 

76 

31 

40 

45 

56 

67 

58 

2 

MIN 

61 

48 

52 

56 

64 

62 

30 

23 

26 

40 

57 

60 

56 

46 

49 

57 

41 

46 

46 

47 

56 

31 

23 

25 

43 

22 

16 

16 

25 

29 

30 

41 

4 

OZARK 

MAX 

78 

66 

80 

85 

85 

64 

59 

67 

73 

81 

86. 

89 

85 

86 

85 

85 

89 

88 

66 

64 

55 

66 

77 

83 

50 

51 

49 

64 

59 

76 

5 

MIN 

64 

64 

60 

63 

65 

66 

38 

35 

37 

53 

58 

63 

65 

64 

52 

66 

53 

58 

68 

59 

63 

47 

29 

42 

46 

40 

23 

32 

27 

37 

41 

60 

9 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

75 

75 

75 

81 

82 

68 

50 

61 

58 

78 

84 

83 

83 

80 

70 

67 

57 

74 

76 

64 

68 

72 

77 

33 

43 

45 

57 

64 

58 

7 

MIN 

61 

52 

51 

52 

52 

66 

29 

25 

26 

31 

55 

61 

58 

49 

51 

58 

42 

42 

48 

48 

54 

40 

24 

32 

32 

27 

16 

20 

28 

30 

29 

41 

5 

PRATTVILLE 

MAX 

77 

82 

79 

82 

84 

60 

54 

63 

72 

81 

86 

87 

63 

82 

64 

79 

61 

65 

77 

80 

76 

55 

73 

61 

72 

47 

51 

60 

66 

72 

74 

4 

MIN 

62 

60 

57 

64 

53 

47 

35 

32 

31 

53 

62 

69 

60 

61 

61 

64 

60 

50 

67 

58 

63 

41 

29 

37 

45 

33 

22 

37 

29 

32 

32 

48 

3 

PUSHMATAHA 

MAX 

60 

83 

81 

84 

64 

77 

56 

67 

76 

82 

68 

89 

86 

63 

80 

80 

79 

64 

83 

83 

52 

77 

77 

63 

50 

46 

55 

60 

69 

74 

6 

MIN 

66 

51 

62 

66 

56 

66 

33 

27 

34 

61 

51 

54 

61 

56 

52 

64 

49 

55 

51 

60 

51 

32 

25 

39 

37 

31 

20 

27 

27 

29 

31 

47 

6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

74 

73 

70 

75 

78 

65 

49 

61 

68 

74 

80 

78 

70 

76 

76 

56 

55 

55 

74 

74 

52 

60 

67 

74 

39 

40 

46 

64 

64 

69 

65 

6 

MIN 

55 

46 

59 

53 

52 

35 

28 

25 

33 

57 

65 

51 

46 

41 

57 

43 

42 

44 

43 

52 

57 

32 

30 

40 

38 

21 

18 

29 

26 

27 

32 

42 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

82 

82 

62 

81 

82 

82 

74 

66 

73 

78 

79 

81 

34 

85 

83 

83 

84 

64 

64 

82 

82 

75 

67 

78 

81 

75 

53 

52 

55 

70 

74 

76 

9 

MIN 

62 

57 

59 

66 

63 

56 

40 

45 

35 

66 

64 

66 

63 

62 

62 

63 

59 

52 

68 

63 

69 

41 

31 

41 

47 

41 

26 

38 

30 

40 

38 

52 

3 

ROCKFORD 

MAX 

70 

77 

80 

62 

64 

80 

74 

60 

55 

76 

65 

64 

64 

87 

85 

82 

76 

72 

75 

65 

76 

60 

64 

71 

72 

70 

46 

50 

54 

56 

50 

72 

3 

MIN 

44 

50 

50 

51 

63 

58 

24 

25 

36 

42 

55 

53 

54 

51 

52 

53 

50 

'  52 

51 

57 

38 

33 

30 

31 

41 

30 

15 

24 

28 

28 

30 

41 

5 

ROCK  MILLS 

MAX 

78 

75 

76 

61 

76 

53 

62 

68 

75 

62 

63 

64 

75 

79 

79 

75 

75 

61 

73 

77 

75 

64 

73 

76 

75 

49 

50 

63 

56 

72 

71 

6 

MIN 

62 

50 

49 

54 

65 

48 

33 

26 

26 

42 

63 

57 

52 

62 

54 

52 

43 

53 

50 

48 

53 

41 

25 

30 

38 

32 

18 

32 

27 

28 

29 

43 

0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

76 

79 

76 

75 

78 

80 

50 

52 

61 

73 

80 

81 

83 

67 

80 

80 

58 

65 

63 

60 

72 

72 

42 

70 

71 

76 

31 

41 

42 

52 

60 

66 

5 

MIN 

59 

47 

46 

56 

63 

40 

26 

26 

32 

40 

59 

61 

66 

42 

42 

58 

42 

42 

43 

44 

48 

29 

26 

29 

29 

19 

15 

18 

25 

26 

30 

39 

4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

77 

77 

73 

77 

82 

50 

50 

64 

72 

77 

83 

83 

77 

81 

76 

71 

61 

52 

60 

77 

74 

47 

63 

72 

78 

32 

40 

45 

55 

66 

66 

8 

MIN 

57 

50 

50 

54 

53 

48 

26 

24 

25 

31 

53 

61 

53 

44 

47 

56 

41 

41 

45 

46 

56 

32 

24 

25 

35 

23 

17 

19 

25 

27 

31 

39 

7 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

74 

71 

75 

79 

72 

47 

59 

57 

74 

78 

79 

76 

74 

73 

66 

53 

55 

69 

74 

71 

69 

69 

73 

70 

39 

43 

54 

63 

59 

66 

9 

MIN 

61 

52 

55 

61 

61 

38 

30 

26 

40 

62 

53 

62 

57 

46 

53 

50 

40 

49 

46 

47 

53 

31 

27 

39 

49 

23 

15 

26 

29 

29 

35 

43 

6 

SCOTTSBORO 

MAX 

76 

74 

75 

80 

68 

52 

62 

69 

77 

78 

80 

73 

77 

74 

70 

54 

57 

54 

74 

75 

66 

62 

72 

75 

44 

43 

44 

49 

65 

73 

66 

7 

MIN 

58 

48 

53 

60 

52 

40 

29 

25 

31 

53 

69 

58 

57 

46 

54 

50 

39 

45 

45 

50 

57 

40 

25 

32 

45 

25 

17 

25 

26 

28 

32 

42 

7 

SELMA 

MAX 

78 

84 

80 

61 

84 

79 

57 

65 

72 

76 

85 

65 

82 

81 

83 

83 

80 

80 

77 

80 

85 

75 

63 

73 

60 

76 

46 

54 

63 

66 

70 

76 

0 

MIN 

64 

61 

61 

64 

66 

46 

35 

33 

35 

69 

67 

63 

62 

61 

61 

56 

49 

64 

56 

60 

65 

39 

32 

41 

50 

33 

21 

37 

30 

33 

35 

50 

0 

SYLACAUGA  <.  NE 

MAX 

80 

77 

62 

83 

77 

52 

53 

59 

79 

85 

65 

83 

81 

81 

76 

50 

75 

80 

76 

50 

74 

79 

74 

47 

45 

59 

67 

72 

72 

8 

MIN 

64 

51 

52 

60 

57 

44 

30 

21 

28 

50 

54 

60 

56 

49 

57 

56 

39 

52 

50 

54 

50 

38 

20 

30 

41 

29 

19 

28 

19 

22 

27 

42 

6 

TALLADEGA 

MAX 

76 

79 

77 

81 

84 

70 

51' 

53 

70 

79 

84 

65 

85 

83 

82 

77 

72 

67 

68 

75 

79 

72 

55 

73 

76 

71 

46 

46 

59 

59 

73 

71 

9 

MIN 

65 

52 

55 

56 

65 

42 

29 

24 

32 

52 

66 

59 

56 

50 

56 

53 

44 

53 

49 

52 

60 

37 

24 

33 

45 

26 

14 

26 

25 

27 

32 

44 

1 

THOMASVILLE 

MAX 

77 

84 

82 

82 

86 

82 

58 

68 

75 

81 

66 

85 

85 

82 

85 

64 

67 

82 

82 

54 

59 

78 

83 

52 

49 

57 

52 

70 

75 

5 

MIN 

63 

62 

62 

65 

57 

57 

32 

31 

37 

51 

65 

64 

63 

63 

61 

57 

52 

55 

67 

56 

63 

36 

28 

38 

51 

32 

21 

26 

27 

36 

35 

49 

4 

TROY 

MAX 

76 

7  9 

60 

84 

85 

62 

65 

72 

89 

84 

83 

62 

69 

74 

76 

4 

MIN 

63 

62 

58 

63 

68 

54 

35 

35 

40 

54 

64 

61 

63 

64 

60 

63 

50 

62 

61 

59 

64 

42 

29 

42 

46 

36 

21 

35 

28 

40 

42 

50 

5 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

78 

82 

79 

62 

83 

70 

52 

54 

72 

80 

85 

67 

83 

64 

81 

66 

60 

79 

79 

54 

54 

74 

80 

42 

46 

53 

62 

58 

74 

71 

7 

MIN 

65 

58 

50 

64 

65 

39 

31 

27 

35 

59 

66 

62 

67 

51 

64 

46 

46 

51 

49 

59 

63 

33 

29 

38 

41 

24 

20 

34 

30 

30 

33 

46 

1 

TUSKE6EE  2 

MAX 

75 

80 

79 

83 

65 

81 

54 

62 

71 

80 

87 

87 

84 

83 

62 

84 

80 

83 

68 

72 

82 

76 

64 

73 

80 

78 

47 

49 

50 

67 

73 

74 

5 

MIN 

63 

59 

55 

53 

63 

34 

3 1 

33 

53 

53 

56 

66 

58 

58 

47 

4 

UNION  SPRINGS  6  M 

MAX 

76 

74 

62 

80 

85 

86 

74 

55 

62 

70 

80 

86 

68 

84 

80 

64 

78 

62 

85 

70 

72 

70 

52 

65 

76 

80 

44 

65 

45 

60 

60 

72 

3 

MIN 

62 

63 

59 

61 

65 

67 

29 

36 

64 

52 

62 

52 

64 

56 

64 

48 

51 

56 

58 

56 

42 

27 

36 

36 

37 

20 

26 

22 

27 

37 

47 

6 

UNIVERSITY 

MAX 

79 

81 

78 

82 

83 

59 

52 

66 

72 

72 

87 

85 

85 

65 

82 

74 

73 

67 

59 

76 

80 

62 

63 

73 

79 

44 

46 

52 

60 

57 

73 

71 

2 

MIN 

56 

59 

61 

66 

64 

41 

33 

30 

40 

59 

55 

61 

67 

63 

65 

50 

47 

51 

49 

58 

62 

35 

29 

40 

44 

26 

19 

34 

30 

32 

36 

47 

1 

VALLEY  MEAD 

MAX 

73 

68 

66 

69 

74 

70 

60 

50 

67 

70 

74 

74 

76 

73 

71 

69 

70 

50 

60 

61 

71 

71 

73 

72 

76 

40 

42 

64 

54 

70 

65 

9 

MIN 

53 

55 

64 

60 

54 

64 

28 

36 

41 

52 

63 

62 

64 

36 

34 

34 

26 

33 

30 

41 

54 

32 

32 

22 

15 

25 

27 

25 

25 

25 

40 

1 
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Station 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ALABAMA 
MARCH  1955 


19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  loo? 

.10 

35 

28 

.13 
52 

.24 

153 

.09 
10 

.11 

27 

.17 
62 

.24 
74 

.17 

96 

.07 
21 

.14 
39 

.16 
32 

.13 

30 

B4.27 
1289 

.05 
34 

.11 
41 

.08 
51 

.29 
85 

.12 
20 

.11 
20 

.19 

35 

.18 
145 

.22 
150 

.12 

lis 

.16 
110 

.14 
31 

.16 
12 

4.63 
1815 

FAISBOPE 
MARTIN  DAM 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.09 
20 
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STATION  INDEX 


Station 

d 

8 

Cotinty 

1  Drainagot 

B 

■■q 

3 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Observei 

Refer 

to 
tablefl 

ci. 
1 

(2 

0 

£ 

ABBEVILLE 

0008 

HENRY 

31  34 

85 

15 

465 

7A 

WILLIAM  W,  NORDAN 

3 

C 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

34  13 

HID 

PALMER  GOOSEY 

ADDISON  CENTRAL  TONER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87 

20 

990 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ALBERTA 

OlAO 

WILCOX 

1 

32  14 

67 

25 

179 

eA 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

ALBERTVILLE  1  S 

oua 

MARSHALL 

12 

34  15 

86 

13 

1114 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

7 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85 

52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PUNT 

2  3  9 

7 

ALICEVILLE 

0176 

PICKENS 

33  08 

7A 

BLANTON  JONES 

ANDALUSIA 

0292 

COVINGTON 

6 

31  19 

86 

30 

350 

7A 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  3  5 

7 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

33  35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

AHLEY 

0338 

WINSTON 

2 

34  04 

87 

13 

500 

MRS.  LESSIE  HILLER 

3 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85 

50 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

C 

ASHVILLE  3  SW 

0377 

ST.  CLAIR 

33  49 

7A 

WILLIE  STEINKOPF 

3 

ATHENS 

LIMESTONE 

12 

34  48 

66 

59 

709 

7A 

TVA-62 

3 

ATMOAE  STATE  FARM 

OA  02 

ESCAMBIA 

a 

31  10 

87 

29 

300 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85 

31 

730 

6A 

6A 

MRS.  MARTHA  I .MOORE 

2  3  5 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

32  36 

65 

29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

AUTAUGAVILLE 

0440 

AUTAUGA 

32  26 

eA 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

BAY  MINETTE 

0563 

BALDWIN 

9 

30  53 

87 

47 

268 

7P 

GROVER  W.  WOOOWAHO 

2  3  5 

7 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87 

52 

910 

7A 

TVA-43 

3 

C 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

36 

452 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

C 

BESSEMER  5  SSW 

0757 

JEFFERSON 

33  21 

86 

6P 

6A 

JAMES  A.  ELLIOTT 

2  3  5 

BEXAR  Z  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88 

07 

529 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

6ILL1NGSLEY 

0B23 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86 

43 

380 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86 

45 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BISHOP 

0654 

COLBERT 

12 

34  39 

86 

07 

470 

7A 

TVA-42 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

31  40 

7A 

MRS. MARY  M.WILKINSON  3 

BOAZ 

0947 

MARSHALL 

2 

34  13 

86 

10 

1075 

7A 

MILFORD  H.  OOOLEY 

3 

c 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86 

16 

27* 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

3 

BREWTON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

65 

45 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

BRUNDIDGE 

1178 

PIKE 

31  43 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

CALERA 

1288 

SHELBY 

7 

33  06 

86 

45 

500 

8A 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

3 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WRCOX 

1 

32  02 

87 

19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87 

59 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

C 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85 

41 

680 

6A 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  54 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86 

36 

780 

7A 

TVA-66 

3 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87 

08 

230 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELD 

2  3  5 

7 

CHATOM 

1366 

WASHINGTON 

13 

31  28 

86 

15 

195 

6P 

6P 

CHAS .  C .  SMI TH 

2  3  5 

7 

CHILDERSeURG 

1615 

TALLADEGA 

^ 

33  17 

86 

21 

480 

ALABAMA  POWER  CO- 

3 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

31  05 

6P 

6P 

a.  0.  JONES 

2  3  5 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87 

31 

183 

7A 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

3 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7 

32  SI 

86 

38 

580 

7A 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85 

27 

600 

6A 

CHARLES  L.  WESTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

85 

56 

250 

HENRY  F.  KELLEY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

34  45 

7A 

TVA-462-A 

3 

COLLJNSVILLE 

1849 

D£  KALB 

7 

34  15 

85 

52 

734 

7A 

e.  W.  APPLETON 

3 

C0LUM8IA 

1865 

HOUSTON 

31  18 

85 

07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

3 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87 

11 

334 

eA 

MRS,  C.  GRESHAM 

' 

CUGA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

86 

23 

215 

REUBEN  P.  KARRIS 

3 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

32  50 

6A 

DR.  W.  a.  FULTON 

3 

OADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65 

46 

730 

MID 

H.  CLAY  PLESS 

C 

DANCY 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

86 

17 

207 

7P 

E.   F.  SMITH 

3 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87 

595 

7A 

TVA-503 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

67 

39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

34  37 

5P 

6A 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  6 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86 

59 

575 

7A 

TVA-63-8 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86 

56 

586 

OA 

TVA-411 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  (,  0AM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87 

50 

100 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85 

26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

DOTHAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

31  17 

MID 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

86 

04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

46 

252 

K.  V.  BERRY 

3 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85 

06 

254 

5P 

6A 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5 

7 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

67 

50 

114 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

31  25 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

87 

55 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F .  YATES 

2  3  5  6 

7 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

66 

33 

232 

6A 

U.S.  FOREST  SERV ICE 

FALKVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

66 

55 

620 

7A 

TVA-364 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

2 

34  04 

87 

20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

FARLEY 

2867 

MADISON 

34  36 

7A 

TVA-576 

3 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

67 

50 

350 

BA 

8A 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  5 

7 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

65 

41 

1380 

7A 

TVA-387 

3 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

67 

41 

598 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROMLING 

2  3  5 

7 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87 

40 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

31  59 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

3 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

88 

01 

10 

8P 

6P 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

FORT  PAYNE 

3043 

DEKALB 

34  26 

85 

43 

879 

JOHN  W.  PATE 

3 

C 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

87 

410 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

7 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

86 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

3 

GADSDEN  CAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

34  01 

00 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

88 

09 

130 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

66 

45 

500 

eA 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

3 

C 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85 

52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87 

13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

31  11 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

67 

36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  C06BS 

2  3  5 

7 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86 

38 

5P 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  5 

7 

GREENVILLE  2 

3524 

SUTLER 

31  50 

86 

38 

420 

MID 

CLAUDE  CONN,  Jfl 

C 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

30  16 

67 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

3 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

34  20 

19 

5P 

5P 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  3  6 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

66 

17 

610 

TVA-403 

3 

c 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

66 

24 

611 

5A 

7VA-70 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87 

37 

910 

8A 

8A 

JOHN  L.  SLATTON 

2  3  5 

7  C 

HAMILTON 

3644 

MARION 

34  08 

REX  COOPER 

3 

KARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87 

11 

600 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

HAYNEVILLE 

3746 

LOWNDES 

1 

32  11 

86 

35 

200 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

HEADLAND 

3761 

MENRY 

5 

31  21 

65 

20 

370 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

HIGHUND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66 

19 

594 

4P 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

HIGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

65 

24 

1175 

THOMAS  J.  HART 

3 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67 

56 

645 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

MUNTSVILLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

66 

35 

611 

5A 

TVA-65 

3 

HYTOP 

4099 

JACKSCW 

12 

34  49 

66 

07 

1615 

7A 

TVA-78 

3 

JACKSON  LOCK  1 

13 

88 

01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86 

12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

33  49 

85 

45 

710 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

87 

17 

350 

6P 

RADIO  STATION  WWWB 

2  3  5 

7 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86 

15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

U 

32  54 

85 

24 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  5 

7 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

32  56 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

es 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  5EWELL 

3 

Station 

d 

M 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  I 

P, 

■rt 

£ 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

66 

11 

160 

7P 

PROF .  E .  J .  MURPME Y 

2  3  5 

7 

LOCKHART 

4622 

COVINGTON 

8A 

eA 

2  3  5 

7 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87 

20 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

66 

45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R .   TAYLOR,  JR 

2  3  5 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86 

51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

67 

39 

185 

DR.    T.    H.  GAILLARO 

C 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

'^7A 

ROBERT  J,  CURRY 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

67 

14 

204 

eA 

MRS.   MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  26 

67 

13 

200 

6P 

6P 

ALA,    POLY,  INST. 

2  3  5 

7 

MARTIN  DAM 

S140 

ELMORE 

11 

32  40 

85 

55 

335 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6 

7 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86 

21 

165 

MID 

MID 

U.S. ARMY  A]R  FORCES 

2  3  5 

7 

MELVIN 

5364 

CHOCTAW 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

3 

32  53 

87 

20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85 

32 

490 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

C 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87 

22 

78 

eA 

BOOKER  T.  HIDGEWAY 

3 

MILSTEAO 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85 

54 

206 

T     C  CARR 

3 

MITCHELL  0AM 

5465 

CHILTON 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

68 

15 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

9 

30  42 

88 

71 

8A 

BA 

ROBT  .G.8ETANC0URT  ,-Jf 

2  3  5 

7 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86 

31 

1650 

7A 

TVA-530 

3 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

86 

52 

462 

eA 

M    P  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67 

17 

630 

7A 

3 

C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

67 

37 

536 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

NATCHEZ 

5765 

MONROE 

1 

31  43 

67 

16 

182 

5P 

7A 

S.  B.  HELTON 

2  3  5 

7 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5642 

COFFEE 

5 

31  25 

65 

54 

440 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

"7A 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  55 

86 

26 

760 

3 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

65 

36 

220 

BASCUM  N.  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86 

29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

7 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  16 

87 

14 

200 

EDWARD  6.  WARREN 

3 

OZARK 

6218 

DALE 

8A 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

66 

20 

610 

7A 

3 

C 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

66 

798 

7A 

GEORGE  T .  POSEv 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  36 

66 

21 

950 

5A 

5A 

A.  f.  BOWMAN 

2  3  5 

7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  06 

68 

02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

6A 

C.  M.  PLUMMER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87 

16 

195 

MID 

MRS.  HINTA  EDOINS 

c 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

66 

16 

163 

7A 

MRS.  DORA  J.  CLAY 

3 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87 

36 

110 

MRS.OELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

3 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

0.  H.  8ARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85 

55 

633 

3 

PLEASANT  HILL 

6526 

1 

3  2  09 

86 

55 

100 

MID 

MRS.  W.  R.  LANG 

c 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

3  2  28 

66 

28 

261 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

7 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66 

15 

160 

yOON 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

8A 

MRS.  JAN  I E  C.  BROWN 

2  3  5 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  27 

68 

09 

627 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

12 

34  35 

86 

36 

573 

MID 

REDSTONE  AR5ENAL 

2  3  5 

7 

REFORM 

6647 

PICKENS 

13 

33  23 

88 

01 

230 

ELLIE  DEE  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

32 

160 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

86 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

ROBERTSDALE  7  E 

6968 

BALDWIN 

9 

30  33 

87 

36 

148 

6P 

CARL  eOSECK 

2  3  5 

7 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

7 

32  53 

86 

13 

650 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5 

7 

ROCK  MILLS 

7026 

RANDOLPH 

33  09 

85 

16 

745 

5P 

6A 

JAMES  S.  BAILEY 

2  3  5 

7 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87 

740 

TVA-725 

3 

fiUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

44 

7A 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86 

47 

802 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5 

7 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

OE  KALB 

12 

34  17 

85 

58 

1195 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86 

58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

SCOTT SBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86 

02 

660 

6P 

MRS.  KINZIE  8OB0 

2  3  5 

7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

^4 

7A 

TVA-76-A 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  16 

65 

15 

550 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

3 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87 

00 

1*7 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87 

12 

610 

7A 

TVA-682 

3 

SL0C0M8  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

85 

36 

270 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

7A 

(*S.  EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

66 

02 

990 

TVA-75 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

67 

11 

145 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

SWAIM 

7966 

JACKSON 

12 

34  53 

66 

13 

665 

TVA-385 

3 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

66 

17 

548 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

SYLVAN  1 A 

8012 

OE  KALB 

12 

34  34 

85 

49 

1400 

TVA-386 

3 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5 

7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

6032 

TALLADEGA 

33  18 

66 

04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVILLE 

6178 

CLARKE 

13 

31  55 

87 

44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

2  3  5 

7 

THORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

MID 

ALA.  POLY.  INST. 

THURLCW  DAM 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 

85 

54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

86 

750 

7A 

TVA-506 

3 

C 

TRAFFOHO 

6265 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

3 

c 

TROY 

6323 

PIKE 

10 

31  49 

85 

59 

5BC 

6P 

THOMAS  J .  DI LLARD 

2  3  5 

7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6360 

TUSCALOOSA 

MID 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

TUSCALOOSA  LOCK  &  DAM 

6365 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87 

35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TUSKEGEE  2 

6403 

MACON 

11 

32  26 

85 

42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5 

7 

UNION  SPRINGS  6  W 

6438 

BULLOCK 

32  08 

85 

50 

380 

7A 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  5 

7 

UNIONTOWN 

6446 

PERRY 

1 

32  27 

31 

273 

THOMAS  J.   LE  MASTER 

3 

UNIVERSITY 

6454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

33 

225 

MID 

MID 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  5 

7  C 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

34  34 

65 

36 

1031 

8A 

8A 

MRS.   CARRIE  DAL8Y 

2  3  5 

7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87 

13 

465 

7A 

MRS. WILLIE  M.STVRON 

3 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

86 

07 

180 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

WAOLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  06 

85 

34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE  3  SW 

ESCAMBIA 

6 

31  11 

87 

16 

245 

MRS. ELLIE  R.BEASLEY 

3 

WALNUT  GROVE 

6648 

ETOWAH 

2 

34  04 

66 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88 

04 

445 

6P 

J.  ELLIE  THPEET 

3 

WEST  BLOCtON 

6809 

BIBB 

3 

33  07 

87 

07 

500 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

WETUMPKA 

6859 

ELMORE 

MRS.  D.  R.  WHITAKER 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87 

43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

560 

5A 

TVA-52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

86 

01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85 

45 

612 

TVA-704-A 

3 

c 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  48 

67 

37 

530 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  53 

67 

50 

466 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65 

54 

336 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

67 

53 

790 

7A 

TVA-62 1 

3 

t     1-ALABAMA,     2-BLACK  WARRIOR,     3-CAHABA,     4-CHATTAHOOCHEEi     5-CHOCTAWHATCHEEi     6-CONECUHi     7-COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULFi     lO-PEAr     11-TALUPOOSA,     12-TENNESSEE|  13-TOHBlGBEE 


-  38  - 


RBFKRSNCI  N0TE3 


The  four  digit  Ideatlf Icktlon  nuMbers  Id  tbe  lodox  ntuber  eoluan  of  tho  Station  are  aaatgoed  oo  «  state  baala.     Tbsre  «tll  be  no  duplication  of  nuabera  within  a  etate. 

riBurea  and  letters  follovlnc  tbe  station  aaae,  sucb  aa  12  SSI,  indicate  dlatanco  In  alles  aod  direction  froa  tbe  poet  office. 
Observation  tiaes  given  lo  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delajred  data  and  corrections  vlU  be  carried  onlj  In  tbe  June  aod  Doeeaber  Issues  of  tbla  bulletin. 

Hontbif  and  seasonal  snovfalL  and  beating  degree  days  for  the  preceding  13  aontbs  vlll  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  «bleh  data  are  not  Hated  la  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  Ip  this  Issue. 

sed  In  this  bulletin  are:     teaperature  *P. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  aod  wlod  aoveaent  In  alien.     Degree  days  are  based  on  a  dally 

Evaporation  is  aeasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  otherwise  sbowo  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  aod  bail  sere  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginniog  with  July  1948. 
Aaounts  io  Table  3  are  froa  ooo-r»cordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Table  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tiae. 

Snow  on  ground  lo  Table  7  Is  at  obaorvattOD  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.,  C.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  aeans  the  wate 
equivalent  of  ano*  on  the  ground.  It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  nore.  Water  equivalent  saaples  are  necessarily  taken  froa  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causea  of  local  variability  in  the  snovpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Mo  record  in  Tables  2  aod  5  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•     AaouQt  included  In  following  aeaaureaent,   tlae  distribution  unknown, 

A    Data  in  the  column  foraerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AH  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  n  full  month. 
R    Amounts  froa  recording  gage     (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  nooth. 

Additlooal  laforaatiOD  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field, 
RFD  2,  Hontgonery.  Alabaaa. 
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r.ourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitajtloa  Data" 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

April  weather  featured  violent  thunder- 
storms and  a  death-dealing  tornado, 
excessive  rainfall  and  flash  floods,  and 
unusual  warmth. 

The  April  average  rainfall  of  7.26  inches, 
while  unusual,  has  been  exceeded  several 
times  in  past  years.     Phenomenal,  how- 
ever, was  the  one-day  rainfall  in  Mobile 
and  Baldwin  Counties  on  the  13th,  cli- 
maxed by  the  reliable  measurement  of 
20.33  inches  at  the  Courtalds  Rayon  Plant 
located  at  Axis  about  12  miles  north  of 
the  city  of  Mobile.     This  breaks  the 
previous  Alabama  24-hour  precipitation 
record  of  20.00  inches,  set  at  Elba  on 
March  15,   1929.     Of  the  20,33  inches, 
19.20  inches  was  reported  to  have  fallen 
before  2  p.m.     A  number  of  measurements 
north  and  northwest  of  Mobile  indicated 
that  more  than  19  inches  fell  over  a 
considerable  area.     Amounts  varied  drasti- 
cally in  comparatively  short  distances 
as  revealed  on  the  storm-rainfall  map 
for  April  13-14  on  page  45,     The  preceding 
heavy  rains  of  April  9-10,  although 
less  striking  by  comparison,  were  sig- 
nificant in  relation  to  the  flash  flood 
problem  and  are  portrayed  on  the  map  on 
page  44.     The  greatest  daily  rainfall 
measured  at  a  regularly  established 
station  was  13,36  inches  at  Mobile  WB 
AP  on  the  13th.     Monthly  amounts  ranged 
from  17.69  inches,  also  at  Mobile  WB  AP, 
to  2,59  inches  at  Seale  6  W. 

Temperature-wise,   the  month  was  unseason- 
ably warm,  averaging  3°  above  normal, 
and  experiencing  below  normal  tempera- 
tures on  only  a  few  days.  Temperature 
extremes  ranged  from  28°  at  Valley  Head 
1  N  on  the  1st  to  95°  at  Geneva  on  the 
18th,  the  warmest  April  reading  sinf:e 
1943, 

Cloudiness  averaged  slightly  more  than 
usual  over  the  entire  state  but  sunshine 
ranged  from  considerably  below  normal 
in  the  southwest  portion  to  much  above 
normal  in  the  northeast  corner, 

WEATHER  DETAILS 

A  low  pressure  center  moving  eastward 
along  the  Gulf  coastal  states  brought 
thunderstorms  and  light  to  moderate  rains 
to  Alabama  beginning  in  the  afternoon 
of  the  1st,     Rains  and  thunderstorms 
spread  westward  on  the  2nd  with  locally 
heavy  rains  in  many  areas.     Fair  weather 
on  the  3rd  and  4th  brought  a  warming 
trend  which  carried  temperatures  consider- 
ably above  normal  on  the  5th-6th, 

Another  wet  period  began  on  the  5th  with 
numerous  severe  thunderstorms  on  the 
6th  as  a  frontal  zone  moved  slowly  across 
the  state.     Rainfall  was  mostly  moderate 


during  the  5th-7th  but  heavy  amounts 
fell  in  the  central  portion.  Colder 
air  following  the  frontal  passage 
lowered  temperatures  considerably  from 
the  previous  high  levels ,  reaching 
slightly  below  normal  values  during 
the  7th-9th  period. 

Northward  flowing  Tropical  air  aloft 
bearing  considerable  moisture  brought 
the  beginning  of  another  stormy  period 
on  the  9th  with  heavy  rains  almost 
daily  until  the  14th,  attended  by 
severe  thunderstorms.     Phenomenal  rain- 
fall occurred  on  the  13th,  resulting 
in  severe  flash  floods  in  southwestern 
areas.     The  greatest  Alabama  rainfall 
of  record  for  one  day  occurred  at  Axis, 
near  Mobile,  on  that  date,  over  20 
inches  falling  in  less  than  24  hours. 
Mobile  WB  AP  measured  11.56  inches  in  4 
hours  to  break  the  short  period  record 
at  that  station.     Warm  air  reached  the 
surface  on  the  11th  and  unseasonably 
high  temperatures  persisted  through  the 
24th,     Mostly  dry,  sunny  weather  pre- 
vailed after  the  13th,  except  on  the 
21st  when  a  frontal  passage  was  attended 
by  moderate  rains  and  thunderstorms, 
causing  damage  in  the  Selma  area,  and 
on  the  24th  when  a  death-dealing  tor- 
nado ripped  across  the  Pine  Grove-Falk- 
ville  area. 

Cooler  air  masses  dominated  conditions 
beginning  on  the  25th,  maintaining  sea- 
sonable temperatures  during  the  remain- 
der of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

Farming  operations  advanced  slower  than 
usual  during  April  due  to  the  hindering 
effects  of  excessive  rainfall  in  most 
northern  areas.     Small  grains  which  were 
hurt  severely  by  the  late  March  freeze 
recovered  considerably  during  the  month 
but  yields  per  acre  were  expected  to  be 
reduced.     Some  f reeze-damaged  oat  fields 
were  cut  for  hay  or  silage.  Pastures 
recovered  rapidly  from  the  freeze  damage, 
furnished  ample  grazing  by  the  third 
week  of  April  and  were  rated  in  very 
good  condition  in  some  areas  at  the  end 
of  the  month.     Improved  grazing  helped 
livestock  make  rapid  improvement  and 
eliminated  the  need  for  supplemental 
feeding.     Potatoes  in  the  southwestern 
commercial  area  made  poor  progress  and 
considerable  acreage  was  plowed  up. 
Over  half  of  the  peanut  crop  has  been 
planted  in  the  commercial  southeastern 
counties  but  stands  were  poor  due  to 
prolonged  dry  weather.     Corn  planting 
was  substantially  completed  in  the 
southern  counties  but  only  about  one- 
fourth  completed  in  northern  areas. 
Cotton  planting  completion  ranged  from 
about  90%  in  the  south  to  50%  in  the 
Tennessee  Valley,     Most  vegetable  gardens 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


have  been  planted  and  have  come  up. 
Pecan  trees  believed  killed  by  the  March 
freeze  have  put  out  new  leaves  and  may 
produce  a  light  crop  this  year.  Ground- 
water levels  generally  rose  in  response 
to  excessive  precipitation. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

During  the  month  violent  thunderstorms 
which  included  heavy  hail  and  one  or 
more  tornadoes  caused  5  deaths,  21  in- 
juries, and  total  property  damage  esti- 
mated at  $576,100.     The  detailed  report 
below  was  furnished  by  the  State  Clima- 
tologist  at  Montgomery. 

There  were  a  number  of  severe  thunder- 
storms scattered  over  north  Alabama 
between  5:30  p.m.  and  8:00  p.m.  on  the 
6th.     Hail  in  Coosa  County,  mostly  in 
Goodwater,  did  $20,000  damage,  while  in 
southwest  Chilton  County,  $10,000  crop 
damage  and  $10,000  property  damage  oc- 
curred.    Hailstones  were  reported  in 
Chilton  County  the  size  of  baseballs. 
Thundersquall  winds  did  $3,000  damage 
in  the  Birmingham  area  of  Jefferson 
County,  where  some  hailstones  were  up 
to  1  1/2  inches  in  diameter.  Thunder- 
squall  damage  was  $20,000  at  Berry,  in 
Fayette  County,  with  additional  damage 
of  $2,000  due  to  hail.     In  Eutaw,  in 
Green  County,  thundersquall  damage  was 
$20,000,  while  it  was  $25,000  at  Altoona, 
in  Etowah  County.     All  this  made  a  total 
loss  of  $110,000  for  Alabama  on  that 
date. 

At  1:30  p.m.  on  the  12th,  a  thundersquall 
unroofed  a  new  barn  near  Calhoun  in 
Lowndes  County,  with  damage  about  $600. 

Northwest  Alabama  was  visited  by  more 
severe  thunderstorms  on  the  13th.  At 
1:30  Jn  the  morning,  widespread  miscel- 
laneous damage  in  the  Muscle  Shoals- 
Shef f ield-Tuscumbia  area  totalled  about 
$200,000.     Also  early  in  the  morning, 


$5,000  damage  was  done  in  Vernon,  Lamar 
County,  and  $15,000  damage  in  Eutaw, 
Green  County.     Between  5:30  p.m.  and 
7:30  p.m.  on  the  same  date,  Fayette, 
Fayette  County,  had  $125,000  miscellane- 
ous damage;   Jasper,  Walker  County,  and 
Columbiana,  Shelby  County,  had  minor 
windstorm  damage.     Hailstones  the  size 
of  hen  eggs  were  reported  at  Columbiana. 
Damage  for  the  day  in  Alabama,  $345,000. 

A  suspected  small  tornado  caused  one 
injury  and  did  $20,000  property  damage 
just  south  of  Selma,  Dallas  County,  at 
8:10  a.m.  on  the  21st.  The  path  was 
given  as  50  yards  wide  and  1  1/2  miles 
long,  as  it  hit,  lifted,  and  hit  again 
at  the  end  of  the  1  1/2  mile  stretch. 

The  month's  severe  weather  was  climaxed 
by  a  tornado  which  began  4  miles  west- 
northwest  of  Pine  Grove  in  Lawrence 
County  at  5:45  a.m.  on  the  24th,  and 
ended  just  outside  the  northern  town 
limits  of  Falkville,   in  Morgan  County. 
The  path  of  destruction  was  200  yards 
wide  and  12  miles  long.     Five  persons 
were  killed  and  20  injured,  while  prop- 
erty damage  was  $100,000,  and  crop  dam- 
age $500. 

FLOODS 

Two  periods  of  heavy  rainfall,  April  9-11 
and  April  13-14,  which  were  exceptionally 
heavy  in  southwest  Alabama,  resulted  in 
flooding  on  the  Alabama,   Cahaba,  and 
Tombigbee  Rivers.     Relatively  light  flood 
damage  was  reported  along  the  main  rivers 
but  the  flash  floods  resulting  from  the 
heavy  rains,   especially  the  record-break- 
ing rainfall  of  the  13th  in  Mobile  and 
Baldwin  Counties,  caused  one  drowning, 
heavy  damage  to  homes  and  contents  and 
washed  out  roads  and  sections  of  rail- 
road tracks.     The  Red  Cross  reported 
that  891  families  were  evacuated.  Water 
rose  so  rapidly  that  few  home  furnishings 
could  be  saved.  -  J.  E.  Stork 
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ALABAMA 

APRIL  1955 


Wind  direction 


o  a  §■ 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


Relative   humidity  averages  - 
percect 


Number  of  days  with  precipitation 


8-s 


BIRMINGHAM  WB  AP 
MOBILE  WB  AP 
MONTGOMERY  *fB  AP 


SSE 
SSW 


12 
13 
11 


10.1 
10.5 
7.7 


74 
86 


82 
88 
88 


49 
69 
55 


5.6 
5.6 
5.3 


COMPARATIVE  DATA 


Tempeiatuie 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Yeu 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1884 
1885 

62.2 
64.2 

94 
92 

28 
26 

4.41 
3.68 

1911 
1912 

63.8 
64.5 

91 
90 

33 
31 

7.83 
10.03 

1886 
1887 
1888 

63.9 
64.1 
66.3 

92 
90 
89 

25 
24 
30 

4.73 
2. 11 
2.16 

1913 
1914 
1915 

62.2 
63.7 
64.8 

92 
91 
96 

31 
25 
22 

2.37 
3.93 
0.57 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

64.1 
64.7 
63.3 
65.3 
66.6 

91 
89 
92 
91 
90 

32 
31 
22 
29 
32 

3.28 
3.  32 
2.17 
4.14 
4.01 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

62.3 
63.9 
61.3 
62.6 
62.5 

93 
96 
92 
92 
91 

29 
30 
25 
24 
25 

3.14 
3.50 
7.51 
3.43 
9.26 

1894 

65.1 

98 

31 

3.50 

1921 

62.  3 

88 

27 

6.53 

1895 
1896 

63.2 
68.4 

90 
94 

30 
30 

3.81 
3.68 

1922 
1923 

66.8 
63.  3 

92 
90 

32 
24 

4.21 
6.03 

1897 
1898 

62.4 
58.7 

91 
88 

29 
25 

4.15 
4.  34 

1924 
1925 

63.1 
68.0 

90 
96 

22 
31 

5.  64 
1.54 

1899 
1900 
1901 

61.9 
63.9 
57.9 

98 
91 
91 

26 
24 
26 

2.45 
8.  91 
5.30 

1926 
1927 
1928 

60.9 
67.8 
59.7 

89 
93 
89 

24 

29 
28 

2.  24 
2.44 
9.76 

1902 
1903 

62.0 
61.2 

92 
89 

27 
30 

2.  32 
2.62 

1929 
1930 

66.8 
65.3 

95 
90 

35 
29 

4.79 
1.48 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

60.5 
63.9 
65.3 
59.8 
66.5 

89 
92 
96 
89 
94 

28 
25 
28 
24 
26 

2.21 
3.60 
1.02 
6.46 
6.11 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

61.4 
64.6 
62.5 
64.4 
64.6 

90 
93 
90 
91 
92 

29 
30 
31 
30 
30 

3.42 
3.  27 
6.03 
3.54 
5.41 

1909 
1910 

63.5 
61.9 

94 
91 

29 
26 

6.66 
3.42 

1936 
1937 

62.1 
63.2 

93 
92 

28 
29 

6.88 
7.00 

Tejnperatnre 

Precipitation 

Year 

O 

High. 

.3 

Avert 

1938 

63 

9 

93 

28 

9.51 

1939 

62 

3 

89 

28 

3.52 

1940 

62 

0 

89 

21 

3.57 

1941 

65 

6 

90 

36 

2.94 

194  2 

64 

5 

97 

25 

1.78 

1943 

63 

8 

97 

25 

3.74 

1944 

62 

3 

91 

23 

9.23 

1945 

66 

2 

92 

32 

7.66 

1946 

66 

8 

91 

30 

3  00 

1947 

65 

7 

92 

32 

6.78 

1948 

67 

7 

91 

32 

3.79 

1949 

62 

3 

91 

28 

5.79 

1950 

59 

9 

90 

24 

3.63 

1951 

61 

8 

91 

27 

5.15 

1952 

61 

7 

90 

24 

2.88 

1953 

61 

2 

90 

24 

7.74 

1954 

67 

8 

92 

28 

3.48 

1955 

66 

6 

95 

28 

7.26 

All 

Years 

63 

6 

4.55 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2 


ALABAMA 
APRIL  1955 


Temperature 


Station 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

t2 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1 
0 
- 

0 

•£ 
0 
0 

1.00 
or  More 

•ol 

m  £ 

°l 

ObS 

AM 

75«3 

49  , 1 

62.2 

2  . 

1 

90 

19 

33 

1 

127 

1 

0 

0 

0 

3  •  44 

~  1  •  22 

1.15 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

78«7 

51.7 

65.2 

3  . 

3 

93 

17 

35 

1 

60 

2 

0 

0 

0 

7.87 

3.15 

3.03 

13 

.0 

0 

9 

5 

2 

c  i  *  r 

® 

0 

0 

0 

0 

4,75 

1.25 

.  0 

9 

9 

\ 

78  •  7 

52.5 

65*6 

90 

17+ 

36 

8 

57 

2 

0 

0 

0 

6*78 

1.42 

11 

.0 

0 

9 

6 

3 

78f5 

54,1 

66.3 

4. 

4 

90 

17+ 

38 

8 

50 

2 

0 

0 

0 

6.42 

1*77 

1.57 

13 

.0 

0 

9 

6 

2 

77.3 

53.9 

66.6 

92 

18 

4  1 

8 

5  5 

1 

0 

0 

0 

4*30 

—     *  1 8 

.86 

1 1 

T 

0 

3 

0 

AM 

90 

17  + 

33 

1 

8 1 

2 

0 

0 

0 

4»  73 

~  .27 

1.30 

11 

.0 

0 

8 

9 

1 

Aft*? 

38 

9 

1 

0 

0 

0 

^*?® 

.0 

78  5 

52  2 

65  4 

91 

18 

34 

1 

63 

2 

0 

0 

0 

6»  38 

1 . 39 

.0 

S 

A 

78.1 

51,3 

64.7 

89 

18 

37 

1 

72 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1.25 

13 

.0 

0 

8 

1 

1 

AM 

76.7 

48  ,  8 

62.8 

89 

18+ 

33 

8 

94 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

80.5 

49*8 

66.2 

90 

16+ 

33 

1 

60 

3 

0 

0 

0 

3.81 

•  64 

21 

T 

0 

7 

9 

0 

AM 

75.8 

51.9 

63.9 

3. 

1 

90 

18 

39 

8 

82 

1 

0 

0 

0 

5.44 

,61 

1.33 

5 

T 

0 

9 

i 

2 

76.4 

53,9 

65.2 

4. 

6 

90 

16  + 

41 

6 

68 

3 

0 

0 

0 

5.95 

1.35 

1.48 

5 

.  0 

0 

9 

7 

1 

AM 

77.4 

50.0 

63.7 

3. 

8 

92 

19 

34 

8 

93 

1 

0 

0 

0 

5.05 

,03 

1.25 

13 

.0 

0 

8 

5 

1 

AM 

77.2 

49,5 

63.4 

90 

19 

32 

1 

95 

1 

0 

1 

0 

6*05 

1,50 

11 

.0 

0 

8 

9 

3 

75.5 

50.8 

63.2 

87 

17+ 

37 

y  1 

0 

0 

0 

0 

4.57 

1.21 

9 

T 

0 

7 

6 

1 

f  Q  '  C 

1  z 

0^ 

1 

0 

0 

0 

2*20 

2  .  04 

.0 

0 

7 

4 

3 

AM 

77.1 

89 

1 8 

3  2 

99 

0 

0 

1 

0 

5  .30 

1.10 

6 

.0 

0 

9 

9 

1 

AM 

76.7 

49  6 
4  . 

63  2 
* 

90 

19 

33 

1  6 

1 

0 

0 

0 

5  a  30 

* 

1 .03 

1 1 

.0 

^ 

9 

9 

1 

76.0 

52.6 

54.3 

88 

18 

36 

8 

74 

0 

0 

5.01 

1.60 

13 

.0 

0 

a 

4 

2 

31  'a 

^ ' 

}® 

^ 

2 

0 

0 

0 

■1  ^  *  ^  J 

,66 

}  ' -1  f 

.0 

10 

4 

2 

80  ♦  u 

A4*4 

91 

3 1 

6 

7n 

2 

0 

1 

0 

10. 24 

4.31 

13 

T 

7 

6 

79 

52.5 

e  *  7 

66.1 

3 . 

92 

18 

36 

1 

yz 

45 

1 

0 

0 

0 

7,69 

3  ,07 

3.03 

13 

.0 

7 

9 

80  .3 

54.5 

67.4 

4  . 

1 

92 

17 

40 

1 

44 

2 

0 

0 

0 

6.34 

1  #44 

1  .00 

10 

.0 

0 

10 

4 

2 

79,4 

55,7 

67.6 

4. 

3 

91 

17+ 

44 

8 

41 

2 

0 

0 

0 

5.96 

1,06 

1.56 

13 

.0 

0 

9 

9 

2 

AM 

77.0 

46,  5 

61.8 

^  ' 

^ 

89 

19 

28 

1 

126 

0 

0 

1 

0 

7 .45 

2*37 

.  0 

7 

64.7 

5  •78 

T 

51 ,  OM 

Aft '7^ 

?■ 

38 

1 

0 

1 

0 

f 

2.25 

13 

T 

Q 

8 

7 

AM 

-  * 

53,0 

* 

2  , 

91 

1 

0 

0 

0 

•  36 

2,76 

14 

.  0 

Q 

6 

2 

: 

0 

0 

0 

0 

.  0 

8 

5 

78*4 

51*4 

64*9 

88 

16 

33 

80 

0 

0 

0 

0 

6  64 

2*44 

14 

•  0 

7 

3 

AM 

80.4 

52,0 

66.2 

2. 

8 

92 

19 

35 

1 

59 

2 

0 

0 

0 

9.55 

4,47 

2.06 

13 

•  0 

0 

10 

6 

S 

AM 

f  c  *^ 

^ ' 

1 

?® 

18+ 

3 1 

1 

92 

0 

0 

1 

0 

10.61 

6,01 

2,30 

2 

.0 

0 

9 

9 

3 

AM 

7fl*n 

«Q  ^ 

5  5.7 

AA*Q 

89 

25 

42 

3 

58 

0 

0 

0 

0 

10.  72 

3  .  03 

13 

.0 

7 

9 

* 

AM 

*^ 

A7*Q 

1 

t.^ 

4 

0 

0 

0 

e 

}^ 

.  0 

9 

4 

83  ■  6 

55,1 

69  4 

94 

17 

41 

1 

24 

4 

0 

0 

0 

5.19 

,78 

2,50 

14 

.0 

7 

2 

2 

80.5 

55.0 

67.8 

3. 

7 

89 

29 

42 

1 

33 

0 

0 

0 

0 

8.44 

3.77 

3.10 

13 

.0 

0 

7 

4 

2 

70.3 

6 

0 

0 

0 

.  0 

6 

9 

2 

eo.i 

56.7 

68.4 

3. 

3 

89 

16+ 

45 

2+ 

44 

1 

0 

0 

0 

11.07 

6,69 

6.25 

5 

.  0 

8 

4 

2 

80.1 

63.7 

66.9 

90 

18 

40 

1 

41 

1 

0 

0 

0 

6*58 

2.52 

13 

T 

0 

6 

9 

3 

80.9 

S'f.SM 

67. 9M 

4. 

4 

90 

22 

42 

9 

28 

1 

0 

0 

0 

5.61 

1.11 

2.00 

13 

.  0 

0 

5 

4 

2 

80.8 

55.0 

67. 0 

91 

17 

40 

1 

36 

3 

0 

0 

0 

9.51 

3.48 

13 

.0 

0 

7 

9 

4 

79.9 

53.8 

66.9 

90 

17 

37 

1 

38 

1 

0 

0 

0 

6.16 

1,97 

2.04 

13 

.0 

0 

7 

9 

3 

81.5 

70.5 

17+ 

2  0 

2 

0 

0 

0 

6 . 35 

2.82 

13 

.0 

0 

9 

4 

2 

sa'o 

90 

17+ 

4 1 

34 

2 

0 

0 

0 

6.41 

1.60 

3.33 

13 

.0 

7 

2 

2 

AM 

67*0 

1 

0 

1 

0 

.0 

Q 

7 

9 

3 

80  6 

55  4 
* 

68*0 

90 

17+ 

33 

34 

2 

0 

0 

0 

^9*16 

* 

4  75 

4)05 

.0 

Q 

8 

4 

AM 

80,  7M 

52.  8M 

66. 8M 

2. 

6 

91 

23 

39 

1 

41 

^ 

^ 

4.45 

-  .64 

2.01 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

AM 

79  •  3 

V  47  .  5 

6  3.7 

90 

1 8 

?q 

1 

1 

9  .60 

3.60 

13 

.  0 

Q 

6 

* 

3 

^* 

^? 

0 

0 

0 

0 

5  15 

.  0 

Q 

T 

9 

AM 

80  ,  7 

55.6 

68.2^ 

91 

1 8 

44 

4 

0 

0 

0 

Q*Ofi 

4.73 

3.20 

T 

Q 

8 

9 

2 

81  9 

56 . 9 

69.4 

2  * 

92 

45 

1  9 

2 

0 

0 

0 

6*  01 

.  0 

5 

3 

81 .6M 

54.  4M 

58. Cm 

91 

17 

41 

1 

21 

^ 

0 

0 

4.90 

1.98 

13 

.0 

0 

6 

4 

1 

AM 

54.7 

M 

39 

0 

0 

6.25 

1.52 

3.10 

.  0 

6 

4 

2 

67.3 

7  •  8  5 

T 

AM 

1+ 

4 

0 

0 

0 

10*38 

.0 

4 

3 

^ 

83.2 

57.3 

70.3 

93 

18 

45 

1+ 

16 

3 

0 

0 

0 

17,00 

12.10 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

80.8 

57.5 

69.2 

2. 

3 

89 

17  + 

46 

3 

23 

0 

0 

0 

0 

14.24 

9.16 

11.26 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

82,4 

53.6 

68.0 

2. 

8 

91 

17 

39 

1 

33 

1 

0 

0 

0 

12.52 

8.08 

9.60 

14 

.  0 

0 

S 

4 

2 

82,3 

53.4 

67.9 

90 

17  + 

36 

1 

36 

3 

0 

0 

0 

9.29 

4.20 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

81,5 

59.0 

70.3 

3. 

8 

90 

22 

47 

8 

17 

1 

0 

0 

0 

13.44 

8.03 

6.45 

13 

.  0 

0 

5 

4 

2 

81*9 

57.2 

69.6 

91 

17 

43 

1 

21 

1 

0 

0 

0 

5*85 

1.69 

2.65 

13 

.0 

0 

8 

3 

2 

81.7 

54,3 

58.0 

2. 

3 

92 

17 

38 

1 

36 

2 

0 

0 

0 

10.84 

6.20 

6.95 

13 

•  0 

0 

5 

3 

2 

60,0 

59.5 

69.8 

3. 

4 

88 

29 

46 

1 

14 

0 

0 

0 

0 

4.56 

-  .45 

1.86 

10 

.0 

0 

8 

2 

1 

76.6 

65.0 

70.8 

85 

29 

54 

1+ 

6 

0 

0 

0 

0 

3.12 

1.00 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

AM 

81,3 

56.1 

68.7 

91 

18 

43 

1 

28 

1 

0 

0 

0 

11.54 

6.57 

3.86 

14 

.0 

0 

6 

6 

4 

AM 

85,2 

56.3 

70. B 

96 

IR 

38 

1 

17 

7 

0 

0 

0 

7.69 

3.09 

4,60 

14 

.0 

0 

6 

3 

3 

81.1 

57.6 

69.4 

90 

17  + 

46 

1 

14 

2 

0 

0 

0 

6.48 

4,01 

13 

■  0 

0 

6 

3 

1 

AM 

80,7 

58.0 

69.4 

90 

18+ 

44 

1 

25 

2 

0 

0 

0 

8.02 

5.45 

14 

.0 

0 

5 

4 

2 

80,1 

69.3 

69.7 

3. 

0 

89 

29 

47 

1+ 

20 

0 

0 

0 

0 

17.69 

12.59 

13.36 

13 

T 

0 

4 

4 

2 

AM 

78,5 

61.8 

70.2 

2. 

8 

88 

30 

SO 

1 

16 

0 

0 

0 

0 

9.10 

4.05 

5.10 

14 

.0 

0 

6 

3 

3 

AM 

82,7 

57.2 

70.0 

3. 

8 

92 

18 

48 

1+ 

9 

3 

0 

0 

0 

7.28 

3.07 

6.22 

14 

.0 

0 

2 

2 

1 

Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE   1  S 
ANNISTON  CAA  AP 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 

DECATUR 
FAYETTE 
FLORENCE 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

JASPER 

MADISON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
ONfONTA 

PELL  CITY  5  NW 
REDSTONE  ARSENAL 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SCOTTSBORO 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD   1  N 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 

.  ALEXANDER  CITY  6  NE 
AUBURN  3  SW 
CAMDEN  3  NNW 
CAMP   HILL  2  NW 
CENTREVILLE 

CLANTON 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EUFAULA 

GREENSBORO 

GREENVILLE 
HIGHLAND  HOME 
LAFAYETTE 
LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MONTGOMERY  W8  AP 
NATCHEZ 
PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

ROCKFORD 

SELMA 

THOMASVILLE 
ITROY 

TUSKE6EE  2 

UNION  SPRINGS  6  W 


SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 
ATMORE  STATE  FARM 
BAY  MINETTE 
BREWTON  3  SSE 
CHATOM 

CITRONELLE 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
HEADLAND 
LOCKHART 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 
OZARK 


See  Reference  Notes 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
APRIL  1955 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

o 

a 

s  § 

Departure 
From  Norm 

Q 

Max. 

Min. 

Departure 
From  Norm 

O 

&§ 

e 
& 

0 

s 

0 

o 
in 

Avetag 

1 
% 

Averag 
MiDimt 

Averag 

M 

•e 

Date 

Lowest 

D 

Degree 

1    90'  oi  1 
Above 

0  i 
Offi 

Total 

Creates 

Date 

Total 

Q  g 
2  3 

Date 

s 

ir°>3ore 

ROBERTSDALE  7  E 

81 

•  s 

57.3 

90 

17 

1 

20 

1 

0 

0 

0 

2. Si 

-  2.33 

1.01 

10 

.0 

0 

5 

2' 

DIVISION 

69,5 

9.55 

T 

STATE 

66.6 

3.0 

7.26 

2.71 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3  "« 


Station 

Total 

Doy  of  month 

J  j 

2  1 

3 

4   1   5  1  6 

7 

g 

10  1 

1 

u 

1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29  1  30 

31 

ABBEVILLE 

AOOISON  CENTRAL  TOWER 

5.1e 

.38 

1.10 

•  63 

.94 

•  61 

2 

99 

•  96 

.69 

ALBERTA 

.90 

.50 

•  69 

.90  < 

.89 

2.26 

1 

29 

.19 

ALBERTVILLE   1  S 

3>A« 

.30 

•  49 

.60 

1.15 

66 

•  28 

ALEXANOER  CI  TV  6  N£ 

8f82 

•  69 

.71 

U99 

1.10 

.95 

2.25 

86 

•  31 

ALICEVILLE 

.72 

.03 

* 

* 

1.51 

•  70 

.20 

ANDALUSIA 

.07 

•  32 

•  03 

!82 

•  87 

g 

27 

ANNISTON  CAA  AP 

7*  87 

* 

.69 

.49 

99 

•  71 

1.37 

.23 

T 

3^03 

•  48 

ARLEV 

eiO« 

.29 

1^46 

•  10 

.33 

•  89 

66 

1^39 

ASHVILLE  3  Sw 

.79 

.18 

■  66 

•  13 

U09 

•  05 

.43 

•  36 

60 

•  94 

•  19 

ATHENS 

•  63 

1*19 

1,11 

•  05 

03 

•  79 

.37 

ATMORE  STATE  FARM 

1  7  Qfl 

.14 

•  32 

2^26 

.22 

12^10 

96 

AUBURN  3  SM 

.35 

.06 

■  22 

T 

•  23 

.76 

2 

78 

.43 

AUTAUOAVILLE 

lolso 

.91 

1^10 

•  65 

•  66 

1.64 

2 

64 

•  10 

BAY  MINETTE 

14.24 

.29 

1^74 

.41 

1U25 

•  99 

BELGREEN 

•  10 

1 ,50 

30 

BELLE  MINA  2  N 

.32 

1.29 

•  08 

•  54 

.26 

.62 

•  50 

.34 

BESSEMER  5  SSW 

6*78 

1.31 

T 

•  21 

.39 

•  94 

•  25 

.42 

1.19 

55 

•  56 

T 

BILLINGSLEY 

10.10 

1.90 

.09 

•  27 

U56 

•  IS  < 

.47 

1.16 

2 

36 

•  10 

BIRMINGHAM  W8  AP  R 

8.42 

•  34 

.70 

■  91 

.91 

•  32 

•  02 

1.32 

.15 

T 

1.57 

•  58 

T 

T 

T 

BISHOP 

5i94 

.10 

.82 

20 

1.66 

13 

.96 

.10 

.96 

BLUE  SPRINGS 

.'26 

.  07 

.29 

.52 

.56 

2.00 

2 

79 

B0A2 

4*  46 

.35 

.45 

09 

.63 

.70 

1.70 

30 

.04 

.15 

.08 

BRANTLEY 

7l86 

.10 

.10 

•  37 

.66 

.32 

6 

17 

.14 

BREWTON  3  SSE 

12.92 

.19 

1.72 

.55 

9.60 

.50 

BRIDGEPORT  2  »t 

6.40 

1 .06 

1.03 

19 

I  14 

.43 

.36 

•  60 

.98 

BRUNOI DGE 

6.29 

!o9 

T 

.06 

.36 

I47 

.60 

T 

4.69 

T 

T 

CALERA 

10.26 

1.38 

.15 

.11 

.45 

1^39 

.46 

.06 

2.25 

1 

60 

.43 

CAMDEN  3  NNW 

9.05 

.92 

.30 

•  70 

•  24 

1.47 

.43 

3.75 

.24 

CAMP   HILL    2  NW 

6.64 

.34 

T 

.20 

1^95 

.10 

T 

•  26 

T 

2 

44 

.33 

T 

CARBON  HILL 

5.90 

•  90 

.35 

•  25 

90 

40 

CENTER  GROVE 

.18 

•  09 

.11 

•  49 

ise 

•  64 

.63 

79 

•  06 

.24 

.10 

.32 

CENTREVILLE 

9.95 

1.90 

.72 

.19 

U30 

•  14 

•  49 

2.06 

68 

.15 

CHATOM 

9.29 

T 

.46 

T 

•  02 

•  63 

3^55 

•  36 

4.20 

•  07 

CMILOERSBURG 

8.42 

1.32 

.04 

•  06 

•  27 

1^65 

•  20 

•  11 

1.89 

1 

60 

.32 

C ITRONELLE 

.03 

•  02 

•  22 

5^47 

•  74 

CLAIBORNE 

11  79 

1.40 

1^27  4^87 

1.93 

1 

56 

.27 

CLANTON 

10*61 

2.90 

.10 

•  10 

1^17 

T 

•  21 

•  45 

1.99 

2 

30 

.23 

CLAYTON 

6.93 

.13 

•  69 

•  25 

•  25 

•  89 

4.60 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

7.13 

.96 

•  38 

•  42 

75 

COLBERT  STEAM  PLANT 

7.04 

•  11 

1.14 

•  98 

1  37 

69 

.96 

COLL INSVILLE 

4.89 

.49 

!l9 

.27 

.96 

•  02 

•  72 

1.45 

67 

•  01 

•  19 

.11 

•  01 

COLUMBIA 

6.46 

1.20 

.28 

.07 

.  16 

•  42 

.59 

3 

50 

.22 

CORDOVA 

9.89 

.27 

.45 

•  29 

.69 

•  09 

•  01 

1.20 

65 

.71 

.13 

4.48 

.42 

•  40 

.16 

•  30 

•  27 

1.89 

.08 

OAOcVl LLE 

6.83 

.21 

•  24 

1  77 

•  08 

•  37 

2 

70 

7.66 

l!l5 

1  ^95 

1.50 

.95 

1.59 

.92 

DANVILLE 

2. 60 

.09 

•  32 

.16 

•  80 

.40 

.59 

.26 

DAYTON 

10.72 

2.50 

.22 

•  59 

liOO 

•  03 

3.93 

43 

.06 

OECATUR 

4.3C 

.32 

•  37 

•  61 

•  44 

•  18 

•  89 

.71 

.38 

.44 

DECATUR  4 

4.4G 

•  02 

•  99 

.95 

DECATUR  SUBSTATION 

3.94 

.24 

•  67 

•  10 

•  19 

•  93 

.58 

.30 

.06 

.46 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

6.63 

1.10 

.10 

•  10 

U15 

•  16 

•  JS 

2.70 

12 

.10 

DOTMAN  CAA  AIRPORT 

9.65 

1.20 

•  09 

•  16 

.26 

.64 

•  25 

2.65 

46 

.12 

T 

T 

ELBA 

7.67 

.16 

.10 

.62 

•  50 

6 

25 

•  04 

cLROD 

6.07 

•  22 

•  20 

.66 

1.80 

•  29 

EUFAULA 

9.19 

.49 

•  02 

•  15 

•  02 

•  13 

•  42 

•  31 

•  10 

2 

50 

.03 

.02 

EUTAW  LOCK  7 

7.71 

•  74 

•  15 

1,05 

1^11 

•  40 

•  43 

2.98 

05 

•  20 

EVERGREEN  CAA  AP 

10.64 

.10 

•  09 

•  05 

•  66 

2^57 

T 

6.95 

•  22 

FAIRMOPE 

4.96 

•  43 

•  25 

1,66 

.92 

.47 

38 

•  32 

.33 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

.45 

.92 

8 

30 

FALKVI LLE 

3.72 

•  16 

•  41 

•  17 

.66 

.60 

.71 

17 

.43 

.09 

.30 

FALLS  CITY  8LK  POND  TWR 

•  40 

.18 

•  13 

.19 

.81 

14 

•  69 

.25 

FARLEY 

4.30 

•  30 

•  96 

.40 

.65 

.30 

•  49 

.89 

4.73 

.20 

•  19 

•  84 

.30 

.60 

■  69 

.60 

.15 

FLAT  ROCK 

.24 

.36 

.  *, 

* 

.46 

1.01 

51 

.05 

l.oe 

FLORENCE 

9.06 

•  92 

.26 

.07 

.48 

•  99 

.66 

FLORENCE  AT  LOCK 

.61 

.03 

•  03 

2^16 

.04 

T 

.62 

1.10 

46 

■  66 

.10 

,43 

FORT  DEPOSIT  1  U 

7)69 

.32 

.46 

.69 

•  11 

1.69 

.66 

•  03 

2.00 

1 

•  36 

•  13 

FORT  MORGAN 

3.12 

.65 

.25 

•  42 

1.00 

.05 

•  75 

FORT  PAYNE 

,  . 

•  31 

•  17 

49 

• 

.79 

71 

.98 

FRISCO  CITY 

11  *54 

•  41 

.05 

T 

1.30 

3.72 

1.69 

3 

.86 

.51 

GADSDEN 

•  98 

•  32 

.87 

.03 

.94 

1^24 

,64 

•  26 

GADSDEN  GAS  PLANT 

6.3i 

•  99 

.39 

.04 

•  17 

.90 

1.01 

UOO 

1 

•  01 

•  31 

GAINESVILLE 

8.92 

•  52 

•  21 

1.68 

•  28 

1.94 

.30 

1.53 

2^00 

•  10 

•  10 

•  26 

GARDEN  CITY 

4.60 

•  76 

10 

* 

.69 

1.02 

1^01 

•  50 

•  52 

T 

GENEVA 

7.6? 

1.37 

* 

•  01 

.40 

1.03 

•  02 

4 

.60 

•  14 

GORGAS 

.38 

•  09 

•  40 

1.16 

.04 

.16 

1^17 

65 

1^23 

GREEN  BAY 

•  23 

•  04 

.89 

.69 

6.48 

GREENSBORO 

8.44 

•  98 

•  24 

.95 

•  06 

2.42 

.32 

3^10 

•  36 

•  01 

GREENVILLE 

6.51 

•  53 

06 

* 

01 

* 

.03 

•  14 

.74 

Z.26 

.88 

3 

•  62 

GULF  SHORES  2  SSE 

5.4' 

3.40 

.05 

.76 

.42 

!oi 

.80 

6UNTERSVILLE 

•  40 

•  48 

•  09 

.44 

.41 

•  33 

1.25 

.30 

•  30 

,06 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

4!o( 

•  10 

•  40 

•  20 

•  3E 

.90 

•  09 

•  65 

1.00 

42 

•  28 

•  08 

GUNTERSVILLE  DAM 

3.69 

.06 

.15 

•  69 

.94 

•  02 

•  90 

.57 

.72 

T 

•  24 

HALEYVILLE 

.83 

•  06 

•  20 

HAMILTON 

.34 

T 

•  51 

.62 

•  63 

1.29 

•  03 

■  95 

•  11 

.23 

T 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

9*6' 

1.69 

39 

1.29 

.30 

.54 

2.10 

.95 

.19 

HAYNEVILLE 

8.09 

T 

•  92 

.86 

•  72 

1.29 

2 

•  50 

HEADLAND 

6.48 

.66 

•  13 

•  38 

.41 

•  89 

4.01 

HIGHLAND  HOME 

.39 

•  53 

•  39 

•  19 

T 

2.39 

.60 

HIGHTOWER 

A  7i 

•  39 

.15 

■  , 

*  1  . 

1.16 

l^67 

2 

•  23 

.64 

.12 

HODGES 

•  92 

•  65 

.75 

1.52 

•  29 

.78 

T 

.75 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

4.14 

.06 

.23 

•  03 

U6C 

•  11 

•  03 

.60 

.56 

•  09 

■  26 

.08 

.07 

.36 

9.79 

•  02 

.06 

•  62 

2^oe 

•  20 

1.11 

.10 

.06 

.62 

.50 

.42 

JACKSON  LOCK  I 

9.4] 

1^37  3^68 

2 . 14 

1 

.03 

■  24 

.01 

JACKSON  SHOALS 

7.6! 

1  05 

98 

* 

1^06 

N40 

2.97 

.02 

.97 

JASPER 

3.6] 

.19 

•  29 

•  57 

•  03 

•  69 

.76 

.52 

■  84 

JORDAN  DAM 

7.40 

•  32 

.01 

•  09 

•  07 

•  92 

•  02 

•  29 

1^91 

.07 

3 

.61 

•  09 

LAFAYETTE 

6.58 

•  46 

•  91 

1^00 

•  77 

1^24 

2.52 

.06 

LEEOS*^ 

1^91 

.14 

•  05 

•  18 

1.77 

.65 

2 

.49 

7*2' 

•  •18 

.02 

*43 

1^00 

•  09 

1.55 

1.60 

.61 

■  04 

!30 

LEESBURO 

•  64 

.47 

*  2^ 

•  50 

1.03 

1.12 

1 

.09 

•  30 

LIVINGSTON 

9.6] 

■  90 

•  08 

•  86 

•  07 

1^27 

2.00 

■  43 

LOCKMART 

8.02 

1.04 

T 

•  72 

.69 

9 

.45 

•  12 

LOCK  17 

A  5fl 

.45 

■  09 

U23 

•  11 

1.73 

1  .43 

.37 

•  27 

.  28 

MADISON 

5*4' 

.17 

.16 

1  *33 

1*1- 

•  18 

.62 

.66 

•  96 

.05 

.34 

MAGELLA 

1.12 

■  06 

•  89 

•  10 

1.69 

.90 

.71 

.58 

MARION  1  N 

9.13 

1.97 

■  20 

.64 

1^60 

1.20 

3.52 

MARION  JUNCTION 

10.49 

1.90 

■  09 

1.27 

•  63 

2.20 

2.49 

1 

.70 

.05 

MARION  JUNCTION  2  NE 

1.71 

1.28 

•  17 

1^63 

.'90 

3.46 

•  04 

MARTIN  DAM 

6!l( 

.93 

•  09 

1.33 

•  04 

1^13 

.60 

2.04 

.27 

•  n 

MAMELL  FIELD 

6.35 

.39 

•  20 

.61 

.16 

1^09 

.73 

•  14 

2.62 

.22 

T 

T 

T 

T 

6.90 

1.23 

.93 

•  22 

1^96 

2.69 

.11 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

10.07 

1.43 

■  10 

•  11 

•  29 

1.46 

•  80 

2.25 

2.46 

.92 

.29 

MILLERS  FERRY 

9.63 

•  80 

•  39 

1.10 

1^10 

2.90 

2.33 

1 

.10 

.39 

MILSTEAO 

9.29 

•  40 

T 

•  30 

•  12 

.77 

•  09 

•  44 

.84 

2 

.37 

MITCHELL  DAM 

10.49 

1^32 

■  29 

•  06 

•  02 

1.75 

•  12 

•  23 

2.37 

1.04 

3 

•  27 

MOBILE  MB  AIRPORT 

17.69 

.07 

T 

T  T 

T 

T 

.75 

2^71 

13.36 

.80 

MOBILE 

9.10 

.15 

T 

T 

2.15 

1.19 

.15 

9 

•  10 

•  40 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 


Table  3— Continued 


Station 

Toto 

Day  of  month  ' 

I   I  2  I 

3 

4   {   5  6 

7  1 

1 

9 

10 

 '■ 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16       17  18 

 '  '  

19  1  20  1  21 

22 

 ^ 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28     29  30 

 '  '  

31 

MONTE  SANO 

.95 

.80 

•  23 

.80 

•75  .19 

.47 

.90 

.35 

•  05 

M0NT£VALL0 

t'se 

1*58 

.60 

1.16 

2.26  1.26 

.08 

.55 

MONTGOMERY  H8  AP  9 

6*^1 

,12  .17 

.10 

•  05 

•  43 

•  38 

1.63 

.06 

.06 

3.33 

T 

T 

MOULTON 

A. 39 

*37 

•  60 

•  34 

•  37 

.80 

.80 

.40 

•  06 

.66 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5«95 

*25  .41 

1 148 

•  78 

•  S8 

.50 

.64 

•  87 

•  01 

T 

.63 

NATCHEZ 

10  0* 

.78 

.02 

•  23 

•  90 

6.00 

1.49  1^42 

•  16 

T 

NEWBURG 

.55 

•  08 

1  •  05 

•  64 

1.62 

.68 

.36 

NEW  MARKET 

<>«65 

*04 

.05 

•eo 

•  81 

•  03 

•  60 

.80  .10 

.60 

.01 

.80 

•  31 

NEWTON 

6.76 

*38 

.06 

•  10 

•  oe 

•  19 

1^65 

4.02 

•  28 

ONEONTA 

5.  05 

*52 

•  37 

.23 

•  93 

•  90 

1.25  .33 

.52 

ORRVILLE 

9  00 

1*32 

2^69 

1.01  3.04 

OZARK 

l»2t 

.05 

•  96 

6<22 

•  05 

PAINT  ROCK 

^•49 

.02 

.27 

1*22 

•  24 

•  09 

•  62 

.77  .26 

.16 

•  04 

.34 

.46 

PALMERDALE  2  W 

5(60 

*59 

.28 

•  18 

1«04 

•  05 

•  98 

1.40  .20 

.70 

•  18 

PELL  CITY  5  NW 

6i05 

*85 

•  36 

•  44 

1(03 

1^50 

.30  1.07 

.50 

PENNINGTON  LOCK  2 

8,10 

2.55 

.36 

*25 

•  08 

•  66 

U18 

2.35     .66  1 

.12 

PERRYV ILLE 

2*46 

*91 

•  32 

2^60 

2.42  1.29 

PICKENSVILLE 

6(<>6 

1.00 

1.10 

1*10 

•  10 

•  67 

1.35  .24 

•  80 

.10 

PINE  MILL 

9i72 

•  50 

1  *02 

3^50 

3.10  1.60 

PINE  LEVEL 

5*26 

*26 

•  19 

•  02 

.4". 

•  37 

•  72 

3.04 

.22 

PLANTERSVILLE 

lli63 

2.23 

.10 

.20 

U35 

•  40 

3^40 

2.10 

1  .73 

.12 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6(92 

.55 

.95 

U30 

•  15 

•  96 

1.20  .35 

•  25 

.90 

.30 

•  02 

PRATTVILLE 

9il6 

*2& 

•  17 

•  64 

•  19 

1^03 

2^30 

•  05 

4.05  .46 

•  03 

PRIMROSE  FARM 

6*51 

•  32 

.01 

.09 

.53 

T 

•  98 

1^22 

1.78  1.55 

•  03 

PUSHMATAHA 

•  09 

•  37 

1.24 

.74 

2.o;i 

T 

RED  BAY 

- 

.42 

•  29 

•  04 

•  50 

•  66 

1^77  ^76 

.98 

•  03 

•  28 

REDSTONE  ARSENAL 

*16 

1.21 

•  71 

•  68 

.02 

.76 

.61 

•  02 

•  50 

REFORM 

RECORD  MISSING 

RIVER  FALLS 

10*73 

.10 

•  08 

•  81 

•  74 

6^85 

.03 

ROSERTSOALE  7  E 

2*83 

•  02 

•  21 

1.01 

•  47 

•  31 

.03 

ROCKFORD 

*55 

.36 

* 

2.80 

3^60 

•  25 

ROCK  MILLS 

6*  7C 

*  36 

•  57 

2.04 

•  02 

1.30 

2^00 

•  25 

RUSSELLVILLE 

5,16 

T 

1*50 

(45 

•  66 

•65  ^21 

•  60 

.70 

RUSSELLVILLE  2 

03 

.42 

1*10 

•  38 

•  62 

•77  ^12 

•  90 

.75 

SAINT  QERNARO 

5*30 

•  13 

.21 

•  95 

.04 

1.03 

•86  ^79 

•  28 

.13 

.05 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

e  Q, 

1.04 

•  34 

13 

(56 

.47 

.55 

1  ^60 

•  32 

SAYRE 

6*  It 

• 

•  02 

*  22 

1.22 

.07 

•  91 

1^23  ,73 

•  90 

.31 

SCOTTSeORO 

5iA7 

.77 

.30 

.28 

.10 

1^45  ^55 

.25 

U25 

•  35 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

3*52 

•  06 

.12 

.17 

.88 

.26 

•  07 

•  32 

1^18  t7l 

.11 

.16 

1.20 

•  28 

SEALE  6  W . 

2  »5 

.43 

•  75 

•  73 

•  68 

SELMA 

9,56, 

1.42 

.79 

.49 

2.80 

1,89  2^00 

•  03 

T 

SHOEMAKER  SPRINGS 

•  55 

•  60 

•  61 

39 

.10 

.91 

•  61 

•  72 

.96 

SL0C0M8  i,  S 

5I53 

1.19 

•  06 

.36 

.61 

3.32 

SNOW  HILL 

9.76 

.38 

.27 

.56 

.60 

5.30 

.58  2.00 

•  07 

SOUTH  HILL 

5,83 

.36 

•  17 

■  40 

(42 

.12 

1^01 

1.82  .37 

.24 

•  78 

.14 

11*25 

3*05 

1(35 

3.40 

1.95  1.50 

SWAIM 

5,63 

.13 

1  .11 

•  56 

•  13 

•  66 

•47  ^35 

.18 

•  30 

1^06 

.32 

•  34 

SYLACAUGA  2  W 

9«80 

1*59 

.02 

.30 

2^06 

2^02 

1.63  1.98 

.20 

SYlACAUGA  NE 

10.24 

1.37 

.54 

T 

2^08 

T 

.64 

1>14 

T 

.26 

T 

SYLVAN  i A 

5*67 

.42 

•  35 

•  72 

•  39 

•  80 

.78  .52 

•  17 

.08 

1^04 

•  40 

TALLADEGA 

7.69 

1.12 

.03 

.39 

1*23 

1.02 

.60 

3.03 

.27 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

9*65 

1.08 

.90 

1.14 

1.80 

4.50 

.43 

TMOMASVILLE 

9*0{ 

.36 

.12 

•  55 

•  29 

.97 

3.20 

2*69  ^87 

.01 

TMURLOW  DAM 

4.74 

•  45 

•  03 

•  06 

•  47 

.27 

•  91 

2^47 

.08 

TONEY 

5*13 

•  21 

.96 

*  79 

•  15 

•  01 

•  71 

•79  •Ol 

•  60 

.04 

•  12 

.74 

TRAFFORD 

5  65 

•  55 

*  30 

•  70 

1^37 

1.30  .52 

.91 

TROY 

.07 

.26 

.51 

.52 

4.40 

T 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6i3A 

.42  .22 

i57 

.71 

.37 

•  10 

1.90 

.13 

T 

1.51 

•  41 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  0AM 

6.17 

.56 

.22 

.27 

•  22 

UOl 

•  25 

1.66 

1^53  .12 

.06 

.38 

TUSKEGEE  2 

4*90 

.34 

•  64 

.06 

•  96 

•  15 

1.98  .69 

UNION  SPRINGS  6  W 

6*25 

•  35 

.50 

•  20 

1^35 

•  76 

3.10 

UNIONTOWN 

10*  79 

1*63 

.10 

2*00 

3^16 

3.05  ^85 

UNIVERSITY  R 

5*96 

.60  .17 

.70 

.70 

*35 

•  U 

1^27 

1.56 

.47 

VALLEY  HEAD   1  N 

7.45 

.48 

.70 

* 

•  44 

•  40 

# 

2.10  .60 

•  90 

.94 

.69 

VANCE 

7*64 

.95 

•  12 

* 

•  17 

U28 

•  40 

1^46 

1.88  ^30 

•  75 

.10 

6  .88 

*10 

•  38 

\,95 

1^90 

2^30 

.25 

WALLACE  3  SW 

13.02 

*14 

3^65 

•38  6^30 

.65 

WALNUT  GROVE 

5.13 

.50 

•  50 

1,00 

1^03 

1.40  .70 

WATERLOO 

5.97 

.60 

2*00 

•  90 

1.15 

•  42 

•  75 

•  15 

WEST  BLOCTON 

8.65 

2.0c 

.45 

1 .40 

1 .90 

1.84  .60 

.10 

.04 

.06 

.15  .11 

WETUMPKA 

6*94 

*41 

•  20 

.59 

.27 

1^92 

•25  3^24 

•  06 

WHATLEY 

9*10 

1*64 

•  02 

T 

U45 

3.06 

1^91  ^96 

•  04 

.02 

WHEELER  DAM 

6(67 

*70 

.16 

T 

1*86 

(07 

•  02 

•  S3 

•99  ^22 

.77 

•  11 

•  90 

•  02 

WHITFIELD  LOCK  3 

6*36 

1*14 

.61 

•  10 

•  50 

1^20 

2^14  ^46 

.19 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6.65 

.09 

.41 

2.38 

(28 

•  10 

•84  ^75 

•  04 

.22 

.91 

•  3" 

•  28 

WILSON  0AM 

6*06 

•  70 

.02 

T 

1*68 

•  04 

T 

•  75 

•88  ^38 

•  71 

.11 

•  59 

WINFIELO  2  SW 

4.95 

.58 

.07 

•  13 

.20 

.66 

.06 

1.03 

•68  •OS 

1^08 

YATES  HYDRO  PLANT 

4.66 

.37 

•  03 

•  55 

•  05 

.22 

1.04 

'  2^20 

•  08 

.12 

YOUNGS  STORE 

5*38 

.32 

.03 

.02 

1.20 

(11 

.06 

1.23 

1^00  ^09 

.98 

•  35 

S—  Reier«nc*  Nolw  Following  Statioo  Index 
-  50  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1955 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

S 

6 

7  1    8  1  9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D  1  31 

1 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

71 

71 

59 

72 

80 

70 

60 

67 

68 

71 

59 

72 

84 

74 

74 

84 

84 

66 

90 

86 

82 

72 

84 

62 

83 

67 

72 

76 

78 

80 

76 

3 

MIN 

33 

45 

42 

44 

43 

56 

36 

37 

46 

46 

54 

58 

58 

57 

47 

67 

51 

51 

56 

55 

59 

62 

51 

57 

52 

48 

45 

44 

46 

48 

49 

1 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

74 

71 

77 

85 

76 

72 

69 

83 

69 

86 

82 

81 

86 

88 

87 

84 

79 

64 

84 

86 

84 

80 

6 

MIN 

31 

52 

63 

61 

53 

34 

39 

55 

67 

51 

58 

58 

45 

45 

52 

57 

60 

50 

67 

69 

50 

46 

46 

42 

62 

54 

51 

0 

ANDALUSIA 

MAX 

74 

79 

75 

80 

66 

72 

75 

88 

91 

84 

83 

89 

90 

69 

86 

81 

82 

88 

82 

0 

MIN 

45 

54 

47 

48 

53 

60 

64 

45 

51 

55 

56 

60 

68 

56 

59 

60 

59 

57 

60 

64 

61 

66 

71 

70 

60 

61 

60 

56 

66 

59 

57 

6 

ANNISTON   CAA  AP 

MAX 

72 

64 

66 

72 

71 

86 

90 

86 

78 

78 

7 

MIN 

35 

51 

49 

45 

55 

60 

49 

38 

42 

65 

56 

55 

58 

56 

49 

50 

51 

57 

57 

61 

55 

52 

61 

64 

51 

46 

47 

45 

62 

48 

51 

7 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

76 

72 

85 

76 

76 

88 

91 

93 

87 

83 

84 

90 

89 

67 

86 

84 

65 

61 

89 

87 

83 

2 

MIN 

45 

45 

48 

47 

65 

62 

58 

47 

53 

67 

60 

63 

60 

57 

54 

57 

59 

58 

59 

60 

65 

64 

67 

72 

58 

52 

63 

54 

59 

60 

57 

3 

AUBURN  3  SW 

MAX 

72 

74 

62 

72 

72 

61 

86 

9 1 

89 

80 

61 

79 

3 

MIN 

39 

54 

49 

46 

55 

58 

59 

40 

49 

53 

57 

55 

60 

57 

49 

49 

53 

56 

54 

58 

58 

55 

61 

69 

60 

46 

45 

47 

53 

66 

63 

0 

BAY  MINETTE 

MAX 

72 

76 

61 

66 

89 

89 

85 

83 

81 

87 

86 

86 

82 

83 

60 

88 

87 

80 

6 

MIN 

52 

47 

46 

48 

65 

67 

60 

48 

51 

69 

59 

64 

55 

55 

55 

66 

58 

58 

59 

62 

66 

64 

67 

72 

56 

52 

55 

53 

59 

69 

57 

5 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

80 

68 

68 

70 

87 

60 

69 

75 

82 

77 

2 

MIN 

41 

53 

56 

41 

60 

59 

42 

38 

41 

55 

57 

56 

58 

54 

47 

49 

54 

68 

59 

59 

56 

64 

60 

56 

54 

46 

46 

46 

44 

61 

51 

7 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

73 

68 

74 

69 

69 

88 

86 

81 

80 

80 

64 

62 

76 

.7 

MIN 

37 

54 

46 

46 

61 

64 

53 

36 

41 

56 

60 

56 

60 

56 

47 

48 

51 

56 

54 

58 

64 

54 

61 

72 

49 

44 

45 

47 

61 

49 

52 

•  5 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

71 

68 

61 

68 

83 

65 

70 

70 

88 

86 

80 

78 

■  5 

MIN 

41 

53 

52 

49 

61 

60 

47 

38 

47 

56 

60 

62 

60 

54 

46 

51 

56 

59 

59 

62 

59 

56 

65 

66 

51 

47 

49 

51 

53 

52 

54" 

•  1 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

75 

74 

81 

82 

69 

87 

78 

75 

72 

70 

80 

74 

80 

65 

88 

9 1 

89 

80 

89 

87 

62 

84 

82 

|4 

MIN 

39 

56 

41 

41 

65 

62 

59 

40 

44 

58 

56 

59 

60 

55 

51 

60 

54 

53 

53 

68 

62 

60 

67 

68 

53 

50 

44 

48 

52 

51 

53 

•  6 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

72 

60 

69 

68 

63 

67 

86 

87 

85 

81 

60 

87 

87 

86 

86 

76 

79 

78 

86 

66 

80 

lO 

MIN 

36 

58 

43 

43 

63 

66 

54 

36 

41 

56 

60 

61 

60 

56 

46 

51 

52 

53 

52 

55 

60 

60 

66 

73 

57 

45 

42 

49 

51 

50 

63 

•  4 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

70 

73 

70 

76 

80 

70 

72 

70 

82 

87 

84 

80 

80 

85 

85 

85 

80 

61 

83 

65 

78 

•  4 

MIN 

33 

47 

52 

46 

50 

55 

38 

42 

42 

45 

51 

57 

60 

68 

48 

52 

62 

58 

55 

58 

60 

55 

63 

65 

53 

47 

45 

43 

51 

50 

61 

■  4 

CENTREVILLE 

MAX 

75 

86 

73 

76 

80 

72 

85 

83 

80 

4 

MIN 

35 

55 

45 

44 

55 

63 

53 

38 

43 

52 

66 

56 

62 

58 

47 

46 

48 

53 

53 

60 

62 

55 

53 

69 

56 

44 

43 

43 

50 

48 

52 

0 

CHATOM 

MAX 

76 

66 

60 

77 

72 

66 

88 

82 

3 

MIN 

36 

55 

41 

41 

66 

69 

53 

41 

45 

57 

59 

61 

60 

54 

46 

48 

52 

50 

54 

60 

65 

60 

65 

73 

48 

45 

44 

48 

61 

54 

53 

•  4 

CITRONELLE 

MAX 

74 

77 

76 

70 

70 

87 

82 

84 

81 

5 

MIN 

46 

54 

48 

51 

66 

69 

55 

47 

54 

53 

58 

65 

61 

54 

66 

57 

59 

61 

65 

65 

67 

66 

68 

73 

58 

53 

56 

67 

62 

64 

59 

0 

CLANTON 

MAX 

69 

62 

67 

70 

73 

80 

85 

81 

76 

9 

MIN 

31 

38 

49 

45 

46 

60 

52 

38 

42 

47 

55 

56 

58 

68 

48 

49 

51 

55 

54 

57 

59 

56 

60 

66 

48 

48 

47 

50 

51 

51 

50 

S 

DAYTON 

MAX 

72 

73 

75 

86 

68 

68 

80 

76 

0 

MIN 

45 

55 

42 

50 

61 

62 

54 

43 

51 

52 

53 

62 

61 

63 

53 

55 

58 

61 

58 

62 

61 

61 

67 

72 

55 

48 

49 

65 

56 

57 

56 

i7 

DECATUR 

MAX 

74 

66 

67 

66 

73 

88 

87 

92 

86 

83 

76 

86 

82 

82 

70 

73 

74 

78 

81 

80 

77 

3 

MIN 

45 

51 

45 

50 

60 

60 

47 

41 

44 

55 

57 

58 

69 

54 

50 

53 

56 

61 

61 

61 

56' 

56 

61 

67 

55 

60 

50 

51 

66 

57 

63 

•  9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

68 

68 

71 

70 

60 

6 

MIN 

38 

50 

43 

45 

50 

63 

53 

45 

46 

50 

50 

61 

60 

54 

50 

54 

56 

53 

58 

62 

66 

60 

63 

71 

63 

46 

46 

50 

53 

53 

63 

5 

DOTHAN   CAA  AIRPORT 

MAX 

76 

74 

78 

82 

80 

75 

72 

70 

82 

82 

88 

91 

89 

87 

86 

81 

89 

89 

87 

66 

80 

62 

83 

87 

86 

61 

9 

MIN 

43 

53 

48 

49 

57 

59 

62 

46 

51 

58 

61 

62 

69 

59 

55 

56 

55 

60 

60 

60 

62 

63 

68 

70 

60 

66 

62 

55 

64 

59 

67 

>2 

EUFAULA 

MAX 

78 

82 

73 

70 

88 

94 

91 

89 

90 

90 

88 

86 

83 

88 

83 

6 

MIN 

41 

55 

51 

48 

47 

57 

58 

43 

50 

51 

60 

60 

60 

59 

51 

52 

51 

58 

57 

63 

62 

58 

66 

70 

68 

52 

50 

50 

50 

55 

66 

•  1 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

75 

72 

73 

77 

62 

89 

92 

90 

88 

84 

83 

66 

88 

89 

86 

80 

84 

78 

87 

85 

61 

7 

MIN 

38 

52 

44 

42 

62 

66 

51 

44 

45 

58 

58 

61 

60 

55 

60 

51 

54 

55 

54 

60 

64 

60 

67 

73 

53 

60 

46 

50 

54 

52 

54 

3 

PAIRHOPE 

MAX 

75 

70 

72 

71 

68 

82 

82 

60 

0 

MIN 

46 

57 

50 

50 

66 

67 

63 

50 

56 

60 

57 

65 

69 

51 

64 

55 

58 

58 

59 

62 

67 

66 

68 

73 

58 

55 

66 

56 

60 

63 

59 

6 

FAYETTE 

MAX 

73 

79 

83 

67 

71 

73 

76 

83 

89 

90 

79 

6 

MIN 

33 

42 

45 

44 

49 

46 

52 

36 

44 

44 

43 

56 

60 

53 

48 

47 

51 

55 

55 

55 

55 

53 

64 

65 

52 

44 

43 

50 

60 

54 

49 

3 

FLORENCE 

MAX 

73 

65 

69 

72 

74 

87 

93 

79 

MIN 

44 

40 

55 

55 

59 

58 

42 

39 

38 

48 

59 

60 

69 

55 

49 

51 

61 

60 

63 

64 

56 

56 

61 

56 

52 

45 

46 

47 

54 

56 

52 

9 

FORT  MORGAN 

MAX 

70 

66 

75 

70 

70 

79 

6 1 

80 

78 

79 

80 

81 

82 

63 

60 

76 

85 

83 

76 

6 

MIN 

54 

63 

54 

58 

66 

66 

64 

58 

62 

66 

60 

68 

69 

65 

65 

65 

66 

62 

64 

66 

68 

71 

72 

74 

70 

63 

64 

68 

66 

71 

65 

0 

FRISCO  CITY 

MAX 

77 

73 

73 

60 

86 

76 

77 

85 

89 

91 

69 

84 

86 

64 

66 

81 

3 

MIN 

43 

53 

47 

48 

53 

64 

60 

47 

50 

55 

58 

60 

62 

55 

62 

56 

59 

57 

58 

62 

65 

61 

68 

65 

56 

49 

63 

65 

57 

57 

56 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

75 

80 

71 

66 

73 

89 

91 

86 

81 

76 

5 

MIN 

34 

53 

46 

44 

57 

59 

54 

40 

40 

56 

57 

53 

69 

59 

48 

49 

51 

56 

56 

59 

62 

51 

59 

68 

56 

48 

45 

44 

53 

49 

52 

2 

GENEVA 

MAX 

77 

83 

86 

79 

75 

86 

92 

95 

93 

89 

88 

92 

91 

68 

87 

91 

85 

2 

MIN 

38 

55 

46 

47 

53 

57 

61 

47 

48 

56 

63 

61 

66 

61 

62 

53 

57 

57 

56 

62 

65 

63 

68 

70 

69 

64 

49 

60 

57 

67 

56 

3 

GREENSBORO 

MAX 

72 

76 

75 

66 

74 

86 

82 

80 

5 

MIN 

42 

55 

47 

SO 

62 

67 

53 

43 

49 

56 

60 

61 

60 

57 

61 

54 

57 

59 

58 

61 

59 

61 

66 

59 

64 

46 

48 

47 

51 

55 

55 

0 

GREENVILLE 

MAX 

62 

75 

69 

74 

91 

86 

93 

61 

90 

87 

83 

7 

MIN 

44 

57 

47 

48 

60 

64 

63 

45 

51 

56 

56 

59 

60 

59 

52 

54 

57 

58 

57 

60 

63 

61 

66 

71 

56 

61 

52 

64 

61 

60 

56 

6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

68 

69 

76 

67 

72 

73 

87 

88 

89 

8  7 

83 

78 

84 

61 

83 

61 

60 

63 

62 

78 

1 

MIN 

37 

52 

44 

45 

58 

59 

51 

39 

40 

40 

56 

46 

59 

65 

46 

49 

51 

56 

56 

59 

56 

52 

60 

69 

53 

50 

46 

46 

53 

50 

51 

3 

HALEYVILLE 

MAX 

72 

80 

60 

65 

69 

72 

82 

87 

89 

89 

82 

78 

76 

67 

76 

82 

72 

76 

79 

7  3 

86 

76 

7 

MIN 

36 

44 

51 

42 

49 

62 

46 

33 

37 

55 

55 

60 

54 

61 

44 

45 

47 

49 

55 

55 

51 

62 

54 

62 

60 

46 

43 

43 

50 

50 

48 

8 

HEADLAND 

MAX 

76 

74 

78 

65 

79 

84 

72 

71 

67 

82 

76 

80 

62 

88 

90 

90 

86 

84 

76 

68 

88 

87 

66 

79 

82 

83 

87 

86 

81 

1 

MIN 

46 

50 

52 

52 

59 

59 

56 

52 

58 

&2 

61 

64 

60 

65 

56 

56 

60 

60 

60 

62 

62 

62 

68 

60 

62 

60 

56 

62 

60 

52 

57 

6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

74 

75 

62 

60 

69 

66 

56 

61 

89 

86 

84 

82 

87 

89 

87 

79 

79 

62 

86 

62 

82 

82 

SO 

1 

MIN 

48 

45 

50 

54 

62 

54 

45 

50 

55 

60 

60 

59 

56 

64 

69 

60 

59 

60 

62 

61 

67 

71 

66 

46 

57 

54 

60 

59 

56 

57 

56 

7 

JASPER 

MAX 

77 

84 

76 

70 

73 

68 

76 

83 

77 

77 

76 

80 

5 

MIN 

33 

47 

46 

42 

51 

61 

53 

36 

41 

56 

67 

52 

51 

54 

45 

46 

49 

55 

52 

57 

58 

53 

57 

64 

46 

43 

42 

46 

50 

49 

49 

6 

LAFAYETTE 

MAX 

75 

72 

78 

83 

72 

63 

72 

70 

68 

63 

80 

83 

73 

79 

83 

86 

89 

90 

87 

86 

87 

67 

88 

86 

80 

77 

60 

S3 

80 

63 

60 

1 

MIN 

40 

53 

49 

50 

55 

56 

54 

42 

44 

55 

56 

56 

58 

58 

52 

54 

56 

57 

57 

69 

59 

59 

58 

67 

52 

47 

47 

48 

58 

65 

53 

7 

LIVINGSTON 

MAX 

72 

66 

76 

62 

84 

89 

79 

71 

66 

66 

81 

85 

74 

78 

82 

88 

67 

69 

87 

83 

84 

90 

88 

88 

83 

79 

79 

60 

87 

83 

80 1 

9 

MIN 

47 

52 

44 

47 

64 

67 

53 

43 

42 

57 

57 

62 

60 

49 

62 

55 

57 

57 

62 

60 

60 

67 

70 

51 

47 

47 

53 

62 

55 

64 

6 

8—  tMmfac*  NoMs  Following  Stotloo 
-  51  - 


Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCKHART 

MAX 

73 

77 

73 

79 

80 

83 

84 

74 

72 

66 

70 

61 

78 

73 

80 

83 

88 

90 

89 

85 

84 

79 

90 

88 

87 

84 

80 

82 

81 

87 

80  • 

7 

MIN 

44 

56 

47 

47 

61 

61 

67 

47 

48 

68 

61 

62 

67 

59 

64 

58 

60 

59 

58 

61 

65 

62 

71 

72 

59 

53 

50 

52 

59 

60 

58> 

0 

MADISON 

MAX 

71 

71 

64 

74 

80 

74 

77 

68 

70 

75 

87 

88 

90 

84 

82 

76 

79 

74 

74 

81 

75 

73 

76 

82 

82 

75  • 

8 

MIN 

43 

53 

43 

49 

59 

56 

47 

39 

41 

49 

56 

66 

58 

53 

47 

50 

59 

58 

58 

56 

53 

59 

56 

57 

53 

50 

46 

47 

54 

51 

51  • 

9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

74 

69 

77 

83 

82 

77 

73 

65 

75 

76 

60 

87 

91 

90 

87 

84 

80 

90 

88 

87 

81 

80 

62 

77 

87 

87 

80. 

8 

MIN 

40 

56 

46 

48 

60 

62 

53 

44 

47 

56 

59 

59 

60 

56 

61 

53 

57 

69 

59 

61 

61 

60 

65 

71 

51 

46 

46 

54 

55 

55  , 

66. 

0 

MARTIN  DAM 

MAX 

66 

74 

87 

90 

66 

82 

67 

88 

82 

76 

6 1 

84 

63 

82 

79. 

9 

MIN 

37 

47 

53 

46 

54 

63 

56 

47 

45 

65 

56 

54 

59 

59 

52 

48 

54 

54 

54 

56 

56 

54 

54 

68 

55 

48 

64 

50 

60 

63 

63. 

6 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

75 

71 

76 

83 

60 

86 

79 

75 

80 

87 

90 

82 

62 

88 

89 

89 

85 

61. 

5 

MIN 

46 

59 

52 

51 

61 

66 

64 

47 

51 

57 

62 

61 

61 

61 

57 

60 

62 

64 

63 

64 

65 

65 

69 

73 

60 

53 

53 

56 

60 

62 

59. 

5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

72 

76 

72 

62 

72 

85 

87 

85 

82 

82 

80 

86 

84 

85 

81 

69 

87 

80. 

1 

MIN 

47 

50 

47 

53 

66 

68 

58 

51 

54 

60 

58 

68 

61 

57 

55 

60 

59 

59 

60 

65 

68 

67 

68 

66 

58 

56 

57 

68 

60 

64 

59. 

3 

MOBILE 

MAX 

70 

70 

70 

75 

78 

78 

78 

73 

74 

72 

78 

82 

87 

80 

80 

8 1 

84 

85 

86 

78. 

6 

MIN 

50 

57 

53 

55 

62 

67 

70 

52 

54 

57 

59 

65 

70 

60 

68 

61 

64 

61 

64 

68 

70 

68 

72 

74 

63 

58 

57 

60 

61 

66 

61. 

8 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

76 

71 

76 

83 

81 

70 

71 

65 

82 

70 

83 

66 

90 

90 

87 

82 

61 

87 

68 

88 

82 

80 

81 

82 

88 

86 

80  i 

4 

MIN 

41 

53 

49 

48 

60 

64 

52 

46 

48 

57 

60 

59 

60 

58 

53 

55 

58 

60 

58 

60 

63 

61 

67 

64 

56 

51 

51 

53 

59 

66 

56. 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

70 

62 

72 

79 

77 

78 

63 

67 

69 

62 

73 

71 

75 

83 

90 

90 

90 

83 

80 

85 

80 

79 

65 

76 

77 

76 

66 

80 

76  i 

4 

MIN 

46 

51 

46 

51 

59 

54 

47 

41 

43 

56 

56 

59 

66 

54 

51 

55 

59 

62 

63 

63 

55 

56 

60 

56 

52 

47 

50 

54 

57 

59 

53. 

9 

NATCHEZ 

MAX 

75 

72 

79 

83 

86 

87 

74 

8 1 

75 

78 

87 

90 

88 

86 

84 

83 

89 

86 

68 

85 

62 

79 

86 

84 

81.4 

MIN 

31 

56 

40 

42 

63 

66 

54 

41 

42 

48 

59 

63 

67 

57 

42 

50 

52 

53 

54 

59 

62 

59 

69 

72 

49 

45 

43 

48 

50 

49 

52 

5 

ONEONTA 

MAX 

72 

72 

81 

62 

6 1 

82 

83 

MIN 

35 

35 

47 

44 

46 

57 

49 

34 

39 

54 

57 

56 

58 

56 

45 

47 

48 

49 

58 

60 

59 

51 

59 

70 

54 

49 

43 

44 

51 

46 

50 

0 

OZARK 

MAX 

75 

77 

79 

88 

MIN 

4S 

48 

49 

50 

58 

52 

50 

60 

69 

46 

60 

63 

67 

60 

53 

55 

59 

59 

60 

60 

64 

60 

61 

71 

61 

54 

52 

64 

61 

60 

67 

2 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

70 

73 

70 

81 

88 

90 

85 

66 

85 

86 

76 

80 

80 

84 

MIN 

32 

36 

50 

45 

45 

56 

52 

42 

39 

41 

55 

52 

52 

59 

49 

48 

49 

53 

54 

54 

58 

51 

52 

59 

55 

47 

46 

48 

53 

51 

49 

6 

PRATTVILLE 

MAX 

74 

71 

77 

82 

80 

86 

75 

71 

87 

90 

90 

87 

84 

82 

89 

84 

79 

83 

63 

86 

84 

MIN 

38 

57 

49 

45 

60 

65 

55 

46 

45 

56 

59 

58 

60 

60 

52 

52 

53 

57 

57 

60 

62 

59 

65 

72 

54 

51 

47 

50 

59 

60 

55 

4 

PUSHMATAHA 

MAX 

74 

73 

65 

82 

82 

72 

90 

90 

90 

89 

86 

83 

64 

87 

83 

82 

80 

MIN 

39 

51 

47 

61 

46 

66 

43 

43 

43 

40 

57 

53 

60 

62 

48 

55 

54 

51 

56 

64 

67 

59 

68 

74 

51 

46 

45 

49 

52 

52 

6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

71 

62 

78 

63 

68 

70 

73 

86 

87 

87 

80 

85 

80 

81 

65 

75 

78 

60 

80 

MIN 

37 

47 

43 

44 

59 

55 

45 

40 

39 

56 

64 

54 

69 

52 

46 

48 

51 

56 

56 

57 

56 

52 

60- 

58 

55 

49 

48 

46 

52 

50 

50 

8 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

74 

73 

78 

66 

86 

90 

86 

85 

83 

82 

88 

86 

84 

85 

82 

89 

87 

81 

6 

MIN 

44 

55 

43 

47 

65 

67 

63 

48 

49 

60 

56 

60 

70 

65 

53 

64 

57 

56 

55 

57 

66 

63 

65 

72 

56 

52 

52 

53 

60 

61 

57 

3 

ROCKFORD 

MAX 

71 

71 

71 

57 

70 

81 

87 

88 

90 

89 

88 

87 

87 

87 

86 

80 

78 

63 

83 

83 

84 

79 

8 

MIN 

39 

45 

44 

46 

49 

51 

35 

30 

41 

46 

50 

52 

56 

50 

44 

48 

50 

50 

51 

52 

49 

48 

55 

61 

41 

46 

42 

49 

53 

53 

47 

5 

ROCK  MILLS 

MAX 

73 

70 

89 

86 

86 

80 

81 

2 

MIN 

33 

46 

40 

41 

49 

57 

55 

39 

39 

45 

56 

50 

58 

58 

46 

47 

48 

48 

52 

57 

57 

50 

58 

68 

55 

49 

41 

51 

54 

52 

60 

0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

73 

70 

81 

82 

62 

82 

84 

77 

1 

MIN 

32 

37 

43 

42 

51 

60 

47 

40 

40 

45 

55 

56 

58 

51 

45 

48 

51 

52 

60 

56 

56 

52 

58 

53 

54 

46 

45 

51 

50 

52 

49 

5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

72 

73 

82 

81 

88 

89 

90 

86 

62 

82 

83 

70 

72 

81 

76 

7 

MIN 

33 

37 

45 

44 

47 

59 

49 

38 

39 

46 

55 

53 

58 

56 

46 

47 

51 

55 

58 

59 

56 

51 

54 

60 

50 

48 

45 

46 

53 

53 

49 

6 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

70 

63 

73 

84 

87 

83 

80 

80 

80 

76 

0 

MIN 

42 

51 

46 

50 

56 

58 

50 

36 

45 

53 

56 

60 

53 

58 

49 

51 

55 

69 

59 

60 

58 

54 

58 

68 

52 

50 

43 

44 

52 

51 

52 

6 

SCOTTSBORO 

MAX 

60 

62 

77 

61 

74 

78 

69 

69 

72 

62 

75 

63 

75 

75 

81 

87 

90 

91 

88 

85 

75 

86 

62 

79 

73 

74 

82 

83 

82 

77 

7 

MIN 

43 

48 

42 

43 

58 

58 

50 

40 

36 

52 

56 

52 

59 

68 

46 

47 

50 

54 

65 

55 

57 

52 

58 

57 

55 

52 

43 

46 

50 

49 

50 

8 

SELMA 

MAX 

75 

72 

74 

80 

85 

71 

84 

88 

87 

84 

83 

65 

60 

79 

83 

79 

4 

MIN 

42 

58 

49 

50 

62 

66 

55 

45 

49 

57 

61 

60 

61 

68 

54 

54 

57 

60 

59 

62 

65 

62 

68 

73 

58 

52 

51 

55 

58 

58 

57 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

73 

73 

76 

74 

84 

76 

70 

66 

79 

71 

78 

82 

62 

60 

0 

MIN 

37 

53 

50 

40 

54 

62 

54 

31 

36 

56 

59 

52 

58 

59 

42 

42 

45 

51 

52 

57 

42 

49 

59 

61 

46 

42 

40 

40 

48 

43 

46 

7 

TALLADEGA 

MAX 

76 

71 

83 

89 

92 

83 

78 

83 

79 

6 

MIN 

36 

53 

51 

46 

55 

60 

53 

44 

42 

56 

68 

66 

56 

60 

47 

44 

52 

55 

56 

59 

59 

52 

61 

72 

49 

47 

49 

46 

52 

48 

52 

6 

TH0MA5VILLE 

MAX 

76 

75 

80 

81 

82 

83 

89 

91 

90 

87 

84 

85 

90 

90 

85 

83 

38 

80 

7 

MIN 

44 

56 

45 

48 

62 

66 

54 

46 

46 

45 

57 

61 

60 

64 

60 

55 

55 

67 

59 

62 

66 

63 

69 

72 

51 

47 

51 

56 

55 

56 

55 

6 

TROY 

MAX 

76 

75 

79 

84 

79 

85 

77 

74 

67 

64 

80 

83 

74 

eo 

82 

89 

92 

90 

87 

84 

82 

89 

88 

88 

85 

81 

82 

87 

88 

86 

81 

9 

MIN 

49 

57 

46 

51 

59 

60 

58 

45 

53 

55 

61 

60 

58 

57 

53 

57 

59 

60 

60 

60 

62 

61 

66 

70 

66 

50 

50 

55 

60 

59 

56 

9 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

70 

66 

82 

78 

78 

65 

90 

92 

89 

87 

83 

84 

88 

85 

86 

82 

87 

85 

80 

3 

MIN 

40 

52 

46 

46 

64 

62 

52 

43 

45 

57 

60 

60 

61 

58 

49 

50 

53 

57 

58 

60 

60 

58 

66 

73 

52 

46 

47 

53 

52 

55 

54 

5 

TllC^CflCC  O 
1 UbKtUtt  C 

76 

77 

84 

79 

84 

71 

66 

61 

78 

62 

76 

79 

82 

87 

91 

90 

87 

83 

61 

88 

90 

69 

84 

79 

82 

86 

88 

81 

6 

MIN 

41 

49 

46 

66 

69 

57 

43 

60 

54 

58 

58 

58 

57 

50 

52 

53 

56 

56 

59 

58 

57 

62 

70 

52 

49 

46 

61 

58 

60 

54.4 

UNION  SPRINGS  6  W 

MAX 

MIN 

39 

56 

51 

47 

58 

60 

60 

42 

46 

56 

57 

59 

65 

57 

61 

51 

55 

56 

55 

56 

56 

60 

66 

70 

58 

50 

46 

47 

60 

51 

54 

7 

UNIVERSITY 

MAX 

70 

66 

75 

82 

77 

85 

67 

72 

67 

63 

79 

82 

71 

78 

84 

89 

91 

91 

86 

82 

60 

86 

85 

86 

76 

60 

63 

76 

87 

83 

79 

4 

MIN 

45 

52 

48 

48 

63 

61 

52 

44 

47 

56 

63 

63 

61 

58 

50 

52 

54 

59 

62 

63 

58 

58 

66 

68 

65 

49 

50 

55 

55 

55 

55 

7 

VALLEY  HEAD  1  N 

MAX 

72 

75 

66 

75 

73 

76 

72 

71 

68 

70 

78 

82 

81 

83 

78 

82 

83 

67 

89 

63 

81 

71 

70 

64 

81 

63 

72 

76 

82 

83 

77 

0 

MIN 

28 

41 

44 

44 

44 

56 

34 

40 

43 

41 

40 

58 

59 

58 

43 

45 

48 

43 

42 

49 

57 

50 

47 

57 

51 

52 

40 

40 

57 

45 

46 

■  6 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
APRIL  1956 


Day  of  moatii 


otabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

FAIRHOPE 

EVAF 

.11 

.19 

.20 

.14 

.15 

.12 

.14 

.17 

.15 

.18 

.07 

.23 

.22 

.22 

.21 

.24 

.19 

.16 

.12 

.20 

.18 

.22 

.27 

.28 

.26 

.07 

.23 

.28 

S5.38 

WIND 

17 

110 

*i 

30 

51 

44 

64 

28 

24 

84 

33 

52 

74 

81 

49 

44 

37 

17 

26 

22 

30 

45 

38 

86 

68 

58 

40 

7 

45 

33 

1381 

MARTIN  DAK 

EVAP 

.16 

.08 

.14 

.22 

.07 

.15 

.23 

.17 

.23 

.29 

.21 

.12 

.24 

.09 

.36 

.31 

.30 

.33 

.24 

.27 

WIND 

19 

45 

2S 

20 

10 

30 

10 

90 

70 

IS 

45 

40 

35 

30 

20 

7 

21 

7 

19 

10 

9 

17 

35 

90 

40 

100 

100 

30 

100 

36 

1125 
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STATION  INDEX 

ALABAMA 
APRIL  1955 


Station 

Index  No.  | 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

-s 

■s 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

 r 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

PrecipJ 

|Temp. 

Precip. 

ABBEVILLE 

00  OB 

4    31  34 

85  15 

465 

7A 

WILLIAM  W.  NOROAN 

C 

L I VINGSTON 

SUMTGR 

13 

32  35 

160 

7P 

PROF.  E.  J.  MURP'HEY 

2  3  5 

7 

ADDISON 

0063 

WINSTOJ 

2  34  13 

87  11 

795 

MID 

PALMER  GODSEY 

c 

LOCKHAHT 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

H.  C.  YOUNG 

2  3  6 

7 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ALBERTA 

01  AO 

WILCOX 

L  32  14 

87  25 

175 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

MAD  I  SON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

2  3  5 

7 

ALBERTVILLE  1  S 

MARSHALL  1 

2  34  15 

86  13 

1114 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

7 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALEXANDER  CITV  6  N£ 

0163 

TALLAPOOSA  ] 

1  32  59 

65  52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

7 

MAOiOL  1 A 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

186 

MID 

DR.    T.   H.  GAILLARD 

C 

ALICEVILLE 

0176 

PICKENS  1 

3  33  08 

88  08 

160 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

2 

32  36 

67  18 

230 

ROBERT  J.  CURRY 

3 

C 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  3  5 

7 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

67  14 

204 

8A 

MBS.   MARGARET  SMITH 

3 

ANNISTOM  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7  33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  26 

67  13 

200 

6P 

6P 

ALA,    POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

ARLE"^ 

033  B 

WINSTON 

87  13 

500 

MRS.  LESSIE  HILLER 

3 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

85  55 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6 

7 

ASHLANO 

0369 

1  33  16 

85  50 

1010 

MID 

HENRY  L .  MC  OUEEN 

c 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

16  5 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

7 

ASKVILLE  3  Sw 

0377 

SK^LAIR 

7  33  49 

86  19 

590 

7A 

WILLIE  STEINKOPF 

3 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

354 

ERNEST  M.  LAND 

3 

ATHENS 

LIMESTONE  1 

TVA-62 

3 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

0<.02 

ESCAMBIA 

8  31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

MID 

MATMEW  W.  HALL 

C 

AUBURN  3  SM 

01.22 

LEE  1 

1  32  34 

85  31 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA  I .MOORE 

2  3  5 

7 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

7fl 

BA 

BOOKER  T .  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  SCS  10 

0<.27 

1  32  36 

85  29 

700 

MIC 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

86  54 

206 

6A 

T     C  CAHR 

3 

AUTAUCAVILLE 

OA'.O 

AUTAUGA 

1  32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

7 

92  48 

66  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

BAY  MINETTE 

BALDWIN 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

30  41 

211 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN  1 

2  34  28 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

3 

C 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

71 

6A 

HOBT .G.BETANCOURT, J( 

2  3  5 

7 

BELLE  HINA  2  N 

0655 

LIMESTONE  I 

2  34  42 

86  S3 

600 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

MONTE  SANO 

5529 

MAD  I  SON 

12 

34  45 

86  31 

1660 

7A 

TVA-530 

3 

07'.8 

2  33  40 

87  36 

4  52 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

C 

MONT  EVALLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

86  52 

462 

6A 

M     P  JETER 

3 

BESSEMER  S  SSW 

0757 

jEf  f-ERSCN 

2  33  21 

86  58 

530 

6P 

JAMES  A.  ELLIOT! 

2  3  5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

196 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BEXAR  2  SE 

MAR  1 OH  1 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  17 

630 

7A 

TVA-361 

3 

c 

BILLINGSLEY 

0623 

AUTAUGA 

1  32  40 

66  43 

380 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

BIRMIKGHAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFfERSON 

2  33  34 

86  45 

610 

MIC 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

162 

5P 

7A 

S.  8.  HELTON 

2  3  5 

7 

B I  SHOP 

0851. 

COLBERT  1 

2  34  39 

6B  07 

47C 

7A 

TVA-42 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

5 

31  25 

85  54 

440 

MID 

CHARLES  H.  HOLL IS 

c 

BLUE  SPRINGS 

09Ae 

BARBOUR 

5  31  40 

85  31 

310 

MRS, MARY  M.WILKINSON  3 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

7A 

TVA-644 

3 

BOAZ 

MARSHALL 

7A 

MILfORD  H.  DOOLEY 

3 

c 

NEW  MARKET 

MADISON 

34  55 

760 

7A 

TVA-62 4 

3 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

i  31  35 

86  16 

274 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

3 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BREW70N  3  SS£ 

1064 

ESCAMBIA 

6  31  04 

67  03 

85 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

66  29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

2  34  56 

85  45 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

BA 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

BRUNCIOGE 

1178 

PIKE 

5  31  43 

es  49 

515 

7A 

CEO.  L.  HICKS 

3 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  26 

85  39 

360 

8A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 

7 

CALERA 

SHELBY 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

3 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

34  40 

610 

TVA-69 

3 

c 

CAMDEN   3  Km 

1300 

WILCOX 

1  32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T .  POSEY 

3 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE  1 

3  31  55 

87  59 

93 

MIO 

JOE  PICKENS 

C 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST.  CLAIR 

33  36 

86  21 

950 

5A 

5A 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  5 

7 

1321. 

TALLAPOOSA  1 

1  32  50 

85  41 

680 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CARBCN  HILL 

1377 

WALKER 

2  33  54 

67  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

87  08 

490 

BA 

C.  M.  PLUMMER 

3 

CENTER  GROVE 

MORGAN  1 

TVA-66 

3 

PBTERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

MIO 

MRS.  MINTA  EDDINS 

c 

CENTREVILLF 

1520 

BIBS 

3  32  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

W.  D.  H.OLLIFIELD 

2  3  5 

7 

h'lCKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

86  16 

163 

MRS.  DORA  1 ,  CLAY 

3 

CHATCW 

1566 

WASHINGTON  1 

3  31  28 

88  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5 

7 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

3 

CHI LDERS6URG 

1615 

7  33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

MRS,    ENA  C,  PAUL 

3 

CIIfiONELLE 

1685 

MOBILE 

9  31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

6.  0.  JWJES 

2  3  5 

7 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

0.   H.  BARNES 

3 

CLAieOHNE 

MONROE 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

34  57 

7A 

TVA-695 

CLANTON 

169° 

CHILTON 

7  32  51 

86  38 

5B0 

7A 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  5 

7 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

86  65 

100 

MIO 

MRS.  W.  R.  LANG 

c 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5  31  53 

65  27 

600 

8A 

CHARLES  L.  WESTOM 

3 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

66  28 

261 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

7 

1607 

5  31  11 

85  56 

2^0 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

3 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  15 

180 

^OON 

W ,  E .  ELSBERRY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT  1 

2  34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3 

C 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

eA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  5 

7 

COLLINSVILLE 

DE  KALB 

B.  W.  APPLETON 

RED  BAY 

FRANKLIN 

34  27 

TVA-493 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTCN 

4  31  16 

85  07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGSWOHTH 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

12 

34  35 

86  36 

573 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5 

7 

CORDOVA 

19A0 

WALKER 

2  33  46 

87  11 

334 

8A 

MRS.  C.  CRESHAM 

3 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

BS  01 

230 

7A 

ELLIE  DEE  AMBROSE 

3 

2079 

Sumter  3 

3  32  26 

86  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  32 

180 

7A 

JOHN  R,  BRADLEY 

3 

DAOEVlLLE 

2119 

TALLAPOOSA  1 

1  32  50 

85  45 

760 

8A 

DR.  W.  B.  FULTON 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

c 

DADEVILLE  2 

TALLAPOOSA  1 

H.  CLAY  PLESS 

c 

ROBEfiTSDALE  7  E 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

ep 

CARL  BOSECK 

2  3  5 

7 

Di.NCY 

21A1 

PICKENS  1 

3  33  00 

83  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

3 

ROCKFORD 

702  0 

COOSA 

7 

32  53 

66  13 

650 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5 

7 

DANVILLE 

21A9 

MORGAN  1 

2  34  25 

87  04 

595 

TVA-503 

3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

86  18 

745 

6P 

JAMES  8.  BAILEY 

2  3  5 

7 

2188 

3  32  21 

87  39 

220 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

RuSSELLV ILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

97  44 

740 

TVA-72  5 

3 

DECATUR 

2207 

MORGAN  1 

2  34  37 

86  56 

573 

5P 

8A 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

7 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

67  44 

680 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

2  3  5 

OEC-TUB  4 

MORGAN  1 

TVA-63-B 

3 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

602 

7A 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5 

y 

DECATUR  SUBSTAT ION 

2221 

MORGAN  1 

2  34  36 

86  58 

588 

BA 

TVfi-411 

3 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

B5  58 

1195 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

DEMOPOLIS  LOCK  L  DAM 

22*5 

MARENGO  1 

3  32  31 

67  50 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

SAVRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

2372 

HOuSTCN 

5  31  14 

85  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

6P 

6P 

MRS.  KINZIE  BOBO 

2  3  5 

DdTHAN  A  N 

2377 

HOUSTCN 

5  31  17 

85  24 

300 

MID 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

C 

SC0TTS60R0  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

3 

ELBA 

COFFEE  1 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  18 

85  15 

550 

7A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

3 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA  1 

3  33  15 

87  48 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

7 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

4  31  53 

85  06 

254 

5P 

8A 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

TVA-682 

3 

EUTAW  LOCK  7 

27A2 

GREENE 

2  32  47 

87  50 

114 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

SLOCOMB  4  S 

7576 

GENEVA 

6 

31  03 

85  36 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AO 

2763 

CONECUH 

5  31  25 

67  02 

252 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MSS.   EVA  R.  RAY 

3 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6 

SOUTH  HILL 

7671 
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The  four  digit  Identlf lotion  auabera  Id  the  Index  Duabcr  colusD  of  the  StBtlon  Index  ftr«  assigned  on  a  state  basis.     There  «11L  be  no  duplication  of  nuabera  within  a  state. 
Plgurea  and  letters  following  the  station  oaae,  such  as  12  SSI,   Indicate  distance  in  sites  and  direction  froa  the  post  office. 
ObaerTktloa  tiaos  given  la  the  Station  Index  are  la  local  standard  tlae. 

Delated  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

HoDthly  and  seasonal  snovfsll  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  Id  the  tables,  are  either  Bisslng  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

isd  la  this  bulletin  are:     tenperature  in  *r. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aoveneot  In  islles.     Degree  days  are  based  on  a  daily 

Ivaporatioa  la  aeaaured  la  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaater  unlsaa  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  d. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1.  beginning  with  July  IMS. 
Aaounts  la  Table  3  are  froa  ooD-reeordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlse  of  observation.    See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.U.,  C.3.T.     WTR  SQDIV  in  Table  7  aeans  the 
water  equivalent  of  sno*  on  the  ground.     It  la  neasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  sore.     Water  equivalent  sasplea  are  necessarily  taken  froa  differei 
points  for  successive  observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  loconalstoncles  In  the  record. 

-  No  record  in  Tables  3.  6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  od  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount   Included  in  following  Deasurement ,  tine  distribution  unknown. 

O  Data  In  the  coluan  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 

0  Theraoaeters  are  generally  exposed  la  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermoaeters  are  exposed  Id  a  shelter  on  the  roof 
of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  wlndahleld. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

B  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlnated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  alsBlog:  see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  sontb. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

V     Includes  total  for  previous  month. 

Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field. 
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ALABAMA  -  MAY  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month  was  unusually  wet  and  warm,  and 
featured  a  serious  flash  flood  at  Geneva 
on  the  22nd,  and  damaging  wind  and  hail- 
storms over  the  state  on  several  days. 

Geneva  headlined  the  precipitation  story 
with  a  monthly  total  of  15.46  inches,  most 
of  which  occurred  on  the  22nd,  causing 
heavy  damage  in  the  city.     At  the  other 
extreme,  Fort  Morgan  reported  only  1.72 
inches  for  the  month.     Precipitation  aver- 
aged nearly  an  inch  and  three-quarters 
more  than  the  long-term  expectancy  and 
was  rather  uniformly  distributed  among  the 
three  divisions.     On  a  state-wide  basis, 
more  rainfall  has  occurred  in  May  only 
twelve  times  during  the  72-year  period  of 
record . 

The  month  was  warmer  than  in  most  years, 
averaging  2.1°  above  the  long-term  figure, 
although  not  approaching  the  72-year  record 
of  76.1°  established  in  1899.     In  all.  May 
has  been  warmer  eleven  times  since  records 
began  in  1884 .     Averages  were  above  normal 
at  every  station  in  the  state  for  which 
normals  are  available  with  departures  rang- 
ing from  0,4°  at  Union  Springs  6  W  to  4,3° 
at  Fairhope.     Temperature  extremes  during 
the  month  were  not  unusual,  ranging  from 
99°  at  Demopolis  Lock  and  Dam  on  the  6th 
and  at  Geneva  on  both  the  10th  and  11th  to 
41°  at  Brewton  3  SSE  and  Sylacauga  4  NE 
on  the  1st  and  at  Haleyville  on  the  9th. 

Cloudiness  was  considerably  more  than  aver- 
age in  central  and  northern  areas  and 
slightly  above  average  elsewhere  in  the 
state.     Available  records  indicate  that 
the  percentage  of  possible  sunshine  ranged 
from  moderately  above  average  in  the  south- 
eastern and  northeastern  areas  to  moder- 
ately below  average  in  the  Birmingham  and 
Montgomery  areas. 

WEATHER  DETAILS 

May  began  with  the  southern  edge  of  a  high 
pressure  system  lying  over  the  state,  re- 
sulting in  dry  weather  with  cool  nights  and 
mostly  moderate  daytime  temperatures  through 
the  3rd.     Increasing  warmth  began  on  the 
4th  with  maximum  temperatures  reaching 
into  the  middle  and  high  90 's  between  the 
5th  and  10th  for  the  monthly  highs  at  many 
stations  in  the  state.     The  unseasonable 
warmth  continued  generally  through  the  12th 
while  warm  air  of  Tropical  origin  flowed 
over  the  state  and  abundant  sunshine  fea- 
tured nearly  every  day  thus  far  in  the 
month.     This  period  was  predominantly  dry 
with  only  scattered  rains  occurring  in 
connection  with  thunderstorms  in  southern 
and  southwestern  areas  on  the  6th  and  8th. 

A  general  5-day  rainy  period  with  numerous 
thunderstorms  began  on  the  12th  in  northern 
areas  and  a  day  later  farther  south  as 
frontal  activity  reached  the  state  and 
persisted  through  the  16th,  producing  very 
heavy  rains  in  eastern  and  southern  counties 
during  the  last  two  days  of  the  period. 


Temperatures  returned  to  seasonable  levels 
during  the  rainy  period,   mainly  because  of 
the  heavy  cloudiness  which  cut  off  the  sun- 
shine and  held  down  daytime  readings.  Con- 
tinued cloudiness  and  changing  air  masses 
combined  to  maintain  mostly  seasonable  tem- 
peratures through  the  next  wet  period  which 
dominated  the  20th-24th,     This  period  fea- 
tured locally  heavy  rains,  climaxed  by  the 
extremely  heavy  fall  at  Geneva  on  the  22nd, 
and  numerous  thunderstorms  over  the  state 
with  scattered  wind  and  hail  damage. 

Moderate  warmth  with  few  maxima  exceeding 
90°,  accompanied  by  dry,   partly  cloudy  wea- 
ther marked  the  25th  to  28th,  although 
some  scattered  thunderstorms  occurred. 

The  last  rainfall  of  the  month  occurred 
on  the  29th  when  a  rather  strong  cold  front 
crossed  the  state,  causing  thunderstorms 
and  rains  varying  from  light  to  heavy. 
Cooler  air  followed  the  front,  dominating 
the  remainder  of  the  month  and  keeping 
daytime  temperatures  generally  below  80° 
except  in  the  extreme  south. 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  during  the  latter  part  of 
April  and  the  first  half  of  May  retarded 
germination  and  growth  of  late  planted 
crops  and  also  was  extremely  unfavorable 
for  peanuts  and  pastures .     Vegetable  crops 
in  the  northern  counties  were  in  generally 
good  condition  but  commercial  Irish  pota- 
toes harvested  in  the  southwestern  counties 
at  the  end  of  the  month  produced  poor  yields. 
Spring  snap  beans  were  in  good  condition 
and  harvesting  started  near  the  end  of  the 
month.     Watermelons,  although  about  10  days 
late,  were  doing  well  with  higher  than  aver- 
age yields  indicated.     Some  limited  com- 
bining of  wheat  and  oats  was  started  in 
southern  counties  and  yield  prospects  for 
these  crops  were  reported  considerably 
better  over  the  state  than  was  previously 
expected.     Ripening  graip  suffered  some 
damage  from  high  winds  on  the  23rd-24th, 

Livestock  were  reported  in  good  condition. 
Pastures  were  very  short  but  showing  im- 
provement due  to  the  late  May  rains. 

Planting  of  corn  and  cotton  was  about  com- 
pleted and  stands  had  advanced  to  the  first 
cultivation  stage  in  the  southern  half  of 
the  state.     Peanuts  were  in  poor  condition 
with  most  stands  spotty  and  irregular  due 
to  unfavorable  weather.     Many  fields  were 
replanted . 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  that 
May  was  the  first  month  since  January  1954 
that  streams  in  southeastern  Alabama  have 
exceeded  normal  runoff.     However,  ground- 
water levels  generally  declined,  and  a 
record-low  level  for  May  was  measured  in 
the  key  well  near  Scottsboro, 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Hail,  strong  winds  and  lightning  during 
the  month  were  responsible  for  crop  damages 
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estimated  at  $106,000  or  more,  and  pro- 
perty losses  estimated  at  least  $136,000. 
No  casualties  were  reported.     The  storm 
details  below  were  furnished  by  the  State 
Climatologist  at  Montgomery. 

15th-16th:     A  hailstorm  at  4  P.M.  near 
Eufaula  in  Barbour  County,  with  stones 
the  size  of  marbles,  did  $1,000  damage  to 
crops  over  a  small  area.     On  the  same  day 
near  7:30  P.M.,  hail  as  large  as  golf 
balls  fell  in  Chambers  County,  and  crop 
damage,  with  the  worst  in  Sturkie,  Antioch, 
and  the  Ridge  Grove  community,  amounted 
to  about  $100,000.     On  the  afternoon  of 
the  16th,  hail  damage  to  crops  around  Opp, 
Covington  County,  amounted  to  about  $5,000. 
Minor  property  damage  by  wind  was  also 
done . 

23rd:     At  7  P.M.  at  Thomasville,   in  Clarke 
County,  miscellaneous  thundersquall  dam- 
age amounted  to  about  $2,000.     At  8-9  P.M., 
a  large  chicken  house  and  a  dwelling  7 
miles  west  of  Fort  Deposit,  Lowndes  County, 
were  wrecked,  with  damage  estimated  at 
$3,000. 

24th:     At  Clanton,   in  Chilton  County 
around  2:30  P.M. ,  strong  winds  with  speeds 
estimated  up  to  65-75  miles  per  hour 
lasted  about  30  minutes.     Damage  in  this 
storm  was  about  $20,000.     In  the  early 
afternoon  on  that  date  the  western  por- 
tion of  Birmingham  had  miscellaneous 
wind  damage  of  about  $10,000.  Between 
3:35  and  5  P.M.,  widespread  winds  over 
Selma,  Dallas  County,  did  $100,000  in 
damage.     Montgomery  also  had  a  little 
wind  damage  (about  $300)  at  4:30  that 
afternoon.     Light  hail  fell  in  the  west- 
ern portion  of  the  city.     At  Demopolis, 


Covington  County,   at  2:30  P.M.,  light- 
ning badly  damaged  a  schoolhouse  chimney. 
In  the  evening,  3  cows  were  killed  by  light- 
ning near  Sanford,    in  Covington  County. 

26th:     There  was  $500  damage  to  a  house 
by  lightning  near  Bessemer,  Jefferson 
County,  at  1:30  A.M. 

28th:     High  winds  blew  down  power  lines, 
killing  two  mules,  a  few  miles  from  Russell- 
ville  with  property  damage  estimated  at 
$1,400. 

FLOODS 

Torrential  rain  fell  at  Geneva,  Ala.,  on 
the  22nd  with  a  24-hour  total  of  12.62 
inches,   most  of  which  fell  between  10  A.M. 
and  3  P.M.     Rainfall  was  heaviest  in  an 
east-west  oval  shaped  area  embracing  Geneva 
and  the  adjacent  portions  of  Holmes  and 
Jackson  Counties  in  Florida,  and  tapered 
sharply  down  to  approximately  one  inch 
within  about  15  miles  south  and  20  miles 
north  of  Geneva,  but  extended  much  farther 
along  its  east-west  axis  with  amounts  of 
4  inches  or  more. 

Small  streams  and  creeks  in  the  Geneva  area 
were  unable  to  carry  off  the  excessive  water 
fast  enough  and  a  flash  flood  of  serious 
proportions  resulted.     Water  was  reported 
3  to  4  feet  deep  at  some  places  in  the  city, 
and  1/2  to  1  foot  feep  in  over  50%  of  the 
business  houses  on  the  afternoon  of  the 
22nd.     Total  damages  in  the  Geneva  area 
caused  by  this  flash  flood  were  estimated 
to  be  heavy,  the  major  portion  of  which 
involved  growing  crops  (cotton  and  peanuts) , 
and  railroads,  highways,   bridges,  etc. 
J.  E.  Stork 
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85.4 

62,4 

73,9 

2  •  1 

93 

9 

52 

2 

Q 

10 

0 

0 

0 

4. 

62 

.  46 

1.70 

23 

.  0 

0 

Q 

2 

ALLEY  HEAD  3  S 

AM 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

71,6 

4. 

87 

T 

MIDDLE  DIVISION 

LEXANDER  CITY  6  NE 

85.9 

56.8 

71,4 

92 

10+ 

42 

3 

3 

6 

0 

0 

0 

3. 

99 

1.00 

24 

,0 

0 

8 

3 

1 

UBURN  3  SW 

AM 

86.1 

61.0 

73,6 

2.0 

94 

11  + 

47 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

6. 

91 

3,37 

2.90 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

AMDEN  3  NNW 

86.2 

59.9 

73.1 

93 

9 

46 

3+ 

1 

10 

0 

0 

0 

6. 

32 

3^20 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

A  kiD     Mill       ">  MUl 

84.5 

58.8 

71.7 

92 

11  + 

45 

3 

5 

6. 

63 

2.00 

16 

.0 

0 

S 

9 

1 

ENTREVILLE 

AM 

88.1 

60,4 

74.3 

3.8 

94 

5  + 

46 

2+ 

1 

15 

0 

0 

0 

6.19 

4.12 

2.09 

22 

.0 

0 

8 

6 

3 

LANTON 

AM 

64.4 

59.0 

71.7 

1.0 

91 

12 

45 

3 

5 

5 

0 

0 

0 

6. 

24 

2.40 

2^00 

29 

.0 

0 

S 

9 

3 

AYTON 

AM 

85. 6M 

63. OM 

74, 4M 

46 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

6. 

88 

2<21 

24 

.0 

0 

7 

9 

3 

EMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

88.1 

61.1 

74.6 

99 

6 

51 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

7. 

03 

2^ie 

25 

.0 

0 

11 

6 

2 

1  (T  A  1  It  A 

88,7 

62.1 

75,4 

2.7 

96 

9 

48 

0 

1 5 

0 

4. 

24 

.72 

1^04 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

REENS80R0 

67,5 

62.9 

75,2 

3.1 

93 

6 

53 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

5. 

82 

1.38 

1.49 

24 

.0 

0 

8 

4 

2 

REENVILLE 

89.0 

63.9 

76.5 

3.2 

96 

6+ 

53 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

5. 

62 

1.75 

1.73 

21 

.0 

0 

3 

2 

I6HLAND  HOME 

66. 9M 

63. 7M 

75. 3M 

2.8 

95 

1 0 

0 

9 

0 

0 

0 

4. 

79 

1,20 

1.41 

24 

.0 

0 

11 

3 

1 

APAYETTE 

10  + 

52 

1  + 

8 

0 

0 

0 

6. 

30 

8 

4 

I V 1  Nob  1  \Jri 

87.5 

62.4 

75.0 

3.0 

92 

6  + 

50 

0 

14 

0 

4. 

81 

1.17 

1.30 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

ARION  JUNCTION  2  NE 

87,6 

62*0 

74.8 

12 

48 

3 

14 

0 

0 

0 

7. 

95 

2.61 

24 

.  0 

Q 

9 

9 

if 

ART  IN  DAM 

85,2 

61.7 

73.5 

93 

11 

46 

3 

1 

Q 

5. 

61 

2.33 

1  .68 

23 

.  0 

0 

8 

4 

2 

AXWELL  FIELD 

87,6 

66.6 

77,1 

93 

10 

53 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

5. 

85 

2.25 

24 

.0 

0 

6 

4 

3 

ONTGOMERY  WB  AP 

R 

86.6 

63.6 

75,1 

2.6 

93 

6 

51 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

7.03 

3.57 

1.69 

23 

■  0 

0 

8 

7 

3 

87, 6M 

59. 6M 

73, 6M 

94 

9+ 

0 

13 

0 

0 

0 

7. 

39 

3.20 

24 

,0 

0 

8 

4 

3 

RATTVILLE 

86,7 

62.3 

74,5 

3.6 

94 

48 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

6. 

23 

2.90 

1^90 

24 

.0 

0 

3 

JSHMATAHA 

AM 

0 

0 

0 

6. 

33 

•J 

3 

5CKF0R0 

AM 

87.8 

55.3 

7ll6" 

93 

11 

43 

2 

7 

14 

0 

0 

0 

6. 

25 

l!70 

30 

.0 

0 

9 

9 

4 

98. 4 

64,4 

76,4 

3.5 

95 

\  ^ 

54 

2  + 

0 

13 

0 

0 

0 

5. 

80 

2,07 

1^59 

22 

.0 

0 

6 

5 

3 

HOMASVILLE 

AM 

37.8 

63,7 

75,8 

3.2 

95 

12 

53 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

8. 

82 

4,56 

2^70 

24 

.0 

0 

8 

6 

4 

TOY 

86. 8 

63, 5M 

75, 2M 

2.1 

96 

10 

3  3 

1  + 

0 

10 

0 

0 

0 

7.06 

3.47 

1.86 

22 

.0 

0 

8 

9 

3 

JSKE6EE  2 

87  0 

10+ 

53 

1 

12 

0 

0 

0 

6. 

48 

2  .  69 

23 

.  0 

Q 

2 

iJION  SPRINGS  6  W 

AM 

35.4 

61.4 

73,4 

.4 

94 

11 

47 

3 

1 

12 

0 

0 

0 

6. 

72 

3.16 

2.50 

21 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

74.3 

6. 

31 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

IDALU5IA 

AM 

39.3 

63.4 

76.4 

96 

11 

56 

3+ 

0 

17 

0 

0 

0 

6. 

01 

1^30 

23 

.0 

0 

9 

6 

2 

MORE  STATE  FARM 

38.9 

64,7 

76.8 

94 

54 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

5. 

39 

1^61 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

lY  MINETTE 

87.5 

65.3 

76.4 

3.1 

93 

6+ 

57 

31 

0 

12 

0 

0 

0 

3. 

69 

-  .98 

1.11 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

>CLlT/\U     ^  CCC 
CtW  I  UN    S  30C 

39,0 

60.1 

74.6 

2.2 

95 

9+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.49 

1.34 

1.80 

21 

.0 

0 

8 

4 

3 

lATOM 

89,1 

60.8 

75.0 

95 

11 

47 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

5. 

81 

1«86 

20 

.  0 

0 

7 

4 

2 

TRONELLE 

87.5 

66.0 

76.8 

3.2 

93 

9 

60 

2+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4. 

19 

-  ,67 

2.96 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

(THAN  CAA  AIRPORT 

67.8 

64.3 

76.1 

96 

10 

55 

3+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4. 

93 

1.75 

2.71 

22 

.0 

0 

8 

2 

1 

'ERGREEN  CAA  AP 

87.7 

61.6 

74,7 

1.8 

95 

10 

47 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

5. 

43 

.31 

2.19 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

ilRHOPE 

87.5 

67.0 

77.3 

4.3 

93 

11 

0 

8 

0 

0 

0 

6. 

38 

.70 

1^73 

16 

.0 

0 

8 

4 

3 

IRT  MORGAN 

83.8 

72.6 

78.2 

87 

13 

66 

16+ 

0 

0 

0 

0 

0 

1. 

72 

•  60 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

ISCO  CITY 

AM 

88.6 

64.2 

76.4 

96 

53 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

6. 

86 

2,27 

2^04 

21 

.0 

0 

8 

4 

3 

NEVA 

AM 

91.0 

61.9 

76.5 

99 

10+ 

47 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

15. 

46 

11,60 

12.62 

23 

.0 

0 

8 

2 

1 

AOLAND 

AM 

87.9 

63.5 

75.7 

96 

10 

0 

13 

0 

0 

0 

5. 

06 

2.94 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

CKHART 

AM 

87.9 

63.6 

75.9 

94 

10  + 

49 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

8. 

46 

3.21 

23 

,0 

0 

8 

3 

2 

BILE  WB  AIRPORT 

87.3 

66.6 

77.0 

3.6 

92 

6 

60 

2+ 

0 

9 

0 

0 

0 

3. 

88 

-  ,76 

1^56 

20 

,0 

0 

6 

3 

1 

BILE 

AM 

86.4 

70.0 

76.2 

3.9 

90 

6+ 

62 

2+ 

0 

5 

0 

0 

0 

1. 

93 

-  2,80 

•  85 

30 

,0 

0 

4 

2 

0 

ARK 

AM 

88.5 

64.6 

76.6 

3.1 

95 

10+ 

56 

1  + 

0 

15 

0 

0 

0 

4. 

49 

1,06 

1^49 

23 

,0 

0 

7 

4 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TRUIZ  2  -  CONTINUED 


ALABAMA 
MAY  1955 


Temperature 


No-  of  Days 

>- 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Station 

Average 

8 

3 

o  B 

Departure 
From  Norm 

>. 
Q 

Max 

Min. 

Departure 
From  Norm 

Q 

e 

0 

0 
0 

s 

0 

o 
cn 

B 

>< 

Averag 
Minimi 

Averag 

o 

J3 

X 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree 

Total 

U 

Date 

Total 

Max.  D. 
on  Gro 

Date 

,i.°,3o.e 

ROBERTSOALE  7  E 

88 

.2 

64.4 

76.3 

93 

5  + 

54 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

9.22 

3.72 

4.19 

16 

T 

0 

6 

5 

2 

DIVISION 

76.4 

6.74 

T 

STATE 

73.5 

2.1 

5.58 

1.6a 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


22    23  24 


25    26  27 


ABBEVILLE 

AOOISON  CENTRAL  TOMER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITV  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEV 

ASHVILLE  3  SW 
ATHENS 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  »  SSW 
BILLINGSLEV 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 
BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSe 

BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIDGE 

CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CtNTREVILLE 
CHATOM 

CHlLDERSBURG 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

OADEVILLE 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

EL  ROD 

EUPAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  I  W 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

MAVNeviLLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

HIGMTOWER 

MODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LiVltJGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  0AM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 


3i63 
5.07 
6*81 

5.01 
3*99 

3.70 


6*91 
9.0S 
3.69 


6.89 
5.92 
4.81 


5.46 
8.00 
5.49 


4.29 
6.86 
4*15 

4.95 
4.40 
7.03 


9.63 
3.84 
4.94 


7.04 
6*86 
5.80 


4,73 
3.74 
5.66 


RECORD  HISSING 


5*65 
4.63 
4.96 


5.61 
5.85 
6.56 
7.80 


.20     T       !  .03 


.93 
1.46 
1.54 


U45 
1.32 


1.36 
1.06 


1.28 
1.44 
2.39 
1*90 


1.10 
1.25 
1.40 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3-Coniinued  "  may  1955 


_  . 
otouon 

Total 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

 !  !  

4   1   5  1  6 

 ! — . — !  

7 



8 



9 

10  11 

 1  

12 

13 

 1 

14 

 L 

15 

16 



17 

 L 

18 

19 



20 

21 

22 

23  24 

 '  

25 



26  27 

 !  

28 

29 

 L 

30 

31 

MONTE  SANO 

4*91 

•  04 

20 

•  20 

19 

16 

1  25 

1.04 

•  70  02 

•  15 

■  03 

93 

MONTeVALLO 

8«77 

.72 

•  60 

.50 

.92 

•  75 

1.50  2I10 

.96 

•  72 

MONTGOMERY  WS  AP  R 

7*03 

•  70 

•  80 

.01 

T 

1^16 

•  64 

•  16 

1*89  1.10 

T 

•  57 

MOULTON 

5*34 

*  30 

•  01 

•  97 

•  98 

.49 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5>S5 

* 

•  52 

•  03 

* 

* 

2«25 

.  16 

* 

* 

NATCHEZ 

7.30 

10 

•  33 

•  22 

T 

•  65 

48 

1,05  3,20 

1.33 

•  03 

NEMBURG 

4»55 

•  28 

.12 

2.01 

•  88 

.11 

•  24 

•  91 

NEM  MARKET 

6*63 

.02 

.06 

•  10 

.07 

•  10 

•  02 

•  81 

U13 

.20 

•  05 

.55 

3^52 

NEWTON 

4i92 

•  07 

.06 

20 

.34 

•  23 

•  07 

•  70 

' 

ONEONTA 

S,Bl 

27 

* 

'7R 
* 

•  64 

1  15 
* 

,27 

*82 
* 

1  88 
* 

ORfiVlLLE 

6«06 

OZARK 

4i49 

•  64 

•  11 

.97 

1.49  .18 

•  77 

.33 

PAINT  ROCK 

5i45 

.26 

•  17 

.81 

•  16 

•  10 

•  11 

1.44 

•  96 

•  81 

•  61 

PALMEROALE  2  W 

4*36 

21 

PELL  CITY   5  NW 

4*75 

22 

*  10 

• 

• 

*27 
* 

1 .00 

•  88 

•  30 

*42 
* 

1*05 

PENNINGTON  LOCK  2 

6*09 

•  15 

1,20 

■  78 

1.93 

PERRYVILLE 

5*79 

.48 

1.06 

U16 

.99 

1.29 

.81 

PICKENSVILLE 

3*32 

T 

.19 

.40 

.36 

1.20  ,82 

•  33 

PINE  HILL 

6*13 

•  15 

•  55 

1  ■  36 

1 « 00 

1.02 

PINE  LEVEL 

5*41 

.05 

•  70 

1.10 

.53 

.46  U97 

!41 

•  17 

PLANTERSVILLE 

&*40 

05 

07 

•  56 

1.22 

1,23 

78 

80 

70 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6*63 

.10 

T 

•  40 

.15 

1.33 

.45 

•40  ,3S 

.15 

.05 

3,25 

PRATTVILLE 

6*23 

■  24 

•  30 

.09 

.03 

•  62 

1.10 

•  31 

•  17 

•03  1,90 

.11 

1*33 

PRIMROSE  FARM 

&*e6 

82 

.53 

•  04 

.54 

.18 

•  52 

•  02 

* 

PUSHMATAHA 

6*33 

•  27 

_ 

•  1 7 

.87 

•  90 

2,44 

.88 

*80 

RED  BAY 

6.87 

•  60 

29 

07 

1.81 

2  .99 

09 

•  82 

REDSTONE  ARSENAL 

3*84 

.05 

•  04 

.08 

.53 

.37 

■  10 

•  52 

•05  ,82 

•  03 

T 

•  85 

•  40 

RIVER  FALLS 

6*  30 

17 

02 

* 

1  36 

30 

54 

* 

.74 

ROBERTSDALE  7  E 

9*22 

•  23 

*02 
* 

4 

* 

•  04 

74 

* 

■  99 

•  75 

*07  * 
* 

2  19 
* 

ROCKFORD 

6.2S 

1.30 

1^25   1  20 

•  80 

1  70 

ROCK  MILLS 

5.57 

.11 

.17 

2.60 

•  05 

.40 

.56 

,40  ,16 

•  78 

• 

.34 

RUSSELLVILLE 

4*58 

*10 

•  18 

.50 

•  65 

1(60 

T 

1^55 

RUSSELLVILLE  2 

4*32 

.06 

.03 

*  1 1 

^  '38 

* 

* 

SA I NT  BERNARD 

6*23 

- 

•  12 

•  08 

.85 

•  1 

10 

• 

2  .08 
* 

02  *3S 
*  * 

*99 

1  *09 

* 

*  • 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

4*48 

.03 

65 

(46 

.17 

•  55 

75 

,04  66 

1*17 

SAYRE 

3  *68 

•  16 

.15 

.18 

•  08 

.07 

•  36 

.68 

.37 

•  25 

1.22 

•  14 

SCOTTSeORO 

3*70 

•  05 

•  45 

*08 

•  24 

.85 

.50 

•  25 

•  63 

•  65 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

3.50 

* 

07 

* 

59 

* 

•  55 

01 

• 

SEALE  6  W 

6.33 

•  10 

l28 

*57 
* 

L  •  14 

•  57 

2*00 

*24 
* 

61  *e2 
*  * 

SELMA 

5.60 

T 

24 

•  73 

1  •SO 

T       1 148 

1*13 

63 

SHOEMAKER  SPRINGS 

9*33 

1.06 

•  10 

•  62 

1*81 

•  23 

1*97 

•  19 

3^35 

SL0C0M8  4  S 

7.22 

•  19 

.97 

•  32 

•  29 

.17 

4.81  .39 

•  06 

SNOW  HILL 

5  »94 

22 

•  13 

•  07 

•  12 

1 ,62 

•  69 

SOUTH  HiLL 

5.29 

.28 

*64 

64 

* 

*46 

•  84 

•  80 

•  6S 

98 

* 

SUTTLE 

7.22 

•  82 

.90 

1 .  70 

.98 

1,20 

1 ,62 

SWAIM 

6*67 

.07 

.18 

.17 

.24 

.49 

1.64 

•  38 

•  15 

.49 

2*66 

SYLACAUGA  2  W 

5«  22 

.35 

•  93 

1^73  ,90 

•  16 

1.15 

SYLACAU6A  4  NE 

•  03 

.01 

•  36 

.51 

•  61 

•03  .92 

•  01 

a  10 

SYLVAN I A 

5.28 

•  30 

.93 

•  1  8 

•  07 

*04 

1.21 

•10  ^04 

*  90 

TALLADEGA 

6.50 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

5.44 

.47 

1.06 

.90 

1,59 

1*40 

THOMASVILLE 

6.82 

.01 

.62 

■  OS 

.42 

•  02 

.75 

.07 

.04 

1.15 

1.75 

2.70 

1.00 

•  21 

THURLOW  DAM 

7*86 

*63  ^*^^ 

1.31 

.70 

TONEY 

8.01 

50 

* 

40 

* 

*07 

• 

*40 
* 

.04 

!75 

1*69 
* 

* 

•  05 

3  28 

TRAFFORO 

4.41 

•  25 

1.27 

1.28 

34 

1^27 

TROY 

7.06 

.37 

*03 

.15 

1*34 

.27 

1.64 

1*86 

.90 

.50 

T 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

T 

T 

T 

T 

.17 

.53 

•  16 

T 

•  40 

.12 

•  44 

1,15  T 

•  81 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

4.90 

09 

.27 

1.94 

•  16 

•  85 

24 

* 

TUSKEGEE  2 

6*48 

05 

!74 

•  02 

*?? 

.42 

•  62 

•  01 

2.69  1.15 

•  33 

•  23 

UNION  SPRINGS  6  W 

6.72 

•  20 

2.50 

1  ■  80 

.02  1.40 

•  50 

•  30 

UNIONTOWN 

7.93 

.82 

.80 

1.35 

1.70 

3*00 

•  26 

UNIVERSITY  R 

4.62 

•  15 

.07 

.15 

.25 

•  13 

.47 

1^70  ,6b 

UOS 

VALLEY  HEAD   3  S 

.43 

02 

VANCE 

6*  29 

* 

• 

08 

* 

24 

•  72 

1,20 

1 ,93 

•  75 

•  73 

15 

* 

WADLEV 

4*64 

40 

.50 

•  13 

•  74 

•  50 

,10  ,93 

•  79 

•  4S 

.10 

WALLACE  3  SW 

4.75 

.31 

1.00 

U22 

•  07 

.62 

1*22 

•  11 

WALNUT  GROVE 

6.09 

•  44 

.85 

1.30 

•  80 

2.70 

WATERLOO 

•  30 

• 

.30 
* 

2,05 

30 

* 

WEST  8L0CT0N 

8. IS 

* 

60 

* 

•  12 

56 

* 

40 

* 

•  16 

•  91 

}  '40 

2,51 

1.24 

•  10 

WETUMPKA 

4.89 

.11 

.20 

.22 

.88 

.05 

,86 

1.67 

.08 

.62 

WHATLEY 

6.43 

•  68 

.21 

T 

•  10 

•  31 

.12 

1.63 

•  10 

T  2,70 

.55 

•  03 

WHEELER  DAM 

7*60 

1.20 

•  14 

.83 

.56 

1.67 

.66 

,17 

.11 

.10 

2.16 

WHITFIELD  LOCK  3 

6.28 

•  04 

T 

•  25 

1.05 

.84 

2*33 

1.46 

T 

.31 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3*50 

•  10 

.60 

.02 

1.00 

•  18 

•05  .03 

■  36 

1.16 

WILSON  DAM 

6.27 

.70 

■  23 

.03 

.07 

1.04 

2,75 

T  .06 

•  15 

.10 

1.12 

WINFIELD  2  SW 

4,42 

.05 

•  OS 

.95 

.58 

.96 

1.36 

YATES  HYDRO  PLANT 

5*14 

.15 

.90 

•07  1^95 

1.58 

.49 

YOUNGS  STORE 

5*83  1 

1.05 

.'.6 

.11 

.15 

.67 

2.00 

•41  .02 

.16 

.22 

.56 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  moath 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

FAIRHOPE 

EVAP 

.27 

.26 

.23 

.28 

.29 

.30 

.27 

.28 

.21 

.24 

.25 

.22 

.20 

.21 

.18 

.18 

.12 

.15 

.18 

.30 

.24 

.10 

.20 

.11 

.33 

.20 

.23 

.28 

.21 

.28 

B7.03 

WIND 

36 

36 

23 

42 

62 

66 

63 

87 

48 

36 

28 

31 

47 

52 

50 

20 

18 

12 

33 

54 

11 

58 

7 

11 

29 

20 

20 

10 

37 

42 

24 

1113 

MARTIN  DAU 

EVAP 

.25 

.24 

.31 

.36 

.17 

.27 

.30 

.20 

.27 

.21 

.22 

.20 

.20 

.20 

.16 

.22 

.19 

.18 

.11 

.13 

.13 

.22 

.23 

.26 

.30 

.32 

B6.98 

WIND 

38 

36 

15 

15 

30 

50 

15 

20 

25 

20 

16 

14 

14 

6 

4 

6 

20 

10 

9 

11 

30 

58 

20 

39 

11 

12 

20 

20 

30 

18 

72 

704 

See  Reierence  Noles  FoUowliig  Slalion  Index 
-  64  - 


DAILY   TEMPERATURES  Alabama 


Table  S 


Stortlon 

Day  Ol  Month 

rage 

I 

2 

4 

6 

7 

1  a" 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 
1 

1 
1 

25 

1  

1 
1 

1  XT 

1 

j  29  i  30 

1 

At« 

ALBERTVILLE   1  S 

MAX 

6h 

82 

82 

66 

87 

61 

75 

76 

80 

63 

84 

78 

75 

84 

86 

66 

67 

67 

68 

85 

85 

65 

84i0 

MIN 

48 

48 

46 

46 

51 

46 

49 

57 

44 

46 

58 

6i 

61 

61 

57 

57 

59 

59 

54 

60 

60 

61 

62 

67 

66 

63 

63 

66 

61 

60 

53 

56  •6 

ALEXANDER  CITY  6  HE 

MAX 

87 

84 

87 

90 

90 

90 

90 

86 

85 

78 

82 

86 

65 

60 

80 

85 

85 

89 

68 

67 

86 

77 

78 

85i9 

MIN 

43 

49 

42 

47 

64 

52 

57 

54 

54 

54 

56 

69 

65 

57 

57 

60 

59 

54 

59 

59 

59 

68 

69 

63 

60 

63 

64 

63 

64 

61 

47 

56  •8 

ANDALUSIA 

MAX 

86 

89 

88 

90 

92 

92 

94 

66 

66 

85 

92 

91 

93 

94 

90 

69f3 

MIN 

57 

58 

56 

5B 

63 

65 

64 

63 

64 

67 

65 

66 

67 

64 

63 

62 

56 

64 

62 

63 

66 

67 

66 

65 

63 

70 

69 

69 

67 

59 

56 

63*4 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

86 

85 

89 

91 

80 

77 

80 

64 

82 

81 

79 

74 

85.7 

MlN 

46 

53 

48 

52 

55 

50 

55 

65 

52 

56 

59 

63 

61 

58 

60 

62 

61 

57 

62 

61 

67 

67 

66 

63 

61 

66 

64 

64 

56 

46 

58  •  1 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

89 

89 

90 

91 

92 

86 

68 

85 

87 

63 

91 

90 

81 

86  •9 

MIN 

58 

56 

54 

60 

65 

66 

64 

67 

66 

65 

65 

64 

65 

64 

65 

60 

62 

64 

69 

67 

72 

73 

67 

66 

70 

69 

70 

69 

68 

57 

64.7 

AUBURN  3  SW 

84 

92 

66 

67 

74 

81 

86 

78 

75 

80 

85 

66 

91 

90 

89 

60 

86.1 

MlN 

52 

57 

47 

51 

60 

60 

62 

65 

61 

61 

60 

64 

6<t 

64 

59 

62 

60 

58 

62 

65 

65 

64 

68 

64 

62 

69 

66 

66 

65 

54 

53 

61.0 

BAY  MINETTE 

MAX 

86 

69 

90 

90 

91 

93 

90 

92 

92 

93 

87 

76 

86 

83 

65 

61 

61 

86 

87 

89 

68 

90 

83 

82 

87.5 

MIN 

60 

58 

58 

60 

61 

65 

66 

66 

67 

65 

65 

64 

6* 

65 

63 

64 

61 

64 

66 

70 

69 

73 

75 

70 

74 

70 

70 

70 

68 

56 

57 

65  .  3 

BELLE  MINA  2  N 

84 

63 

87 

90 

92 

9 1 

90 

89 

85 

76 

76 

82 

61 

62 

75 

84.2 

MIN 

50 

50 

50 

53 

59 

52 

60 

59 

45 

66 

60 

64 

69 

60 

57 

62 

59 

50 

61 

63 

61 

64 

64 

66 

62 

65 

61 

62 

6  3 

6  3 

50 

68.6 

3ESSEMER  5  SSW 

MAX 

86 

85 

88 

90 

90 

91 

89 

90 

9 1 

92 

86 

64 

76 

80 

87 

86 

86 
86 

89 

82 

72 

85.4 

MIN 

47 

48 

47 

50 

57 

56 

60 

68 

50 

59 

59 

63 

65 

59 

56 

62 

61 

56 

62 

64 

67 

68 

69 

64 

63 

68 

64 

66 

65 

52 

50 

69.2 

3 I RM Ingham  wb  ap 

MAX 

85 

84 

87 

90 

89 

89 

88 

89 

91 

83 

86 

82 

76 

80 

67 

88 

80 

74 

64.6 

MIN 

49 

54 

53 

55 

60 

57 

68 

60 

61 

63 

62 

67 

63 

61 

59 

63 

6  1 

59 

66 

64 

67 

66 

66 

66 

65 

68 

68 

70 

60 

54 

51 

60  .9 

3REWT0N  3  SSE 

MAX 

89 

87 

89 

93 

93 

93 

92 

91 

95 

95 

94 

93 

68 

92 

90 

85 

86 

91 

66 

82 

89.0 

MIN 

41 

49 

47 

49 

67 

60 

69 

62 

69 

60 

59 

60 

62 

60 

61 

61 

57 

60 

62 

67 

67 

72 

74 

67 

65 

66 

65 

67 

64 

54 

51 

60  .  1 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

85 

84 

67 

89 

90 

90 

90 

90 

93 

91 

92 

90 

90 

69 

62 

76 

63 

81 

88 

68 

79 

86.2 

MIN 

47 

47 

46 

46 

58 

61 

59 

61 

57 

63 

61 

63 

63 

63 

58 

58 

58 

57 

57 

64 

67 

71 

70 

66 

65 

68 

64 

70 

66 

50 

69.9 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

83 

85 

81 

87 

89 

90 

88 

90 

90 

69 

92 

92 

90 

82 

87 

84 

75 

78 

76 

87 

78 

73 

64.6 

MIN 

48 

56 

45 

48 

55 

56 

60 

56 

69 

68 

59 

60 

64 

64 

59 

59 

59 

59 

56 

62 

64 

62 

65 

63 

61 

62 

67 

67 

66 

56 

49 

CENTREVILLE 

MAX 

86 

90 

87 

89 

94 

94 

92 

92 

94 

92 

93 

94 

92 

66 

90 

66 

82 

86 

78 

76 

66 

66 

86 

90 

90 

91 

92 

82 

78 

66.1 

MIN 

47 

46 

46 

49 

56 

59 

60 

68 

54 

53 

60 

62 

67 

62 

59 

62 

62 

67 

62 

67 

69 

68 

71 

68 

63 

68 

66 

67 

66 

52 

50 

60  .4 

CHATOM 

MAX 

89 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

94 

93 

9  5 

91 

88 

90 

66 

65 

88 

68 

90 

62 

86 

89 

90 

68 

92 

90 

91 

91 

82 

82 

63 

69.1 

MIN 

48 

47 

50 

52 

57 

60 

64 

65 

58 

62 

58 

59 

64 

62 

61 

60 

57 

57 

60 

67 

69 

69 

70 

67 

67 

67 

69 

70 

67 

53 

50 

60.6 

CITRONELLE 

MAX 

87 

89 

68 

89 

90 

92 

90 

91 

93 

92 

92 

91 

86 

90 

86 

84 

86 

62 

88 

90 

87 

90 

91 

61 

80 

67.5 

MIN 

62 

60 

60 

64 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

67 

66 

62 

66 

62 

64 

66 

67 

68 

73 

75 

68 

75 

69 

72 

69 

60 

60 

61 

66.0 

CLANTON 

MAX 

83 

84 

83 

86 

89 

90 

69 

90 

89 

68 

9  0 

91 

90 

64 

87 

85 

76 

79 

64 

65 

76 

63 

82 

63 

86 

86 

87 

86 

75 

84.4 

MIN 

52 

50 

45 

50 

56 

56 

59 

66 

54 

58 

59 

62 

64 

63 

59 

62 

60 

56 

60 

62 

66 

64 

66 

64 

61 

66 

64 

69 

63 

53 

50 

69.0 

DAYTON 

85 

85 

65 

86 

90 

90 

92 

81 

92 

92 

92 

91 

85 

90 

85 

82 

87 

76 

86 

83 

82 

88 

86 

89 

89 

78 

85.8 

MIN 

56 

56 

46 

50 

62 

67 

62 

60 

67 

66 

67 

67 

64 

62 

64 

63 

62 

64 

69 

62 

70 

72 

65 

61 

72 

69 

68 

67 

56 

55 

63.0 

3ECATUR 

MAX 

81 

85 

89 

87 

89 

86 

87 

91 

89 

89 

62 

84 

77 

77 

61 

86 

79 

73 

64.3 

MIN 

55 

55 

52 

59 

61 

47 

59 

61 

65 

65 

62 

60 

62 

63 

60 

62 

63 

63 

62 

66 

65 

64 

65 

67 

66 

6  5 

65 

64 

60.9 

3EM0P0L I S  LOCK  AND  DAM 

MAX 

85 

86 

88 

68 

86 

99 

94 

88 

94 

92 

92 

92 

90 

88 

90 

85 

64 

85 

90 

90 

62 

88.1 

MIN 

52 

52 

51 

55 

57 

60 

62 

61 

62 

56 

58 

61 

61 

63 

60 

53 

57 

56 

58 

61 

69 

66 

75 

66 

65 

73 

72 

71 

68 

58 

54 

61.1 

30THAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

89 

86 

87 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

96 

94 

92 

86 

88 

88 

62 

62 

92 

66 

62 

87.8 

MIN 

56 

56 

55 

55 

64 

67 

65 

64 

62 

67 

68 

67 

68 

67 

65 

62 

60 

63 

65 

68 

69 

65 

68 

65 

66 

70 

68 

71 

68 

62 

57 

64.3 

EUFAULA 

MAX 

90 

88 

89 

92 

95 

95 

94 

95 

96 

94 

9  6 

92 

89 

94 

85 

76 

84 

89 

89 

62 

88.7 

MIN 

52 

52 

48 

52 

59 

62 

62 

63 

62 

62 

68 

65 

65 

65 

65 

62 

62 

61 

65 

66 

69 

66 

65 

67 

63 

60 

67 

69 

67 

59 

53 

62  .1 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

88 

86 

88 

90 

90 

93 

90 

91 

93 

95 

93 

90 

66 

91 

87 

61 

85 

63 

81 

87.7 

MIN 

49 

50 

47 

49 

58 

62 

62 

67 

62 

62 

62 

61 

65 

61 

62 

61 

59 

61 

64 

68 

66 

73 

67 

66 

66 

70 

69 

70 

63 

54 

53 

61.6 

FA IRHQPE 

MAX 

67 

89 

87 

88 

91 

92 

89 

87 

91 

91 

93 

68 

86 

67 

67 

81 

85 

83 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

87 

82 

90 

87.5 

MIN 

60 

64 

60 

61 

68 

67 

66 

70 

67 

66 

66 

66 

66 

70 

64 

64 

63 

65 

67 

71 

70 

74 

76 

73 

76 

66 

72 

71 

66 

60 

56 

67.0 

FAYETTE 

MAX 

81 

83 

86 

87 

90 

92 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

69 

69 

90 

91 

79 

80 

81 

82 

87.7 

MIN 

45 

49 

54 

50 

54 

60 

51 

53 

46 

61 

52 

51 

63 

61 

60 

56 

61 

58 

60 

55 

58 

59 

64 

65 

62 

59 

49 

51 

50 

49 

46 

54.8 

FLORENCE 

MAX 

90 

82 

88 

85 

91 

86 

64 

83 

85 

90 

90 

66 

83 

85 

80 

82 

67 

66 

82 

75 

76 

84.5 

MIN 

57 

50 

52 

52 

61 

62 

51 

61 

46 

60 

60 

63 

63 

57 

54 

56 

59 

60 

61 

66 

62 

62 

70 

66 

64 

64 

70 

59 

57 

50 

48 

58.5 

FORT  MORGAN 

MAX 

82 

65 

86 

84 

84 

85 

82 

83 

85 

84 

85 

86 

87 

86 

86 

60 

80 

83 

81 

81 

83.8 

MiN 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

72 

73 

71 

72 

71 

71 

74 

72 

68 

68 

68 

74 

74 

73 

74 

76 

76 

77 

76 

78 

77 

74 

69 

72.6 

FRISCO  CITY 

MAX 

88 

89 

86 

91 

92 

91 

96 

89 

92 

94 

93 

93 

91 

66 

90 

86 

84 

92 

80 

68.6 

MIN 

57 

56 

53 

60 

62 

66 

63 

66 

65 

65 

66 

65 

69 

64 

62 

64 

60 

64 

64 

69 

66 

71 

74 

66 

65 

70 

66 

71 

69 

67 

65 

64 . 2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

86 

84 

87 

90 

89 

86 

89 

87 

68 

91 

90 

91 

82 

65 

79 

73 

80 

85 

65 

90 

82 

87 

89 

86 

67 

SO 

72 

76 

84.5 

MIN 

51 

52 

45 

50 

56 

49 

56 

66 

45 

52 

59 

63 

62 

60 

61 

61 

61 

55 

61 

61 

66 

67 

68 

65 

60 

67 

65 

66 

63 

54 

51 

58.3 

GENEVA 

MAX 

91 

93 

89 

91 

94 

96 

96 

96 

98 

99 

99 

98 

96 

92 

92 

92 

85 

90 

66 

79 

74 

89 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

85 

91.0 

MIN 

49 

54 

47 

52 

56 

60 

64 

62 

62 

63 

63 

63 

65 

64 

64 

62 

59 

63 

63 

66 

66 

69 

66 

65 

66 

70 

59 

66 

65 

51 

54 

61.9 

GREENSBORO 

MAX 

88 

87 

87 

91 

92 

93 

91 

91 

90 

90 

92 

92 

87 

67 

85 

86 

67 

69 

81 

69 

91 

69 

80 

80 

67.5 

MIN 

66 

53 

56 

57 

65 

66 

63 

62 

69 

66 

66 

66 

64 

63 

60 

60 

61 

61 

64 

68 

66 

70 

66 

64 

66 

66 

67 

69 

67 

66 

54 

62.9 

GREENVILLE 

MAX 

91 

89 

91 

94 

93 

96 

93 

93 

96 

95 

95 

94 

89 

93 

86 

79 

64 

89 

82 

92 

86 

SO 

83 

89.0 

MIN 

59 

59 

53 

56 

66 

67 

64 

66 

64 

65 

66 

65 

67 

63 

61 

62 

61 

62 

63 

67 

64 

70 

71 

66 

64 

70 

69 

70 

68 

5  7 

56 

63.9 

GUNTERSV I LLE 

MAX 

84 

83 

87 

86 

90 

87 

91 

81 

87 

93 

90 

63 

82 

68 

62 

62 

61 

85 

85 

87 

87 

64 

79 

64.8 

MIN 

49 

50 

48 

52 

59 

51 

68 

57 

47 

64 

61 

65 

64 

62 

59 

63 

63 

56 

60 

60 

65 

66 

64 

64 

60 

67 

66 

67 

64 

65 

52 

59.0 

HALEYVILLE 

MAX 

82 

63 

85 

86 

89 

68 

87 

68 

61 

87 

89 

66 

66 

62 

64 

83 

76 

71 

70 

62 

67 

77 

87 

86 

87 

71 

70 

70 

82.4 

MIN 

47 

46 

51 

51 

53 

49 

51 

57 

41 

59 

60 

63 

63 

57 

46 

57 

59 

56 

58 

62 

62 

61 

62 

64 

62 

64 

67 

68 

59 

50 

52 

S6i8 

HEADLAND 

MAX 

88 

87 

67 

92 

92 

92 

94 

92 

92 

96 

94 

90 

67 

89 

87 

61 

61 

80 

60 

86 

66 

90 

90 

66 

61 

62 

87.9 

MIN 

58 

54 

54 

55 

62 

65 

64 

63 

63 

67 

66 

68 

65 

65 

62 

60 

63 

64 

65 

68 

68 

65 

68 

65 

69 

67 

66 

66 

55 

56 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

86 

83 

66 

90 

90 

91 

91 

92 

95 

93 

91 

69 

91 

65 

84 

84 

66 

86 

82 

68 

76 

66.9 

MIN 

60 

56 

60 

60 

66 

66 

64 

65 

6  3 

62 

66 

60 

62 

62 

62 

62 

65 

62 

69 

68 

66 

63 

69 

69 

70 

66 

55 

63.7 

JASPER 

MIN 

LAFAYETTE 

MAX 

85 

61 

66 

92 

90 

68 

90 

92 

91 

94 

94 

93 

81 

66 

81 

71 

76 

82 

60 

81 

76 

77 

80 

85 

87 

88 

88 

87 

60 

75 

71 

84.2 

MIN 

52 

55 

52 

59 

61 

63 

64 

60 

58 

58 

65 

64 

64 

62 

61 

61 

60 

59 

60 

61 

65 

65 

67 

63 

61 

63 

66 

66 

66 

55 

53 

61.1 

LIVINGSTON 

MAX 

85 

85 

68 

91 

91 

92 

90 

91 

90 

92 

92 

90 

66 

92 

67 

87 

84 

68 

87 

80 

85 

89 

84 

85  1 

90 

90 

90 

92 

83 

76 

80 

67.6 

MIN 

50 

50 

50 

56 

59 

66 

62 

61 

59 

66 

64 

66 

67 

62 

60 

61 

63 

60 

60 

68 

68 

66 

69 

66 

66 

71 

70 

73 

65 

56 

94 

62.4 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1955 


Day  Of  Month 


Station 

1   1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

22 

23 

24 

25 

29 

Avei 

LOCKHART 

86 

86 

86 

87 

91 

91 

93 

94 

94 

94 

92 

89 

90 

89 

86 

64 

87 

66 

75 

81 

79 

87 

90 

91 

87  •9 

MIN 

58 

59 

56 

65 

66 

55 

61 

53 

55 

67 

68 

68 

67 

65 

65 

70 

69 

69 

66 

59 

57 

63«e 

MAO I SON 

82 

84 

88 

89 

90 

90 

87 

90 

88 

89 

83 

82 

75 

76 

81 

65 

87 

76 

79 

83 

B7 
87 

73 

87 

87 

86 

72 

84  (0 

MIN 

51 

50 

60 

46 

51 

69 

57 

61 

52 

65 

63 

63 

65 

61 

63 

56 

67 

63 

50 

59i3 

MARION   JUNCTION   2  NE 

86 

88 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

67 

91 

88 

34 

83 

85 

82 

9 1 

92 

87  «6 

MIN 

55 

53 

61 

66 

62 

62 

60 

65 

64 

65 

67 

62 

6 1 

62 

60 

61 

62 

67 

67 

69 

71 

52 

65 

69 

68 

69 

55 

57 

55 

62i0 

MARTIN  DAM 

83 

85 

87 

88 

86 

90 

92 

93 

91 

84 

88 

68 

80 

78 

65 

65 

80 

80 

80 

81 

85 

87 

88 

88 

89 

84 

73 

30 

85  #2 

MIN 

60 

61 

58 

66 

54 

60 

58 

63 

54 

65 

58 

67 

65 

62 

67 

68 

64 

66 

55 

57 

61.7 

MAaWcLL  rltLL* 

87 

90 

92 

91 

90 

93 

92 

92 

88 

90 

88 

80 

62 

87 

86 

83 

84 

87 

86 

90 

91 

91 

65 

80 

87  16 

MIN 

62 

62 

68 

66 

6  5 

67 

64 

64 

57 

59 

69 

72 

71 

67 

57 

73 

72 

72 

68 

61 

59 

65  16 

MOB ILE  W8  AIRPORT 

MAX 

86 

89 

91 

92 

89 

91 

91 

91 

91 

89 

87 

90 

39 

35 

85 

85 

87  1 3 

MIN 

61 

60 

61 

63 

64 

65 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

62 

64 

64 

64 

69 

71 

71 

73 

73 

74 

73 

71 

72 

73 

65 

60 

60 

66>6 

MOBILE 

MAX 

88 

89 

88 

89 

90 

90 

86 

87 

89 

88 

87 

89 

84 

90 

90 

80 

84 

65 

85 

83 

86>4 

MIN 

63 

62 

63 

64 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

65 

71 

56 

67 

68 

72 

73 

76 

77 

77 

77 

75 

73 

78 

73 

53 

52 

70t0 

MONTGOMERY  W3  AP 

MAX 

86 

83 

86 

90 

92 

93 

91 

91 

90 

92 

92 

92 

87 

89 

85 

81 

80 

36  16 

MIN 

55 

56 

51 

55 

63 

63 

66 

66 

63 

65 

66 

68 

55 

65 

63 

62 

62 

62 

64 

67 

67 

71 

65 

65 

65 

72 

70 

70 

55 

60 

56 

63>6 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

82 

83 

86 

89 

90 

84 

90 

75 

66 

90 

89 

84 

80 

80 

76 

74 

62 

82.0 

MIN 

54 

54 

56 

58 

65 

53 

63 

60 

52 

64 

65 

64 

64 

60 

60 

63 

52 

62 

63 

66 

62 

65 

67 

66 

65 

65 

71 

67 

61 

56 

52 

61 .5 

NATCHEZ 

MAX 

88 

90 

84 

92 

94 

94 

94 

93 

87 

92 

86 

83 

92 

87  .6 

MIN 

45 

44 

47 

55 

60 

64 

57 

59 

59 

61 

65 

61 

58 

59 

57 

57 

61 

68 

62 

71 

70 

61 

63 

68 

68 

70 

70 

52 

49 

59.6 

oneonta 

MAX 

82 

87 

90 

66 

86 

90 

66 

90 

91 

91 

94 

61 

86 

77 

78 

81 

83 

68 

78 

75 

85 

90 

78 

88 

86 

88 

32 

78 

72 

34  .5 

MIN 

49 

46 

50 

56 

48 

54 

55 

45 

54 

58 

64 

62 

57 

57 

61 

61 

54 

61 

60 

65 

55 

55 

64 

60 

66 

53 

65 

62 

55 

48 

57.3 

OZARK 

88 

90 

93 

92 

69 

91 

90 

95 

94 

95 

94 

86 

88 

90 

80 

83 

91 

6 1 

80 

31 

87 

91 

91 

Q3 
93 

92 

33  .5 

MIN 

56 

59 

58 

56 

63 

65 

64 

66 

64 

65 

66 

66 

68 

66 

65 

54 

61 

65 

64 

68 

69 

71 

67 

66 

65 

72 

65 

68 

67 

63 

57 

64.6 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

65 

82 

86 

90 

89 

87 

89 

86 

89 

91 

89 

91 

81 

85 

83 

85 

78 

83 

83 

78 

72 

85 

90 

64 

87 

67 

86 

87 

79 

73 

84  .6 

MIN 

55 

53 

48 

49 

52 

55 

53 

54 

51 

5  1 

59 

59 

64 

59 

5  3 

62 

62 

55 

58 

59 

59 

65 

58 

64 

61 

51 

62 

53 

64 

52 

50 

57.5 

PRATTVI LLE 

MAX 

87 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

92 

94 

93 

87 

89 

86 

78 

85 

82 

85 

90 

90 

90 

8 1 

86.7 

MIN 

56 

55 

48 

52 

60 

62 

64 

50 

60 

62 

6 1 

64 

68 

63 

62 

64 

63 

60 

55 

61 

65 

70 

70 

65 

65 

59 

69 

69 

66 

56 

55 

62.3 

PUSHMATAHA 

MAX 

87 

87 

92 

90 

94 

93 

93 

89 

89 

92 

83 

82 

85 

90 

90 

75 

87.2 

MIN 

48 

46 

63 

59 

66 

62 

69 

66 

64 

52 

59 

60 

58 

60 

68 

69 

69 

59 

66 

56 

71 

70 

71 

70 

55 

54 

63.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

31 

86 

88 

89 

86 

68 

80 

88 

88 

87 

88 

81 

82 

75 

76 

82.7 

MIN 

45 

43 

48 

50 

57 

49 

58 

48 

45 

53 

59 

64 

64 

59 

56 

59 

58 

54 

59 

61 

66 

64 

62 

65 

64 

65 

66 

65 

61 

52 

49 

57.2 

R0BERT5DALE   7  E 

MAX 

88 

91 

93 

93 

91 

91 

93 

93 

92 

91 

87 

90 

90 

85 

86 

84 

85 

82 

84 

87 

89 

89 

85 

33 

8  3 

88.2 

MIN 

54 

57 

58 

55 

63 

63 

63 

68 

64 

63 

62 

61 

67 

65 

62 

59 

60 

63 

57 

70 

69 

73 

74 

72 

75 

67 

70 

68 

65 

58 

57 

64.4 

ROCKFORO 

MAX 

87 

91 

91 

91 

92 

91 

91 

93 

90 

33 

87 

90 

91 

91 

87 

89 

87 

88 

61 

85 

65 

90 

89 

9 1 

S3 

85 

77 

87.8 

MIN 

50 

43 

46 

50 

55 

57 

54 

52 

53 

5  3 

57 

54 

55 

57 

58 

58 

56 

56 

63 

59 

61 

62 

62 

60 

61 

47 

46 

65.3 

ROCK  MI  LLS 

MAX 

89 

93 

93 

91 

91 

93 

92 

92 

94 

92 

83 

68 

84 

75 

83 

82 

85 

81 

77 

79 

84 

84 

68 

90 

69 

89 

87 

75 

35  .2 

MIN 

48 

50 

43 

48 

55 

5  1 

57 

53 

52 

53 

5  5 

60 

62 

55 

5  7 

55 

62 

55 

56 

53 

65 

66 

67 

64 

60 

66 

62 

62 

65 

52 

48 

56.9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

84 

83 

86 

87 

89 

88 

36 

88 

80 

66 

88 

68 

85 

80 

84 

80 

76 

3 1 

85 

87 

80 

87 

70 

83  .5 

MIN 

51 

48 

48 

52 

53 

46 

55 

58 

45 

54 

5  8 

63 

63 

58 

6 1 

61 

60 

56 

63 

62 

60 

53 

62 

62 

64 

65 

70 

71 

50 

52 

47 

57.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

64 

86 

69 

86 

85 

69 

83 

86 

91 

88 

90 

60 

85 

79 

84.0 

MIN 

50 

46 

47 

51 

67 

52 

55 

57 

44 

51 

59 

62 

63 

56 

50 

61 

60 

55 

60 

60 

65 

54 

63 

64 

61 

55 

65 

56 

52 

52 

50 

57.6 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

8 1 

65 

87 

37 

86 

86 

85 

37 

90 

£7 

87 

79 

60 

74 

76 

80 

82 

84 

65 

82.4 

MIN 

49 

49 

52 

54 

59 

52 

58 

54 

44 

61 

62 

65 

62 

61 

58 

50 

61 

55 

61 

63 

54 

64 

63 

64 

62 

69 

65 

66 

53 

55 

50 

59.1 

SCOTTSBORO 

MAX 

85 

88 

89 

91 

88 

93 

87 

90 

68 

90 

82 

64 

76 

79 

82 

65  .3 

MIN 

45 

52 

48 

52 

57 

49 

56 

54 

44 

52 

60 

65 

64 

59 

5  9 

59 

60 

57 

53 

62 

64 

64 

63 

65 

60 

58 

65 

67 

55 

56 

46 

58.0 

SELMA 

MAX 

65 

82 

83 

69 

93 

94 

94 

94 

92 

93 

95 

94 

88 

93 

89 

85 

83 

89 

88 

84 

80 

89 

84 

87 

91 

91 

92 

88 

83  .4 

MIN 

57 

54 

54 

54 

63 

68 

66 

66 

63 

66 

67 

67 

69 

66 

54 

65 

63 

51 

64 

68 

68 

69 

72 

65 

65 

70 

68 

70 

72 

58 

55 

64.4 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

85 

84 

87 

90 

90 

89 

91 

90 

90 

91 

92 

91 

86 

86 

63 

75 

8 1 

85 

88 

85  .4 

MIN 

41 

46 

44 

46 

52 

50 

52 

53 

49 

53 

55 

50 

64 

57 

56 

62 

59 

52 

63 

60 

65 

67 

69 

55 

61 

63 

62 

62 

54 

47 

43 

56.2 

TALLADEGA 

MAX 

69 

90 

91 

69 

92 

89 

91 

93 

92 

92 

83 

37 

84 

77 

79 

85 

82 

79 

74 

79 

83 

85 

87 

69 

89 

34.8 

MIN 

51 

56 

48 

51 

58 

52 

57 

57 

53 

56 

6  0 

64 

65 

60 

5 1 

63 

53 

58 

62 

62 

64 

62 

69 

65 

61 

67 

64 

65 

65 

54 

49 

59.4 

THOMASVILLE 

MAX 

88 

68 

89 

90 

92 

92 

91 

93 

94 

94 

95 

93 

85 

90 

60 

82 

83 

85 

67 

78 

80 

83 

90 

87 

90 

90 

91 

92 

80 

80 

37  .3 

MIN 

54 

55 

53 

56 

62 

67 

62 

64 

63 

66 

66 

67 

67 

64 

61 

62 

61 

62 

63 

58 

66 

70 

73 

55 

56 

70 

71 

70 

72 

55 

55 

63.7 

TROY 

MAX 

86 

89 

92 

93 

93 

93 

94 

95 

96 

95 

89 

85 

92 

65 

74 

60 

65 

86 

79 

78 

74 

85 

83 

88 

88 

89 

91 

86.8 

MIN 

55 

60 

62 

58 

65 

67 

65 

64 

64 

67 

6  5 

6  5 

67 

63 

62 

64 

55 

67 

62 

66 

67 

65 

53 

62 

68 

67 

57 

55 

63.5 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

87 

69 

92 

92 

93 

91 

90 

93 

93 

92 

89 

86 

87 

87 

81 

83 

88 

85 

75 

75 

86 

90 

80 

88 

90 

89 

82 

75 

86.5 

MIN 

54 

49 

49 

53 

59 

63 

62 

60 

56 

6  2 

6  1 

67 

60 

63 

62 

59 

55 

68 

68 

70 

67 

55 

66 

71 

69 

70 

51 

55 

52 

61  .5 

TUSKEGEE  2 

MAX 

88 

84 

88 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

95 

95 

93 

88 

86 

87 

78 

80 

86 

68 

80 

79 

77 

83 

87 

88 

91 

90 

91 

83 

37  .0 

MIN 

53 

59 

54 

54 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

64 

64 

63 

50 

62 

61 

61 

62 

64 

62 

67 

65 

53 

62 

68 

56 

67 

66 

56 

55 

61  .4 

UNION  SPRINGS  6  W 

MAX 

85 

65 

84 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

94 

90 

38 

90 

85 

74 

60 

86 

85 

80 

80 

80 

76 

85 

85 

85 

90 

90 

90 

80 

75 

85  .4 

MIN 

50 

51 

47 

50 

63 

60 

^0 

65 

60 

61 

61 

66 

65 

61 

53 

62 

58 

64 

55 

63 

63 

63 

69 

65 

64 

69 

69 

56 

67 

59 

53 

61.4 

UNIVERSITY 

MAX 

86 

85 

88 

91 

92 

91 

90 

90 

93 

92 

92 

90 

33 

85 

36 

SO 

61 

65 

64 

73 

75 

85 

90 

60 

87 

88 

87 

87 

79 

75 

73 

85.4 

MIN 

56 

52 

53 

56 

61 

64 

62 

62 

57 

65 

64 

65 

65 

63 

60 

63 

62 

60 

55 

63 

63 

69 

55 

65 

66 

71 

69 

69 

62 

55 

54 

62.4 

VALLEY  HEAD  3  S 

MAX 

73 

66 

87 

85 

85 

76 

72 

MIN 

59 

63 

64 

68 

63 

49 

45 

See  Page  64  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


Staboo 

Index  No.  { 

County 

3> 
1 

(5 

Latitude 

I  Longitude 

a 

1 

Obaer 
vation 
tiine 

Obaervei 

Refer 

to 
tablee 

Station 

County 

Latitude 

Longitude 

a 

Obser- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tables 

1 

o 
Q 

Temp. 

Precip.| 

1 

Q 

Temp. 

d. 

£ 

ABflEV ILLE 

0008 

HENRY 

31  34 

65  15 

465 

WILLIAM  H.  NOROAM 

_ I VINGSTON 

4796 

SUMTER 

3?  35 

BB  11 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

AODlSON 

0063 

WINSTON 

2 

34  IS 

795 

PALMER  GOOSEY 

.OCKHART 

4622 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

1.%'.  YOUNG 

2  3  5 

7 

AODISCN  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

280 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ALBERTA 

01  «0 

WILCOX 

I 

32  14 

87  25 

175 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

66  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.   TAYLOR,  JR 

2  3  5 

7 

ALBEftTVILLE  I  S 

OlkS 

MARSHALL 

13 

34  15 

1114 

JESSE  M,  CULP 

MAGELLA 

lEFFERSON 

3 

33  30 

66  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALEXANDER  CITY  6  NC 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

660 

CITY  FILTER  PLANT 

UGNOL 1 A 

MARENGO 

32  06 

87  39 

MIO 

OB     T     H  GAILLARD 

C 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  06 

160 

BLANTON  JONES 

MARION    1  N 

PEBRY 

2 

32  38 

87  18 

230 

iOBEHT  J.  CURRY 

3 

C 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

6 

31  19 

66  30 

350 

7A 

7A 

J.  RAYMaJO  SHREVE 

2  3  5 

MARICM  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

204 

8A 

MRS.   MARGARET  SMITH 

AWISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  26 

87  13 

200 

6P 

6P 

ALA.    POLV,  INST. 

2  3  5 

7 

ARLfY 

033B 

WINSTON 

2 

34  04 

600 

MRS.  LESSIE  HILLER 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

11 

32  40 

86  55 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6 

7 

ASHLAND 

0369 

33  16 

85  50 

1010 

lENfl^  L.  MC  Queen 

■lAXWELL  FIELD 

MCKTGCMERY 

32  23 

86  21 

HID 

MID 

U  S  ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

7 

ASHVILLE  9  SW 

0377 

iT.  CLAIR 

7 

33  49 

86  19 

590 

WILLIE  STEINKOPF 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

35* 

LBNEST  M.  LAND 

3 

ATHENS 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

709 

7* 

TVA-62 

3 

MEHTZ  PONDVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

3 

32  53 

600 

6A 

U.S.  FOBEST  SERVICE 

ATMOBE  STATE  FARM 

)A02 

ESCAMBIA 

a 

31  10 

B7  29 

300 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

MIO 

MATMEW  W.  HALL 

C 

AUBURN  3  SW 

M22 

LEE 

11 

32  34 

B5  31 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

MILLERS  FERRY 

5417 

WfLCOX 

3«  06 

67  22 

78 

8A 

BOOKEB  T .  BIDCEWAY 

3 

AUBURN  SC  S  10 

0427 

LEE 

32  36 

65  29 

700 

MID 

SOIL  CCWSERV.  SVC 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

32  2? 

65  54 

206 

BA 

T    C  CARB 

3 

AUTAUGAVILLE 

OA40 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

"IITCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

92  48 

66  27 

360 

ALABAMA  POWEB  CO 

3 

BAY  MINETTE 

BALDWIN 

9 

30  S3 

87  47 

26a 

7P 

7P 

GROVEft  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

547B 

MOBILE 

9 

30  41 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

3 

C 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

30  42 

86  02 

71 

BA 

8A 

R06T  .  G .  BE  T  ANC  OUR  T  ,  JF 

2  3  5 

7 

BELLE  MIKA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

5P 

ALA.   POLY.  INST. 

MONTE  5AN0 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1650 

7A 

TVA- 530 

3 

074S 

33  40 

67  36 

4  62 

MID 

i4ISS  CLARA  R.  OLIVE 

■(ONT  EVALLO 

5537 

SHELBY 

33  06 

86  52 

8A 

3 

BESSEMER  i  SSM 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  58 

530 

6P 

6A 

JAMES  A.  ELLIOTT 

2  3  5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

B6  24 

196 

MID 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BEXAR  2  Sr 

MARION 

68  07 

529 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

C 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

630 

**7A 

TVA-381 

c 

BILLINGSLEV 

0823 

AUTAUGA 

32  40 

86  43 

380 

6A 

JOHN  R.  ThCMAS 

3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBEBT 

12 

34  45 

67  37 

536 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

86  45 

610 

MID 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NATCHEZ 

5765 

MONROE 

1 

31  43 

182 

5P 

S.  B.  HELTON 

2  3  5 

0654 

86  07 

47  C 

TVA  42 

4EW  BROCKTON  3  NE 

COFFEE 

31  25 

85  54 

MID 

CHARLES  H  HOLLIS 

C 

BLUe^PRINGS 

0948 

BARBOUR 

^5 

31  40 

85  31 

310 

OTIS  J.  WALKER 

NEWBURG 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

TVA-644 

3 

BOAZ 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1075 

7A 

MILFORO  H.  DOOLEY 

3 

C 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  55 

86  26 

760 

7A 

TVA-624 

3 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

3 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BREWTON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

65 

6P 

6A 

MSS.  CLARA  T.  PEAVY 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

657 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

34  56 

85  45 

660 

4ISS  M. LOUISE  JONES 

ORRVILLE 

DALLAS 

^ 

200 

BA 

EDWARD  6  WARREN 

BRUNDIDGE 

1178 

PIKE 

S 

31  43 

515 

GEO.  L.  HICKS 

OZARK 

DALE 

5 

85  39 

360 

6A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 

CALERA 

SHELBY 

33  06 

86  45 

500 

8A 

ZEMNA  P.  HOLCOMBE 

3 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

66  20 

610 

TA 

TVA-69 

3 

C 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

796 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

33  38 

86  21 

950 

5A 

6A 

A.  F.  BOWMAN 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  41 

660 

6A 

6A 

ALA,  POLY.  INST. 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

68  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

87  06 

490 

8A 

C.  M.  PLLMMEB 

3 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

12 

760 

7A 

TVA-66 

PETERMAN 

6370 

I 

31  35 

195 

MID 

MRS.  MINTA  EDDINS 

c 

CENTREVlLLf 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

W.  D.  KOLLIFIELD 

2  3  5 

7 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

7A 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

3 

CHAT  ON 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  26 

88  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

PINE  MILL 

WILCOX 

1 

31  59 

67  36 

no 

MfiS.OELLA  L.  OAKLEY 

3 

ChILOERSBURG 

1615 

^ 

33  17 

86  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

506 

m)S .   ENA  C.  PAUL 

3 

CITRONELLE 

16S5 

T^i^OEGA 

9 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

6.  0.  JOtJES 

2  3  5 

7 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

CLAIBORNE 

MONROE 

1 

31  3? 

87  31 

183 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  67 

85  55 

633 

7A 

TVA- 69 5 

3 

CLANTCN 

1694 

CHILTCN 

32  51 

66  38 

580 

7A 

7A 

MARICN  W.EASTERLING 

Z  3  5 

7 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

86  55 

100 

MRS.  W.    R.  LANG 

c 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

8A 

CHARLES  L.  WESTON 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

32  28 

96  26 

281 

6P 

6P 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

31  11 

85  56 

6A 

HENRY  F  KELLEY 

3 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

32  18 

66  15 

180 

*O0ft 

W    E  ELS6EBRY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3 

*■ 

PUSHMATAKA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

68  21 

260 

BA 

MBS.  JANIE  C .  BROWN 

2  3  6 

COLLINSVILLE 

DE  KALB 

7 

734 

B.  W.  APPLETON 

3 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  27 

68  09 

627 

7A 

TVA-493 

3 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  18 

85  07 

133 

7A 

HENRY  KlLLINGSWORTh 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

5633 

MADISON 

12 

34  35 

66  36 

573 

MIO 

MID 

BEDSTONE  ABEENAL 

2  3  5 

7 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

WtS.  C.  GHESHAM 

3 

REFORM 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

230 

7A 

ELL  IE  OEE  AM6B0SE 

INACT I VE 

4/55 

2079 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  KARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

180 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

8A 

DR.  W.  B.  FULTON 

.  ^ 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

190 

ALABAMA  ELECTfilC  CO 

DADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

11 

730 

MID 

H.  CLAY  PLE5S 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

CARL  eOSECK 

2  3  5 

T 

DAI4CV 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

88  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

3 

ROCKFORD 

COOSA 

32  53 

86  13 

650 

6A 

6A 

KhOX  MC  EWEN 

2  3  6 

7 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

595 

7A 

TVA-503 

3 

ROCK  MILLS 

PANOOLPH 

745 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

2168 

MARENGO 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M  CREWS 

2  3  5 

RUSSELLV ILLE 

FRANKL IN 

12 

740 

TVA-726 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  36 

36  59 

565 

8A 

SA 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

12 

980 

7A 

CARL  C.    VAN  SITTERT 

III 

DECATUR  A 

MORGAN 

12 

86  59 

575 

7A 

TVA-63-B 

SAINT  BERNARD 

715' 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

802 

7A 

7A 

FB.  BOGER  LCTT 

7 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

586 

TVA-411 

3 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

96  59 

1  195 

6P 

ALA.    POLY.  INST. 

'I' 

DEMOPOLIS  LOCK  V  DAM 

2245 

HARENOO 

13 

32  31 

87  50 

100 

BA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

SAYBE 

JEFFERSON 

2 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO  ADM 

SC0TT580R0 

JACKSON 

12 

660 

6P 

MBS.  KINZIE  BCeO 

DOTHAN  A  N 

2377 

HOUSTCN 

5 

31  17 

85  24 

300 

MID 

CHARLIE  W.  CLEAHMAN 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

JACKSON 

12 

660 

TVA-76-A 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WMATLEY 

3 

5EALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  18 

85  16 

550 

7A 

WILL  lAM  G.  GALLUPS 

3 

ELROD 

263? 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  46 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

3 

5ELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

EUPAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  08 

254 

5P 

SA 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5 

SHOEMAKER  SPRINGE 

LIMESTONE 

12 

610 

7A 

TVA- 69 2 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

32  47 

87  50 

114 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SLOCOMB  4  s 

GENEVA 

^ 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

I 

31  25 

67  02 

252 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

SNOW  HILL 

WILCOX 

1 

225 

MRS.  EVA  fl.  RAY 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

23 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6 

7 

SOUTH  HILL 

7671 

OE  KALB 

12 

34  24 

66  02 

990 

7A 

TVA-T6 

3 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTCN 

31  06 

86  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

87  n 

145 

7A 

J.    F.    SUTTLE,  JR. 

3 

falkville 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

TVA-384 

3 

SWAIM 

JACKSON 

12 

665 

TA 

TVA -39 5 

FALLS  CITV  BLK  PWD  TWR 

2646 

WINSTON 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

548 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

FARLEY 

2967 
2683 

MADISON 

12 

34  36 

36  34 

641 

7A 

TVA-576 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

7 

490 

6P 

CITT  WATER  PLANT 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

350 

8A 

8A 

TERRELL  f.  CANNON 

2  3  5 

SYLVANIA 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

85  49 

1400 

7A 

TVA-396 

3 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1380 

TVA-387 

3 

C 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

B6  06 

565 

6P 

6P 

C.  0.  WEAVER 

2  3  5 

7 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

598 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

2  3  5 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWB 

TALLADEGA 

1919 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FLORENCE  Al  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

34  47 

87  40 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMASVJLLE 

CLARKE 

4  05 

7A 

LEROv  GATES 

FORT  DEPOSIT  I  W 

3024 

LOWNDES 

^( 

31  59 

B6  36 

4ec 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

THORSBY  1  SW 

CHILTON 

1 

20C 

MID 

ALA.  POLY.  INST. 

FORT  MORGAN 

3035<  BALDWIN 

10 

BP 

WM.   H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

THURLCW  DAM 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FORT  PAYNE 

3043 

DEKALB 

34  26 

65  43 

679 

SA 

JOm  W.  PATE 

3 

C 

TONEY 

82  5S 

MADISON 

12 

34  54 

96  44 

750 

TVA- 606 

3 

C 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

e 

31  26 

87  24 

410 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

7 

TRAFFOftO 

JEFFERSON 

2 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

7A 

JOHN  H  WILLIAMS 

3 

TftOY 

PIKE 

10 

580 

6A 

THCMAS  J.  DILLARO 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

1 

34  01 

86  00 

S6< 

6P 

50.  NATUPAL  GAS  CO 

2  3  5 

7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

170 

MID 

CIVIC  AERO.  AOM. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

130 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GARDEN  CITT 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

3 

C 

TUSKEGEE  2 

8403 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

440 

6P 

6P 

LEOv  L.  BENNETT 

2  3  5 

7 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

86  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

UNION  SPRINGS  6  W 

BULLOCK 

6 

360 

B06ERT  W.  CAYLOR 

CiORGAS 

3430 

WALKER 

33  39 

87  13 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

UNIONTOWN 

PERRY 

9A 

THOMAS  J.  L£  MASTER 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

26< 

JOHN  P.  RHODES 

* 

UNIVERSITY 

TUSCALOOSA 

2 

225 

KID 

DR.  F.  M.  MITCHELL 

GREENSBORO 

3611 tHALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

2  3  5 

7 

VALLEY  HEAD  3  5 

8469 

OE  KALB 

34  32 

86  37 

1030 

6A 

WILLIAM  0.  CARR 

!     2  3  5 

7 

GREENVILLE 

3619 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

5P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  5 

7 

VANCE 

9477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

485 

MRS. WILLIE  M.STtRON 

3 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

420 

CLAUDE  CONN,  JR 

VERNON 

LAMAR 

13 

180 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

GULF  Shores  z  sse 

3559 

BALDWIN 

WADLEY 

RANDOLPH 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

i; 

34  20 

57i 

5P 

EDWARD  2.  CARHELL 

WALLACE  3  SW 

ESCAMBIA 

6 

246 

6A 

MfiS.ELLIE  R.BEASLEY 

GUNTEHSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  11 

610 

7A 

TVA- 4 03 

3 

C 

WALNUT  GROVE 

964? 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

950 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

guntersville  dam 

3683 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

61) 

5A 

TVA-70 

3 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

66  04 

44  5 

500 

J.  ELLIE  THREET 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

JOHN  L.  SLATTON 

WEST  BLOCTCN 

BIBB 

3 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3644 

MARION 

34  08 

87  59 

498 

REX  COOPER 

3 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

, 

32  32 

66  12 

205 

MRS.  D.  R.  WHITAKER 

3 

HARRISBoRO  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

32  48 

87  11 

6O0 

8' 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

HAYNEVILLE 

37*a 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

200 

6A 

MAXINE  E.  WATSCK 

3 

WHEELER  0AM 

8876 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

5A 

3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

7f 

7A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

WHITFIELD  LOCK  3 

6925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HIGHLAND  HOME 

{3616 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

594 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

6936 

JACKSON 

34  53 

85  45 

3 

C 

HICMTOWER 

3843 

CLEBURNE 

33  32 

65  24 

117S 

THOMAS  J.  HART 

3 

WILSON  DAM 

8960 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

530 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HODGES 

389^ 

FRANKLIN 

i: 

34  2C 

87  56 

845 

6/ 

FRANK  L.  HAyNES 

3 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

466 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 

4060  MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

5A 

TVA-65 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

1 1 

32  34 

85  64 

335 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HVTOP 

409< 

JACKSON 

1! 

34  4S 

66  07 

161S 

7A 

TVA-78 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  63 

\  ' 

JACKSON  LOCK  I 

419 

CLARKE 

13 

31  33 

86  01 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

JACKSON  SHOALS 

419 

TALLADEGA 

1 

33  3; 

86  12 

47! 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

420 

CALHOUN 

33  4<: 

85  46 

71< 

MIO 

FLOY  E.  OWEN 

C 

JASPER 

422 

WALKER 

33  5 

67  17 

35< 

6F 

RADIO  STATION  WWW8 

2  3  5 

7 

JORDAN  DAM 

430 

ELMORE 

32  3 

86  IS 

29 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4S0 

CHAMBERS 

1 

32  5 

85  24 

83 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHEfi 

2  3  5 

LAY  DAM 

460 

CHILTON 

32  5 

86  31 

42 

6/1 

ALABAMA  POWER  CO 

C 

LEEDS 

461 

»  JEFFERSON 

33  3 

86  33 

63( 

7* 

MBS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESBURG 

462 

7  CHEROKEE 

34  1 

65  <>e 

58 

7« 

RUFUS  M.  SEWELL 

•  3 
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REFERENCB  NOTES 


The  four  digit  Ide&tlf icBtloo  Duabera  In  the  index  aunber  coIubd  of  the  Station  Index  are  Ksslgned  oi 
Figures  and  letters  following  tbe  station  nane,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  nlles  and  dlrec 
ObaervatlOD  tlaes  given  Id  tbe  Station  Index  are  In  local  ataadard  time. 

Delayed  dikta  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 
■oothly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  nontbe  will  be  carried  in  the  June  Isi 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received 
Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  tenperat 
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BTftporatioD  is  measured  in  the  staadard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  sho 
Sleet  and  ball  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observatl 
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C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Stati' 

Hourly  Precipitation  Data. 
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ALABAMA  -  JUNE  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Record-breaking  coolness  was  the  outstanding 
feature  of  the  weather  for  the  month. 

The  average  temperature  for  the  State,  73.3°, 
was  more  than  5°  below  the  long-term  figure, 
and  was  the  coolest  to  be  recorded  since 
records  began  in  1884.     The  old  record  of 
73.5°  had  stood  intact  since  it  was  set  in 
1903,  never  having  been  even  closely  approach- 
ed until  this  year.     The  highest  monthly  mean 
temperature  was  79.9°  at  Fort  Morgan,  while 
the  lowest  was  68.9°  at  Valley  Head  3  S.  Two 
stations,  Geneva  and  Deraopolis  Lock  and  Dam, 
shared  the  100°  maximum  for  the  State,  both 
reaching  the  century  mark  on  the  23rd.  Syla- 
cauga  4  NE  recorded  the  lowest  minimum  with 
a  chilly  42°  on  the  1st.     In  sharp  contrast 
with  June  of  last  year  when  temperature  sta- 
tions reported  90°  weather  on  from  15  to  as 
many  as  28  days  during  the  month,  this  year 
there  were  no  20-day  stations  -  Geneva  had 
the  most  with  19  -  and  two  stations  in  the 
Northern  Division  had  only  one  90°  day. 

The  bargain-figure  precipitation  average  of 
2.99  inches,  considering  the  State  as  a  whole, 
was  an  inch  and  a  quarter  less  than  the  long- 
term  value.     However,   the  preceding  two  months 
were  quite  wet  and  the  relative  dryness  of 
June  was  beneficial  in  many  respects.  Atmore 
State  Farm  recorded  the  greatest  monthly 
total  with  7.53  inches,  while  Wilson  Dam  had 
only  0.84  inch  for  the  smallest  total.  The 
greatest  daily  measurement,  a  gully-washing 
4.55  inches,  was  noted  at  Cuba  on  the  27th. 
There  were  no  stations  in  the  State  that  had 
as  many  as  10  days  during  the  month  with  0.10 
inch  or  more,  but  several  had  8  such  days. 
Madison  had  only  one  0.10  inch  day,  but  had 
lesser  amounts  on  several  days.     Only  two 
stations  noted  the  occurrence  of  hail  during 
the  month. 

Sunshine  ranged  from  near  to  slightly  above 
normal,  and  daytime  cloudiness  was  mostly  a 
little  less  than  usual. 

WEATHER  DETAILS 

Daily  mean  temperatures  were  below  normal 
over  practically  the  entire  State  throughout 
the  month  with  exception  of  two  or  three  days 
toward  the  end  of  the  month  when  plus  depar- 
tures of  1°  or  2°  were  noted  over  the  southern 
half.     The  coolest  weather  of  the  month  occur- 
red from  the  8th  through  the  17th,  during  most 
of  which  daily  departures  were  6°  to  12°  below 
the  seasonal  level. 

Dry  weather  prevailed  until  the  6th  when  a 
squall  line  and  cold  front  crossed  the  State, 
producing  showers  and  thunderstorms  with  mostly 
Light  to  moderate  rainfall.     A  few  local  falls 


in  excess  of  one  inch  were  reported  in  the 
heavier  storms.     A  weak  low  pressure  center 
developed  over  Northern  Alabama  the  morning 
of  the  10th,  and  produced  statewide  rainfall 
with  considerable  thunderstorm  activity. 
Amounts  were  mostly  light  to  moderate,  but 
a  number  of  stations  in  the  central  and  south- 
ern portions  measured  well  in  excess  of  an 
inch.     A  weak  and  diffuse  stationary  front 
was  noted  over  the  southern  part  of  the  State 
on  the  14th,  with  considerable  shower  and 
scattered  thundershower  activity  to  the  north 
of  the  front  through  the  15th.     Amounts  were 
generally  light  to  moderate,  though  a  few 
1-inch  readings  were  noted.     Fair  weather 
prevailed  until  the  22nd,  after  which  there 
were  alternate  periods  of  thundershowers  and 
fair  weather  until  the  28th.     Some  of  the 
thunderstorms  during  this  period  reached 
deluge  proportions  with  falls  of  2  inches  or 
more.     The  month  ended  as  it  began,  with 
little  or  no  rain  over  the  State. 

WEATHER  EFFECTS 

While  the  weather  of  the  month  was  exception- 
ally cool,  most  crops  made  good  progress. 
Cotton  stood  to  suffer  most  from  the  coolness. 
This  crop  was  in  fair  condition  in  the  north- 
ern portion,  but  warmer  weather  the  latter 
part  of  the  month  was  resulting  in  increased 
growth  and  in  the  putting  on  of  some  fruit. 
Middle  Alabama  cotton  was  in  fair  to  good 
condition,  while  in  the  southern  counties  the 
condition  was  generally  good.     Insect  damage 
was  relatively  light  in  both  the  middle  and 
southern  counties,  but  some  farmers  were 
dusting  for  weevils.     Corn  was  in  good  to 
very  good  condition,   though  rain  was  needed 
in  some  sections  for  late  planted  corn.  In 
middle  and  south  Alabama  early  planted  corn 
was  considered  as  safe  from  a  moisture  stand- 
point.    The  small  grain  harvest  was  completed 
in  most  areas,  but  yields  were  disappointingly 
low.     Hay  making  was  in  full  sway  with  yields 
generally  fair  to  good.     Pastures  were  in 
need  of  rain  at  the  month-end,  but  were  in 
reasonably  good  condition.     Livestock  was  in 
good  condition  throughout  the  State. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  number  of  summer  thundershowers  which 
grew  to  full-fledged  storms  appears  to  have 
been  much  smaller  than  usual,  though  specific 
details  are  lacking.     A  complete  report  of 
destructive  storms  for  the  month  can  be  found 
in  the  June  1955  issue  of  "Climatological  Data, 
National  Summary". 

FLOODS 

While  some  of  the  heavier  thunderstorms  pro- 
duced temporary  local  flash  floods,  no  reports 
of  other  flooding  have  been  received. 
V.  D.  Steves 
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Wind  direction 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


I  o  1 

a  I 


Relative  humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


g  5  ^    I  8  I 
§  S  S  '  *  >.  a 
o  3  1  i  J<  3 


BIRHINGHAU  KB  AP 
MOBILE  KB  AP 
MONTGOMERY  *B  AP 


13 
12 


6.2 
8.0 
6.6 


83 
86 
83 


80 
83 
85 
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5.2 
4.8 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Year 

V 

Avera 

e 

M 

XT 

X 

« 

a 

Avert 

Aver; 

M 
Oi 

S 

i 

3 

Aveii 

1884 

75.1 

100 

45 

7.00 

1914 

83.0 

109 

51 

2.60 

1885 

79.2 

98 

54 

3.79 

1915 

78.8 

104 

46 

3.63 

1886 

76.6 

97 

52 

8.37 

1916 

77.4 

100 

50 

3.33 

1887 

78.1 

102 

48 

3.67 

1917 

77.7 

104 

42 

3.21 

1888 

77.3 

98 

48 

5.33 

1918 

79.7 

107 

50 

4.16 

1889 

75.9 

101 

36 

4.61 

1919 

78.4 

100 

56 

4.17 

1890 

79.4 

103 

50 

3.29 

1920 

77.3 

101 

50 

4.52 

1891 

79.5 

104 

41 

5.05 

1921 

80.9 

103 

56 

1.88 

1892 

78.2 

105 

56 

4.73 

1922 

78.7 

102 

50 

3.65 

1893 

77.1 

101 

50 

4.82 

1923 

76.9 

98 

45 

3.95 

1894 

77  .8 

102 

39 

2.23 

1924 

79.5 

102 

49 

5.21 

1895 

77.9 

100 

50 

5.49 

1925 

81.0 

104 

55 

2.18 

1896 

77  .1 

100 

48 

5.21 

1926 

77.4 

101 

40 

4.90 

1897 

81.2 

105 

44 

1 .80 

1927 

77.9 

102 

55 

5.24 

1898 

80.5 

103 

55 

3.73 

1928 

75.9 

99 

50 

10.24 

1899 

80.0 

105 

49 

2.75 

1929 

77.2 

99 

46 

5.03 

1900 

76.5 

98 

58 

10.94 

1930 

77  .3 

108 

41 

2.23 

1901 

78.7 

103 

48 

2.84 

1931 

79.8 

109 

44 

1.47 

1902 

81.0 

106 

47 

1.21 

1932 

79.1 

102 

55 

4.99 

1903 

73.5 

99 

42 

4.75 

1933 

78.4 

109 

45 

2.84 

1904 

78.2 

103 

47 

2.94 

1934 

80.0 

105 

52 

5.00 

1905 

79.3 

102 

49 

4.55 

1935 

77  .0 

100 

48 

3.82 

1906 

79.1 

101 

52 

3.44 

1936 

81.0 

107 

45 

1.85 

1907 

75.7 

100 

41 

2.85 

1937 

80.1 

103 

51 

3.67 

1908 

77  .6 

102 

49 

2.77 

1938 

77.3 

98 

50 

4.49 

1909 

78.1 

100 

53 

7.95 

1939 

79.0 

103 

57 

6.25 

1910 

75.5 

99 

43 

7.08 

1940 

77.1 

99 

49 

6.37 

1911 

80.6 

105 

48 

3.87 

1941 

78.7 

101 

47 

4.18 

1912 

75.2 

100 

48 

5.12 

1942 

78.6 

101 

50 

5.65 

1913 

77.4 

107 

40 

3.56 

1943 

81.8 

101 

58 

3.47 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

o 
ry 

Averai 

Highe! 

s 

s 
.3 

19 
0 
> 
< 

1944 

81.0 

104 

48 

2.79 

1945 

78.9 

101 

48 

3.45 

1946 

76.4 

99 

41 

5.49 

1947 

77.2 

98 

41 

4.71 

1948 

79.5 

102 

50 

3.57 

1949 

77.9 

98 

54 

5.76 

1950 

78.2 

103 

46 

3.62 

1951 

78.9 

100 

50 

4.84 

1952 

82.5 

106 

53 

2.27 

1953 

80.9 

104 

48 

4.03 

1954 

79.2 

108 

43 

2.08 

1955 

73.3 

100 

42 

2.99 

All 

Years 

78.4 

4.24 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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ALABAMA 
JUNE  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet, 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Groimd 

»  > 

5  i 

1    Below  1 

riUK  1  nc  KN  u  1  V  1  9  i  un 

ALBERTVILLE  1  S 

AM 

82,2 

56,0 

69.1 

7. 

6 

92 

23 

49 

1 

10 

2 

0 

0 

0 

3.65 

.59 

2.40 

7 

.0 

0 

A  hllLI  T  c  Tr\U    r"  h.  L  AD 
ANNlstUN   (.AA  Ar 

85»3 

58.8 

72.1 

5 , 

9 

93 

22 

50 

1+ 

0 

11 

0 

0 

0 

2.54 

1.46 

1.14 

10 

.  0 

0 

84i3 

59.1 

71.7 

93 

22 

51 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

2.72 

1.20 

10 

.  0 

0 

BESSEMER  5  SSW 

59.4 

72. 1 

92 

22 

48 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

2.01 

.73 

15 

.0 

0 

Q  t  OUI  T  Ur^Vt  A  M    WD  AD 
a  1  KM  1  riOnAM    Wo    A  r 

83,9 

60.8 

72.4 

_ 

5. 

0 

91 

23 

51 

1 

0 

0 

0 

0 

2.06 

_ 

2.15 

.45 

10 

.0 

0 

DECATUR 

82(7 

60.5 

71.6 

6i 

3 

93 

23 

52 

1 

5 

3 

0 

0 

0 

2.66 

1.14 

1.13 

11 

•  0 

0 

AM 

e8«9 

57.6 

73.3 

92 

21  + 

48 

11 

0 

o 

0 

0 

0 

1.95 

2.63 

.55 

15 

.0 

0 

HALEYVILLE 

AM 

82i6 

56.6 

69.6 

91 

23 

48 

1+ 

18 

3 

Q 

Q 

0 

3.62 

1.05 

27 

.0 

0 

90(1 

M 

95 

22+ 

16 

0 

0 

0 

1.53 

.65 

14 

.  0 

0 

MADISON 

AH 

8413 

59.5 

71.9 

- 

5. 

1 

96 

21  + 

51 

1 

5 

5 

0 

0 

0 

1.18 

- 

3.08 

.83 

7 

.0 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

83i0 

61.4 

72.2 

4. 

9 

94 

22 

54 

1  + 

5 

2 

0 

0 

0 

.  2.37 

2.10 

1.47 

22 

.0 

0 

ONEONTA 

AM 

83i7 

57,5 

70.6 

- 

4. 

8 

92 

23 

47 

1 

14 

5 

0 

0 

0 

2.30 

- 

2.09 

.86 

11 

.0 

0 

PELL  CITY  5  NW 

AM 

82«g 

56,9 

69.9 

92 

23  + 

48 

1 

9 

3 

0 

0 

0 

2.05 

.97 

27 

.0 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

82.8 

67.0 

69,9 

93 

22 

47 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

2.45 

.60 

25 

T 

0 

KU(^N  MILLS 

86  .5M 

58. 2M 

72. 4M 

93 

21  + 

48 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

2.67 

1.66 

.78 

7 

.0 

0 

KUooCLLVlLLt  C 

AM 

83.0 

57.3 

70,2 

91 

23  + 

48 

I 

14 

■  4 

0 

0 

0 

2.61 

1.06 

27 

.  0 

0 

oA  1  IN  1  Ot"r(AKU 

AM 

83.5 

58,0 

70,8 

_ 

4 

9 

92 

23 

50 

8 

8 

2 

0 

0 

0 

2.66 

1.61 

.92 

7 

,0 

0 

SANO  Ml  STATE  FARM  API 

ei.4 

58,9 

70.2 

90 

22 

49 

I 

6 

Q 

Q 

0 

2.58 

.90 

7+ 

.0 

0 

SCOTTSBORO 

85.4 

58,1 

71.8 

3 

6 

95 

22 

50 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

2.94 

1.48 

1.14 

25 

■  0 

0 

CVI  A^AIIfXA    ^  MP 
O 1  LA WAUOA    f  HC 

84.4 

56.4 

70.4 

92 

22  + 

42 

I 

5 

0 

Q 

3.69 

1.37 

10 

.  0 

0 

TALLA0E6A 

84.3 

59.6 

72.1 

5 

1 

91 

22  + 

49 

\ 

0 

Q 

Q 

2.92 

1.66 

1 .  44 

10 

,  0 

1  UovAikUUSA    LAn  Mr 

86.7 

61.2 

74.0 

_ 

5 

3 

95 

22 

52 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

2.92 

1.15 

.96 

15 

.  0 

0 

UNIVERSITY 

R 

85.2 

61.9 

73.6 

- 

5 

7 

93 

22 

54 

1 

0 

7 

Q 

Q 

0 

3.80 

- 

.27 

1,10 

16 

.0 

0 

VALLEY  HEAD  3  S 

AM 

81  .8 

55.9 

68.9 

5 

9 

91 

23 

46 

1 

16 

1 

0 

0 

2.91 

1.38 

,85 

24 

•  0 

0 

D  T  V  T  C  7  OM 
b'  I  V  1  o  1  \jn 

71.3 

2  .62 

T 

MTOTtl  P  nrUTCTftN 

PI  1  Wl^^Ci     [71V  1  O  1 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

85. 5 

57,2 

71.4 

92 

22 

46 

1 

1 

7 

0 

0 

0 

3.20 

,97 

10 

.0 

0 

AM 

85.9 

61,3 

73.6 

3 

4 

94 

27 

51 

8 

0 

10 

0 

0 

0 

1.76 

_ 

2.30 

,90 

11 

.0 

0 

86.0 

60,5 

73.3 

94 

26 

49 

1 

0 

10 

0 

Q 

0 

4.37 

1.56 

10 

.0 

0 

CAMP  HI LL  2  NW 

AM 

83il 

59.6 

71,4 

90 

23+ 

50 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

3.49 

.96 

7 

.0 

0 

AM 

87.1 

59.8 

73.5 

_ 

5 

0 

96 

27 

49 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

3.17 

_ 

1.09 

1.21 

15 

.  0 

CLANTON 

AM 

82.9 

59.2 

71.1 

~ 

7 

0 

91 

23 

47 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

4.93 

.84 

1.73 

11 

.0 

0 

DAYTON 

AM 

85.1 

63. 5M 

74. 3M 

94 

27 

54 

2 

0 

Q 

0 

0 

0 

1.92 

.68 

16 

.  0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

87.7 

52. IM 

69. 9M 

100 

23 

54 

8+ 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1  .99 

.70 

15 

,0 

0 

EUFAULA 

M 

0 

0 

0 

3.66 

.36 

1.87 

27 

.  0 

0 

GREENSBOftC 

86.7 

63.4 

75.1 

._ 

3 

8 

95 

26 

55 

1+ 

0 

9 

0 

0 

0 

2.45 

_ 

1.22 

.  82 

15 

.0 

0 

GREENVILLE 

88.7 

63.7 

76.2 

3 

5 

96 

26 

55 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

6.06 

1.87 

2.78 

27 

•  0 

0 

HIGHLAND  HOME 

85.6 

61.8 

73.7 

5 

0 

94 

26 

53 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

3.90 

.60 

2.33 

11 

.0 

0 

LAFAYETTE 

84.5 

61.2 

72.9 

91 

21  + 

53 

1+ 

1 

7 

0 

0 

0 

3.32 

1.52 

6 

•  0 

0 

LIVINGSTON 

87.0 

62.2 

74.6 

4 

>4 

94 

26 

52 

1+ 

0 

12 

0 

0 

0 

2.80 

1.60 

.80 

15 

.0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

86.5 

62,1 

74.3 

94 

25+ 

54 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

2.91 

.94 

10 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

84.7 

62,7 

73.7 

92 

23 

54 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3.38 

- 

.10 

1.35 

7 

.0 

0 

MAXWELL  FIELD 

87.1 

67,2 

77.2 

93 

23 

60 

8+ 

0 

11 

0 

0 

0 

2.11 

.69 

IS 

.0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

86,3 

64,9 

75.6 

0 

94 

26 

56 

0 

8 

0 

0 

0 

4.82 

,13 

1.48 

24 

.  0 

0 

NATCHEZ 

AM 

87. 7M 

59. 9M 

73. 8M 

93 

25 

48 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

4.01 

1.21 

11 

.  0 

0 

PRATTVILLE 

86.4 

62.7 

74.6 

3 

•  6 

93 

24+ 

52 

1 

0 

10 

0 

0 

Q 

2.82 

_ 

1.01 

1,25 

10 

.  0 

0 

PUSHMATAHA 

AM 

.0 

0 

ROCKFORD 

AM 

86.1 

56.0 

71.1 

92 

22  + 

50 

1  + 

3 

9 

0 

0 

0 

4.85 

1.45 

11 

.0 

0 

SELMA 

88.2 

64.2 

76.2 

3 

•  6 

96 

26 

55 

1 

Q 

11 

0 

0 

0 

4.33 

.  64 

1.83 

27 

.  0 

0 

THOMASVILLE 

AM 

87  .4 

62,8 

75.1 

4 

.4 

96 

27 

54 

1+ 

0 

12 

0 

0 

Q 

3.27 

1,01 

1.20 

11 

.0 

0 

TROY 

87.3 

64,4 

75.9 

3 

.7 

96 

26 

57 

12 

Q 

11 

0 

0 

0 

2.70 

1.02 

1.07 

17 

,0 

0 

TUSKE6EE  2 

87.3 

62,6 

75.0 

95 

22  + 

53 

8 

0 

1 1 

0 

Q 

0 

1.63 

.77 

15 

.0 

0 

UNION  SPRINGS  e  W 

AM 

85,3 

61,9 

73.6 

6 

.  1 

92 

23+ 

51 

1 

0 

0 

4.00 

.14 

1.85 

16 

.0 

0 

D I V I S I  ON 

73.9 

3.39 

.  0 

ANDALUSIA 

AM 

88.6 

64.2 

76.4 

96 

22 

55 

1 

0 

1 5 

Q 

0 

3.26 

1.22 

16 

.0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

89.1 

63.6 

76.5 

96 

22  + 

56 

2+ 

Q 

Q 

7.53 

4.32 

10 

.  0 

0 

BAY  MINETTE 

88. 4 

65.1 

76.8 

2 

•  8 

95 

21 

56 

12 

0 

12 

0 

3.41 

1.99 

1.25 

7 

.0 

0 

BREWTON  3  SSE 

88.9 

60.5 

74.7 

- 

4 

,  1 

96 

21  + 

49 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

3.54 

1.76 

1.30 

11 

.0 

0 

CHATOM 

89.6 

59,6 

74.6 

96 

22  + 

49 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

1.59 

.87 

23 

.0 

0 

CITRONELLE 

86.7 

66,3 

76.5 

3 

,  2 

93 

21 

57 

12 

0 

7 

0 

0 

0 

3.22 

2.16 

1.04 

10 

.0 

0 

DOTHAN  CAA  AIRf>ORT 

88tl 

65,3 

76,7 

95 

22 

58 

1+ 

0 

14 

0 

0 

0 

1.70 

2.93 

.61 

16 

.0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

88.0 

61,1 

74.6 

4 

•  4 

96 

26 

50 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

4.28 

.05 

3.19 

10 

.0 

0 

FAIRHOPE 

88.2 

66.5 

77.4 

1 

■  9 

93 

21 

59 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

2.89 

3.42 

1.90 

16 

.0 

0 

FORT  MORGAN 

86.2 

73.5 

79.9 

93 

21 

62 

11 

0 

2 

0 

0 

0 

.88 

.38 

6 

.0 

0 

FRISCO  CITY 

AM 

88.3 

63.7 

76.0 

96 

27 

56 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

4.97 

.38 

1.43 

11 

•  0 

0 

GENEVA 

AM 

90.8 

62.5 

76.7 

100 

23 

54 

1+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.90 

2.56 

.52 

27 

.0 

0 

HEADLAND 

AM 

87,2 

64.6 

75.9 

95 

7 

57 

11 

0 

9 

0 

0 

0 

2.27 

1.38 

16 

.0 

0 

LOCKMART 

AM 

87.2 

64.3 

75.8 

95 

23 

56 

8+ 

0 

9 

0 

0 

0 

1.88 

1.17 

11 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

88.7 

66.4 

77.6 

2 

,0 

96 

21 

58 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

2.22 

3.87 

1.09 

6 

.0 

0 

MOBILE 

AM 

87,6 

68.9 

78.3 

2 

.2 

94 

22  + 

62 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

2.21 

3.SS 

•  85 

11 

.0 

0 

OZARK 

AM 

89.0 

65.8 

77.4 

2 

■  2 

95 

23 

59 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

5.27 

.69 

1.72 

16 

.0 

0 

Precipitation 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes 
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TABLE  2  -  CONTINUED  ALABAMA 
  JUNE  1955 


Station 

Ten 

apeia 

ture 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Mitiimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  o 

Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

■3 

Max.  Depth 
on  Ground 

« 

a 

e 
t 
1 

50  or  More] 

£ 

0 

8? 

r-t  0 

5  t 

si 

0  * 
Offi 

R08ERTSDALE  7  E 
DIVISION 
STATE 

88a8 

64.5 

76.7 
76.6 
73.3 

-  5.1 

96 

21 

57 

1  + 

0 

13 

0 

0 

0 

l.S^. 
3.03 
2.99 

-  if. 63 

-  1.25 

.32 

7+ 

.0 
.0 

T 

0 

6 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


AseeviLLE 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  I  S 
ALEXANDER  CITY  fl  ME 

ALICEVILLE 
ANDALJSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 

ASHVILLE  3  SW 
ATHENS 

ATHORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
BILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 
BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

6RUNDIDGE 

CALERA 

CAMDEN   3  NNW 
CAMP  HILL   2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 
CHILDERSBURG 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DAOEVILLE 

OANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  *, 

OECATUR  SUBSTATION 
OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 
MARION   1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MIL5TEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.01  ,05 
.08  •5'. 


1.72 
1*40 
1.05 


1*10 
T  T 
•03  1.21 


•  53 

•  45 
1^70 


l»50 
l»S5 


•  40 
■  91 
•43 


1*46 
.07 
1.30 


1.05 
.20 
.17 

1.60 


1.34 
.15  .07 


Sm  Reference  Notes  FoUowmg  StaUon  Index 
-  74  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3— Continued  june  1955 


0 

Uay  01  monin 

_ 

olation 



12  3 

J       1  , 

4 

13  1  14  1  15 

16  !  17  1  18 

'  1 

19     20  21 

,  !  

22 

23 

24 

25  1 

26 

1 

27 

28  1  29  30 

31 

MONTE  SANO 

•  70 

* 

.  16 

.15 

.40 

MONTEVALLO 

*20 

OA 
.98 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

4ie2 

l.M 

•  11 

.01 

.61 

•97 

I  *48 

T 

20 

MOULTON 

3i» 

•  66 

.16 

•  24 

•07  .12 

.10 

■  61 

.26 

1^02 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

■  04 

•  21 

.02 

•  30 

.06 

.01 

■  10 

I. ''7 

T 

.14 

NATCHEZ 

*  01 

liOO 

■  66 

1.21 

00 

■  24 

NEWBURG 

•  53 

NEW  MARKET 

li7S 

■  60 

•  10 

•  04 

•  76 

*09 

NEWTON 

■  01 

•  64 

1.74 

.17 

.12 

1^16 

ONEONTA 

2.30 

■  14 

•  66 

.12  .35 

■  09 

.21 

.09 

■  44 

ORRV I LLE 

l§60 

•  60 

li03 

5i27 

■  06 

•  92 

1 .72 

■  89 

*  il 

1.11 

PAINT  ROCK 

liT9 

•  40 

•  76 

22 

*32 

PALMEROALE  2  W 

3i35 

•  51 

•  71 

•  46 

1.10 

.09 

.46 

PELL  CITY  5  NW 

2>09 

•  15 

.55 

.38 

.97 

PENNINGTON  LOCK  2 

«<3S 

•  40 

•  70 

•  50 

.61 

1.78 

PERRYV I LUE 

Alio 

•  41 

.65 

P  ICKENSVILLE 

«.05 

•  25 

•  15 

1.15 

2*00 

10 

PINE  HILL 

3>es  1 

1.10 

1^20 

.73 

■  85 

PINE  LEVEL 

3.«2 

•  61 

.41 

1.02 

1.38 

PLANTERSV I LLE 

..22! 

•  10 

•  66 

.15 

1.07 

.48 

.88 

■  11 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

3>4S 

^•09 

•  08 

.03 

.  02 

.01 

.02 

.35 

.89 

PRATTVILLE 

2>82 

•  30 

1.25 

.13 

•  65 

■  20 

PRIMROSE  FARM 

2>S1 

•  63 

•  03 

.14 

.71 

•  90 

•  14 

T 

.08 

■  18 

PUSHMATAHA 

•  06 

•  33 

* 

•50  .57 

•  13 

1.10 

REDSTONE  ARSENAL 

2i«3 

•  41 

•  12 

•  41 

•  01  T 

■  58 

• 

.  60 

.10 

RIVE1  FALLS 

2t76 

•  07 

.07 

.13 

1.13 

82 

■  54 

ROBERTSOALE  7  E 

•  32 

.22 

•  09 

•  32 

.14 

.  11 

.32  .02 

ROCKFORD 

ti85 

•  as 

1.45 

1.15 

1.40 

ROCK  MILLS 

I'.il 

•  76 

•  66 

.28 

.10 

■  09 

■  02 

.16 

■  08 

RUSSELLVILLE 

•  55 

.25 

•  31 

•25  •SS 

RUSSELLVILLE  2 

2,61 

■  49 

.15 

•  28 

•25  •se 

U06 

SAINT  BERNARD 

2i66 

•  02 

•  01 

•  27 

•08  ^44 

■  01 

.21 

.04 

.17 

■  51 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

2iSS 

•  09 

•  90 

■  00 

•  11 

.44 

.14 

SAYRE 

2!!° 

•  37 

•  27 

•22  .39 

■  20 

SCOTTSBORO 

•  50 

•  46 

.29 

.03 

1.14 

SCOTTSBOftO  SUBSTA 

3i09 

1  a  00 

•  27 

.03 

*01 

*05 

37 

1  35 

■  01 

SEALE  6  W 

2i33 

•  52 

•  51 

ill 

1.39 

SELMA 

4i33 

•  36 

.06 

■  13 

1.11 

•  55 

•  13 

T 

T 

.14 

1^83 

T 

SHOEMAKER  SPR INGS 

•  26 

.15 

•  65 

.09 

SLOCOMB  4  S 

lise 

.17 

•  20 

.49 

•  25 

.22 

SNOW  HILL 

•  75 

•  13 

.10 

1.33 

■32  .75 

.90 

SOUTH  HILL 

1.37 

•  53 

■  50 

.44 

.10 

SUTTLE 

*i4e 

.31 

1^45 

■  66 

■  73 

1.33 

1.97 

.  14 

•  11 

.55 

SYLACAUGA  2  W 

4.22 

•  75 

.25 

1.64 

•  ,30 

6(1 

* 

48 

SYLACAUGA  i,  NE 

3i»e 

T 

.29 

1.  37 

.63 

54 

■ 

20 

.05 

SYLVAN  I A 

1.97 

.86 

.48 

■  16 

.45 

TALLADEGA 

2.92 

•  18 

.41 

1.44 

•  04 

■23  .28 

•  16 

.16 

.02 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

3.21 

•  62 

1.62 

* 

' 

* 

•  0 

.27 

THOMASVl LLE 

3.27 

•  10 

.11 

•  50 

1.20 

- 

THURLOW  DAM 

4.02 

1 .91 

•  30 

1.00 

.06 

•  1| 

■  06 

TONEY 

2.74 

•  05 

•  31 

.06 

1«83 

.11 

•  05 

■  03 

.05 

.20 

■  OS 

TRAFFORD 

1.93 

•  95 

.47 

■  24 

■  27 

Troy 

2.70 

01 

•  05 

•  92 

.37  i.07 

■  26 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

2.92 

•  73 

*01 

T 

34 

* 

20  .96 

_ 

_ 

* 

.  32 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

3.19 

'47 

.46 

*     1  lis 

40 

•  03 

■  57 

TUSKEGEE  2 

1.63 

.63 

•  19 

.77 

■  04 

UNION  SPRINGS  6  W 

4.00 

•  05 

•  65 

1.S5  .65 

.10 

■  50 

UNIONTOMN 

3.»« 

•  15 

•  15 

* 

2^01 

UNIVERSITY  R 

3.30 

•  40 

*45 

.  _   ,  '1  » 

1 

VALLEY  HEAD  3  S 

2.91 

•  65 

•  29 

X 

•  39 

*  '02 

02  * 

13 

*29 

85 

*27 

VANCE 

2.91 

•  02 

•  42 

lll5 

.07 

.75 

.37 

.OS 

.05 

WAOLEY 

2.03 

.70 

•  65 

.25 

1.05 

WALLACE  3  SW 

4.23 

1  •OS 

•  80 

.39 

WALNUT  GROVE 

3.03 

1^00 

55 

1  03 

WATERLOO 

1.75 

■  65 

•  30 

WEST  BLOCTON 

3.31 

.11  .10 

.20 

.07 

.73 

1.10 

.43 

■  40 

.17 

WETUMPKA 

2.18 

■  57 

T 

.57 

.61 

.36 

■  07 

WHATLE Y 

3.03 

•  02 

.52 

55 

•  61 

20 

09 

WHEELER  DAM 

1.46 

T 

•  21 

•  08 

•  19 

■  06 

.11 

.55 

.Of 

.05 

'!°2 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.39 

•  27 

■  17 

.97 

.42 

■  92 

.29 

■  35 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2.93 

1.20 

.04 

•  49 

.03 

.05 

.30 

.82 

WILSON  DAM 

.84 

T 

•  08 

.17 

.17 

.04 

.06 

.08 

,08 

.02 

■  14 

WINFIELD  2  SW 

3.13 

•  16 

.66 

■  04 

.16  .62 

.32 

.08 

.36 

.14 

■  61 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.57 

1.95 

.10 

.81 

.03 

.66 

■  02 

VOUNGS  STORE 

1.21 

.13 

•  39 

.17 

.13 

•  12 

.06 

■  07 

.10 

Sm  Rcleraac*  NotM  Following  Slalion  Indvx 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of        1954  _  1955 


Station 

July 

Augtut 

Septembe 

r  October 

NovemBe 

r  Decembe 

r  January 

February 

March 

ABBEVILLE 

- 

ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

T 

T 

T 

r 

T 
T 

T 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 

ASHVILLE  3  SW 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  N 

T 

T 

3i3 
1«5 

2a0 

T 

BESSEMER  5  SSW 
BILLINOSLEY 
BIRMINGHAM  W8  AP 
BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIOGE 
CALERA 

T 

T 

•  1 

•  3 

T 

T 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL   2  NW 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CHATOM 

T 

T 

T 

T 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

T 

•  1 

T 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

T 

T 
T 
].>0 

T 

T 
T 
T 

DADEVILLE 
OANCY 
DAYTON 
DECATUR 

T 

T 
T 

T 

T 
1(0 

•  5 

T 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

T 

T 

T 
1>0 

EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

T 

FAYETTE 
FLORENCE 

- 

T 

FORT  DEPOSIT   1  W 
FORT  MORGAN 

T 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

T 

T 
T 

T 
•  1 

y 
T 

T 

GARDEN  CITY 
GENEVA 

i2 

T 

GORGAS 

242 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

T 

T 
T 

T 

•  6 

HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

T 

•  1 

T 

T 

MIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  4  SSE 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

- 

_ 

,7 

1.7 

>6 

JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 

T 

3i0 

<2 
T 

T 

LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 

T 

T 

T 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of         1954   -  1955 


AI^BAJIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Tune 

Total 

MA6ELUA 
MARION  I  N 
MARION  JUNCTION 

MADirtttI      IHU^TTAKI     9  MET 
nHKlUN    •^UlN^.llUnl    e.  INC 

MARTIN  0AM 

T 

0 
0 
T 
0 
0 

MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 

T 

T 

T 

T 
0 

.  0 
0 
T 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONT50MERY  W«  AP 

T 

T 

T 

T 

0 

T 
0 
T 

MONTGOMERY   WB  CITY 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEWTON 

ONEONTA 

T 

T 
•  3 

2>0 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

2«a 

T 
•  3 

ORRVILLE 
OZARK 

PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  5  Nw 
PENNlNOTON  LOCK  2 

J 

T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 

0 

PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 

.T 

T 

T 

0 
T 
T 

0 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 

T 
liO 

T 

T 

T 

T 

0 
0 
T 

RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 

T 

T 

•  5 

laS 

T 
- 

- 

T 

T 

•  9 

0 
T 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SEALE  6  W 

T 

T 

T 
T 

•  e 

•  5 

T 

1*3 
1*0 

0 
0 
0 

SELMA 

T 

T  . 

SLOCOMB  *  S 
SNOW  HILL 
SUTTLE 

0 
0 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

TALLADEGA   HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

•  1 

T 
T 

T 
T 

T 

0 

T 
T 
.1 

THURLOW  DAM 

TRAFFORO 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

T 

a3 

0 
0 
•  3 

T 
0 

TUSKE6EE 
TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  S  W 
UN lONTOWN 
UNIVERSITY 

T 

T 

T 
0 
0 
0 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

WADLEY 

WALLACE   3  SW 
WALNUT  GROVE 

- 

T 

T 
T 

T 

T 
0 
T 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 

WHITFIELD  LOCK  3 

T 

0 
0 
0 
T 
0 

WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

0 

See  Reierence  Notes  Fallowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^a^^ba^^ 

Table  S  ^  , 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

74 

80 

82 

86 

68 

89 

83 

76 

76 

79 

72 

73 

73 

76 

67 

80 

82 

89 

86 

84 

37 

66 

92 

90 

66 

89 

65 

83 

83 

89 

82 

•  2 

MIN 

49 

50 

52 

54 

54 

64 

64 

52 

54 

54 

55 

54 

64 

55 

57 

51 

64 

54 

56 

64 

57 

62 

62 

58 

59 

57 

50 

60 

55 

60 

56 

•  0 

ALEXANDER  CITY   6  N£ 

MAX 

84 

86 

88 

89 

67 

83 

83 

83 

85 

79 

77 

79 

82 

60 

76 

82 

65 

85 

90 

91 

92 

91 

90 

90 

90 

68 

87 

39 

88 

86 

i6 

MIN 

46 

50 

52 

53 

60 

61 

64 

49 

53 

63 

69 

49 

50 

57 

57 

53 

54 

54 

56 

56 

59 

60 

64 

61 

64 

67 

56 

63 

62 

56 

67 

•  2 

ANDALUSIA 

MAX 

eo 

87 

89 

90 

93 

90 

89 

90 

87 

91 

77 

60 

63 

67 

88 

67 

84 

86 

91 

94 

93 

90 

92 

93 

94 

83 

91 

93 

88 

■  5 

MIN 

55 

59 

60 

62 

64 

67 

65 

60 

63 

64 

63 

66 

62 

63 

64 

62 

63 

61 

61 

66 

63 

69 

68 

68 

58 

71 

55 

69 

66 

65 

64 

•  2 

ANNISTON   CAA  AP 

MAX 

85 

87 

90 

90 

90 

81 

80 

81 

83 

70 

76 

79 

81 

69 

79 

86 

86 

92 

93 

90 

91 

90 

85 

•  3 

MIN 

50 

52 

54 

53 

62 

65 

54 

50 

56 

63 

56 

56 

53 

60 

59 

56 

58 

67 

62 

68 

61 

61 

64 

61 

64 

66 

64 

67 

65 

60 

58 

•  8 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

87 

89 

92 

92 

88 

86 

89 

87 

90 

75 

79 

82 

86 

88 

87 

83 

88 

69 

93 

91 

91 

89 

•  1 

MIN 

56 

59 

59 

63 

64 

70 

64 

59 

63 

63 

60 

66 

59 

66 

67 

64 

62 

61 

59 

63 

68 

67 

67 

66 

66 

73 

66 

69 

69 

66 

63 

•  8 

AUBURN   3  SW 

MAX 

80 

84 

88 

90 

88 

67 

87 

84 

84 

87 

77 

77 

80 

33 

80 

71 

79 

92 

93 

93 

92 

91 

89 

90 

86 

•  9 

MIN 

56 

54 

57 

58 

62 

66 

64 

51 

57 

60 

62 

62 

55 

60 

69 

59 

60 

59 

63 

61 

63 

64 

67 

63 

67 

71 

69 

63 

66 

65 

61 

■  3 

BAY  MINETTE 

MAX 

87 

89 

91 

90 

87 

82 

90 

86 

90 

80 

82 

83 

87 

90 

39 

62 

85 

92 

95 

91 

89 

33 

69 

36 

■  4 

MIN 

59 

61 

62 

65 

65 

70 

64 

60 

64 

65 

60 

66 

61 

67 

67 

66 

62 

63 

63 

66 

69 

68 

68 

66 

70 

75 

65 

66 

70 

70 

65 

•  1 

8ELLE  MINA  2  N 

MAX 

83 

87 

87 

90 

89 

86 

78 

77 

62 

74 

73 

75 

77 

72 

80 

63 

37 

68 

38 

90 

91 

93 

68 

92 

87 

86 

86 

37 

69 

87 

64 

•  3 

MIN 

51 

54 

55 

65 

63 

65 

60 

54 

56 

61 

56 

68 

63 

60 

59 

55 

58 

69 

58 

58 

65 

61 

64 

60 

67 

66 

60 

59 

64 

60 

69 

•  1 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

83 

86 

88 

86 

68 

84 

81 

82 

85 

76 

75 

78 

82 

75 

76 

82 

84 

86 

90 

90 

92 

91 

90 

89 

86 

84 

69 

86 

84 

•  8 

MIN 

48 

53 

55 

57 

64 

57 

65 

54 

63 

62 

56 

67 

53 

61 

60 

54 

55 

55 

54 

68 

62 

62 

67 

64 

63 

65 

66 

60 

65 

60 

59 

•  4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

83 

35 

88 

87 

86 

83 

82 

82 

85 

73 

75 

78 

61 

69 

76 

82 

84 

86 

88 

90 

90 

90 

91 

87 

66 

87 

86 

83 

68 

87 

83 

•  9 

MIN 

31 

55 

58 

59 

66 

65 

57 

54 

65 

57 

56 

56 

54 

61 

61 

57 

58 

68 

61 

62 

65 

64 

66 

64 

70 

57 

66 

65 

59 

65 

60 

•  8 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

86 

88 

91 

91 

89 

88 

89 

69 

91 

82 

80 

83 

66 

89 

86 

87 

85 

91 

91 

90 

90 

89 

89 

88 

•  9 

MIN 

49 

51 

54 

58 

60 

66 

64 

64 

67 

64 

61 

61 

56 

61 

63 

60 

69 

56 

56 

57 

62 

64 

65 

65 

66 

58 

62 

66 

55 

64 

60 

•  5 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

81 

86 

86 

88 

87 

60 

84 

66 

86 

76 

76 

79 

84 

82 

83 

79 

33 

66 

91 

90 

92 

90 

87 

66 

■  0 

MIN 

49 

53 

55 

61 

60 

69 

62 

56 

59 

64 

69 

56 

66 

61 

63 

64 

54 

54 

55 

60 

64 

65 

53 

53 

53 

69 

67 

65 

65 

58 

60 

•  5 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

78 

82 

85 

82 

88 

67 

85 

80 

31 

84 

75 

75 

78 

81 

75 

72 

78 

90 

90 

88 

89 

87 

87 

83 

•  1 

MIN 

50 

56 

54 

56 

58 

66 

63 

64 

66 

61 

60 

53 

64 

68 

69 

66 

57 

57 

62 

60 

61 

61 

63 

62 

64 

69 

67 

67 

63 

61 

59 

■  6 

CENTREVILLE 

MAX 

81 

82 

89 

91 

91 

89 

82 

85 

86 

90 

76 

79 

82 

85 

79 

76 

S3 

94 

87 

91 

87 

•  1 

MIN 

49 

53 

54 

58 

62 

70 

62 

51 

53 

63 

65 

53 

62 

60 

61 

59 

65 

56 

56 

68 

62 

63 

64 

66 

70 

67 

65 

62 

56 

60 

69 

>8 

CHATOH 

MAX 

86 

90 

92 

92 

69 

82 

90 

83 

88 

90 

86 

62 

88 

92 

89 

■  6 

MIN 

49 

52 

52 

60 

58 

69 

62 

63 

59 

66 

68 

51 

62 

61 

66 

64 

63 

54 

52 

63 

64 

62 

61 

63 

67 

71 

62 

65 

66 

61 

59 

|5 

CITRONELLE 

MAX 

84 

86 

89 

89 

79 

87 

66 

87 

79 

79 

81 

85 

68 

85 

80 

84 

90 

89 

86 

.7 

MIN 

61 

64 

63 

66 

66 

68 

66 

61 

66 

67 

60 

57 

63 

67 

68 

66 

64 

65 

64 

67 

69 

69 

67 

69 

70 

74 

67 

73 

71 

70 

56 

i3 

CLANTON 

MAX 

77 

81 

84 

87 

88 

85 

77 

80 

81 

84 

74 

74 

76 

80 

78 

70 

78 

82 

84 

83 

89 

91 

89 

88 

69 

90 

87 

84 

87 

82 

9 

MIN 

47 

52 

55 

58 

63 

67 

63 

52 

53 

62 

58 

53 

53 

56 

60 

59 

54 

55 

65 

53 

61 

62 

66 

65 

68 

67 

65 

53 

54 

59 

59 

2 

DAYTON 

MAX 

78 

78 

86 

88 

90 

87 

82 

82 

86 

82 

79 

78 

81 

62 

82 

72 

79 

92 

92 

91 

90 

91 

88 

89 

85 

1 

MIN 

55 

54 

60 

65 

65 

70 

64 

59 

62 

66 

68 

57 

59 

63 

64 

63 

59 

63 

60 

66 

68 

67 

66 

68 

69 

70 

63 

66 

70 

63 

■  6 

DECATUR 

MAX 

74 

82 

84 

84 

68 

80 

64 

77 

79 

80 

72 

71 

73 

76 

70 

79 

83 

82 

86 

87 

90 

69 

93 

92 

89 

85 

89 

85 

86 

39 

82 

7 

MIN 

52 

54 

57 

57 

68 

68 

61 

55 

57 

62 

56 

57 

54 

62 

60 

55 

58 

59 

58 

59 

66 

63 

66 

59 

53 

63 

63 

61 

65 

52 

60 

5 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

79 

84 

88 

89 

90 

88 

62 

65 

87 

84 

77 

85 

80 

66 

84 

78 

61 

95 

98 

100 

94 

94 

92 

87 

7 

MIN 

59 

62 

64 

63 

63 

63 

62 

54 

56 

64 

65 

55 

54 

69 

66 

64 

68 

64 

59 

59 

71 

70 

54 

54 

54 

49 

62 

1 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

86 

89 

91 

92 

89 

90 

92 

88 

91 

87 

81 

63 

66 

89 

83 

76 

84 

84 

80 

94 

63 

38 

90 

90 

88 

1 

MIN 

58 

58 

63 

65 

67 

66 

68 

61 

61 

66 

64 

58 

63 

67 

66 

63 

65 

63 

63 

65 

67 

68 

69 

71 

69 

69 

69 

70 

68 

68 

56 

3 

EUFAULA 

MAX 

89 

91 

92 

93 

95 

91 

90 

88 

90 

83 

79 

39 

MIN 

53 

53 

58 

60 

65 

65 

68 

57 

61 

68 

65 

64 

65 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

85 

89 

90 

92 

90 

86 

88 

87 

'90 

72 

79 

62 

65 

87 

83 

84 

66 

89 

88 

0 

MIN 

50 

54 

55 

61 

62 

67 

60 

56 

58 

66 

57 

52 

66 

62 

66 

63 

59 

59 

59 

59 

63 

66 

65 

66 

67 

67 

65 

68 

66 

63 

61 

1 

FAIRHOPE 

MAX 

85 

88 

88 

88 

89 

86 

66 

37 

90 

87 

80 

82 

85 

86 

88 

34 

89 

88 

89 

91 

93 

91 

90 

69 

89 

92 

39 

92 

90 

91 

88 

2 

MIN 

59 

61 

62 

66 

65 

70 

66 

62 

62 

66 

66 

61 

62 

71 

69 

66 

61 

64 

63 

66 

74 

68 

71 

69 

71 

76 

67 

70 

71 

70 

66 

5 

FAYETTE 

MAX 

88 

88 

89 

90 

69 

88 

88 

88 

66 

89 

88 

66 

80 

89 

68 

87 

38 

88 

92 

91 

83 

83 

9 

MIN 

51 

52 

52 

59 

60 

66 

60 

54 

54 

61 

48 

52 

51 

56 

62 

63 

58 

59 

63 

64 

55 

67 

67 

59 

60 

56 

65 

68 

59 

68 

57 

5 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

FORT  MORGAN 

MAX 

82 

85 

86 

86 

65 

85 

86 

88 

66 

83 

82 

82 

64 

85 

66 

83 

87 

66 

87 

89 

93 

89 

66 

84 

68 

89 

38 

90 

88 

87 

36 

2 

MIN 

72 

72 

71 

74 

75 

74 

72 

73 

77 

74 

62 

72 

73 

75 

75 

71 

69 

72 

70 

77 

78 

77 

78 

74 

76 

72 

73 

76 

76 

77 

73 

5 

FRISCO  CITY 

MAX 

83 

87 

89 

91 

92 

69 

82 

88 

86 

90 

75 

80 

83 

86 

36 

89 

82 

65 

90 

94 

91 

89 

89 

83 

3 

MIN 

58 

62 

60 

64 

65 

69 

66 

57 

62 

65 

69 

66 

69 

66 

62 

63 

60 

63 

69 

64 

67 

67 

66 

66 

68 

72 

64 

70 

70 

65 

63 

7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

GENEVA 

MAX 

85 

89 

90 

94 

95 

93 

93 

93 

90 

94 

86 

85 

86 

90 

89 

86 

83 

87 

91 

91 

91 

92 

90 

8 

MIN 

54 

54 

57 

60 

62 

63 

66 

62 

56 

65 

64 

55 

59 

64 

65 

62 

62 

59 

59 

62 

66 

65 

67 

68 

67 

63 

65 

68 

66 

57 

62 

5 

GREENSBORO 

MAX 

85 

89 

90 

88 

90 

60 

84 

85 

86 

79 

76 

78 

84 

84 

79 

63 

86 

86 

89 

89 

92 

92 

92 

92 

92 

95 

86 

39 

90 

89 

85 

7 

MIN 

55 

60 

61 

65 

65 

67 

65 

56 

59 

65 

56 

63 

59 

6  1 

61 

65 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

66 

66 

63 

4 

GREENVILLE 

MAX 

89 

90 

92 

93 

67 

sl 

69 

78 

80 

83 

86 

90 

81 

62 

87 

90 

87 

92 

94 

95 

90 

91 

94 

96 

90 

90 

38 

7 

MIN 

57 

60 

60 

63 

64 

68 

65 

57 

62 

65 

61 

65 

59 

64 

64 

62 

60 

61 

63 

64 

69 

68 

67 

67 

68 

70 

66 

69 

58 

66 

63 

7 

GUNTERSVILLE 

MAX 

MIN 

HALEYVILLE 

MAX 

75 

83 

85 

86 

86 

86 

86 

77 

60 

82 

70 

69 

74 

77 

64 

76 

63 

66 

37 

87 

89 

86 

91 

87 

90 

90 

87 

33 

86 

36 

82i 

6 

MIN 

48 

50 

53 

56 

60 

69 

59 

46 

50 

52 

55 

62 

50 

59 

57 

63 

56 

66 

53 

54 

61 

60 

62 

51 

63 

71 

61 

67 

63 

69 

66  1 

6 

HEADLAND 

MAX 

85 

88 

90 

89 

90 

89 

95 

87 

89 

85 

79  ■ 

62 

86 

87 

79 

84 

84 

80 

81 

90 

92 

94 

90 

66 

91 

92 

88 

36 

88 

38 

87  ■ 

2 

MIN 

58 

62 

62 

66 

63 

68 

59 

60 

67 

66 

67 

60 

65 

64 

62 

63 

62 

62 

66 

67 

69 

70 

70 

58 

66 

63 

68 

67 

56 

66 

64 1 

6 

HIGHLAND  HOME 

MAX' 

77 

83 

84 

86 

90 

87 

86 

87 

66 

79 

77 

60 

62 

85 

81 

77 

62 

83 

91 

92 

94 

85 

87 

37 

85  • 

5 

MIN 

53 

58 

62 

62 

62 

63 

67 

54 

66 

59 

64 

60 

57 

68 

62 

61 

61 

60 

60 

63 

63 

60 

65 

65 

68 

69 

66 

66 

66 

55 

61i 

8 

JASPER 

MAX 
MIN 

89 

85 

87 

66 

89 

69 

91 

91 

87 

86 

91 

88 

82 

91 

89 

92 

91 

89 

90 

89 

94 

96 

38 

92 

92 

94 

94 

94 

96 

94 

9a< 

1 

LAFAYETTE 

M'X 

82 

85 

88 

68 

67 

66 

82 

81 

85 

77 

77 

80 

31 

74 

71 

78 

82 

82 

32 

88 

91 

91 

90 

90 

88 

69 

90 

89 

90 

90 

64  • 

5 

MIN 

53 

55 

59 

60 

64 

65 

62 

54 

56 

63 

60 

53 

56 

61 

57 

56 

68 

58 

62 

63 

64 

64 

52 

72 

64 

55 

55 

67 

68 

69 

61* 

2 

LIVINGSTON 

MAX 

83 

87 

90 

91 

88 

61 

84 

87 

83 

72 

79 

62 

65 

89 

78 

82 

86 

68 

89 

92 

92 

92 

93 

92 

93 

94 

88 

91 

90 

90 

87  • 

0 

MIN 

52 

52 

59 

62 

65 

66 

63 

54 

61 

62 

57 

54 

55 

61 

65 

64 

56 

69 

59 

64 

66 

66 

66 

66 

70 

69 

68 

67 

70 

63 

62  I 

2 

i 

S«e  R»tereDC«  Notes  FoUowtog  Station  Index 
-  78  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ALABAMA 
JUNE  1955 


Station 

Day  Ol  Month 

o 
o- 

0 

1  ' 

3 

4 

7  1   8  1  9 

10 

u 

12 

13 

I 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

,  30  31 

Avei 

LOCKHART 

MAX 

1  so 

80 

65 

87 

90 

91 

89 

68 

89 

86 

91 

84 

79 

82 

86 

88 

63 

79 

83 

65 

82 

91 

94 

95 

91 

88 

91 

94 

88 

89 

89 

i  87.2 

M!N 

58 

57 

61 

64 

64 

66 

65 

56 

62 

66 

64 

56 

62 

65 

57 

62 

54 

61 

59 

63 

68 

67 

59 

69 

69 

73 

66 

70 

68 

67 

64«3 

MAO  I  SON 

MAX 

76 

63 

65 

87 

68 

66 

86 

77 

61 

V> 

73 

72 

74 

75 

70 

81 

85 

88 

89 

89 

96 

94 

87 

I  91 

67 

85 

86 

88 

90 

1  84. 3 

MIN 

51 

53 

54 

56 

63 

66 

60 

52 

61 

60 

55 

66 

52 

60 

69 

55 

58 

60 

58 

58 

65 

1 

66 

61 

j  67 

66 

60 

61 

66 

65 

69<5 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

84 

87 

69 

90 

91 

83 

65 

66 

67 

79 

77 

80 

33 

62 

76 

79 

85 

68 

87 

91 

91 

1  93 

93 

1  94 

94 

97 

!  86 

87 

87 

86  a  5 

MIN 

54 

59 

60 

62 

64 

67 

58 

55 

59 

65 

57 

55 

57 

63 

53 

62 

58 

69 

59 

64 

64 

56 

67 

67 

!  70 

62 

66 

67 

69 

64 

62  il 

MARTIN  0AM 

MAX 

82 

84 

84 

69 

86 

85 

63 

82 

84 

82 

84 

63 

83 

75 

62 

83 

62 

81 

#89 

88 

'  67 

92 

65 

91 

89 

66 

86 

88 

88 

84 17 

MIN 

54 

55 

57 

56 

63 

66 

65 

55 

61 

63 

51 

57 

57 

56 

61 

51 

61 

68 

56 

74 

64 

1  70 

58 

6^ 

57 

70 

67 

69 

65 

62 

62i7 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

85 

88 

90 

91 

89 

87 

84 

35 

86 

77 

80 

60 

83 

64 

61 

61 

87 

88 

84 

90 

92 

91 

93 

92 

92 

92 

90 

88 

90 

89 

87,1 

MIN 

61 

52 

65 

69 

70 

70 

68 

60 

65 

67 

65 

60 

51 

67 

66 

65 

62 

53 

68 

67 

71 

71 

73 

69 

72 

75 

71 

'  72 

72 

70 

67.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

90 

88 

90 

83 

87 

90 

89 

87 

91 

I 

90 

90 

88.7 

MIN 

60 

64 

64 

66 

66 

69 

68 

63 

56 

65 

50 

56 

61 

68 

69 

68 

6'. 

53 

64 

63 

70 

59 

71 

70 

72 

69 

68 

70 

fO 

66.4 

MOBILE 

MAX 

80 

85 

89 

64 

80 

90 

90 

90 

85 

63 

84 

64 

87 

94 

89 

93 

91 

94 

91 

87>6 

MIN 

62 

63 

66 

68 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

53 

53 

63 

66 

73 

57 

65 

64 

67 

66 

70 

71 

75 

75 

76 

77 

66 

72 

74 

73 

68.9 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

84 

85 

85 

86 

92 

94 

89 

87 

89 

89 

86.3 

MIN 

56 

59 

62 

66 

68 

69 

66 

59 

61 

66 

62 

59 

60 

55 

63 

64 

60 

62 

66 

66 

58 

59 

70 

68 

n 

69 

69 

70 

69 

66 

64.9 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

80 

85 

79 

80 

81 

69 

71 

74 

75 

57 

78 

83 

87 

86 

91 

04 
94 

60 

89 

84 

65 

87 

88 

66 

83.0 

MIN 

54 

57 

59 

60 

65 

66 

57 

57 

59 

57 

55 

59 

64 

61 

60 

57 

60 

62 

52 

62 

67 

66 

65 

6i* 

71 

67 

64 

62 

67 

67 

61.4 

NATCHEZ 

MAX 

87 

87 

88 

82 

84 

82 

82 

67 
87 

90 

92 

92 

91 

92 

93 

92 

90 

89 

69 

87.7 

MIN 

48 

51 

53 

58 

62 

69 

61 

52 

58 

61 

54 

62 

64 

53 

56 

53 

56 

53 

62 

63 

63 

62 

65 

70 

65 

64 

66 

59 

59.9 

ONEONTA 

MAX 

75 

81 

85 

64 

80 

81 

72 

75 

75 

79 

64 

88 

64 

86 

86 

89 

92 

90 

90 

66 

85 

86 

88 

89 

83.7 

MIN 

47 

51 

53 

53 

62 

65 

62 

46 

48 

61 

52 

56 

50 

59 

57 

51 

56 

55 

57 

66 

64 

51 

64 

58 

60 

65 

64 

65 

66 

60 

57.5 

OZARK 

MAX 

83 

66 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

89 

90 

80 

83 

83 

89 

68 

84 

79 

85 

88 

89 

91 

94 

95 

92 

90 

94 

90 

91 

92 

91 

69.0 

'  MIN 

59 

60 

63 

65 

68 

66 

68 

60 

61 

69 

66 

66 

51 

66 

55 

64 

64 

66 

65 

64 

63 

70 

59 

71 

69 

67 

69 

67 

67 

69 

65.6 

PELL  CITY   5  NW 

MAX 

75 

8 1 

85 

88 

88 

69 

81 

79 

61 

7  0 

76 

76 

80 

67 

75 

81 

64 

65 

83 

92 

86 

87 

86 

85 

83 

87 

32.9 

MIN 

48 

50 

52 

63 

55 

56 

53 

49 

55 

68 

55 

62 

53 

64 

63 

53 

55 

56 

57 

57 

58 

60 

52 

60 

61 

64 

64 

61 

61 

56 

66.9 

PRATTVILLE 

MAX 

85 

87 

90 

90 

89 

85 

84 

84 

86 

84 

78 

81 

63 

62 

77 

74 

83 

65 

84 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

93 

89 

88 

90 

69 

85.4 

MIN 

52 

55 

68 

62 

64 

70 

56 

54 

56 

66 

60 

55 

55 

60 

68 

65 

58 

59 

63 

61 

56 

65 

69 

65 

69 

72 

70 

70 

68 

67 

52.7 

PUSHMATAHA 

MAX 

MIN 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

82 

84 

85 

86 

86 

84 

75 

78 

80 

74 

71 

72 

75 

69 

79 

83 

65 

87 

87 

90 

90 

93 

87 

89 

8? 

84 

64 

84 

87 

86 

82.8 

MIN 

47 

51 

53 

54 

61 

61 

64 

53 

53 

69 

56 

55 

52 

50 

55 

52 

54 

56 

56 

56 

64 

54 

61 

59 

66 

67 

60 

58 

63 

59 

57.0 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 

86 

88 

91 

89 

86 

86 

90 

87 

91 

85 

3  1 

33 

66 

91 

91 

84 

85 

68 

89 

92 

96 

96 

91 

87 

91 

94 

90 

92 

89 

89 

88.8 

MIN 

57 

60 

61 

63 

63 

68 

66 

50 

52 

66 

52 

67 

62 

66 

66 

65 

60 

62 

60 

64 

68 

65 

70 

68 

69 

74 

65 

69 

69 

69 

64.6 

ROCKFORD 

MAX 

84 

85 

88 

90 

89 

80 

82 

63 

86 

75 

85 

85 

63 

77 

83 

85 

67 

86 

89 

90 

92 

91 

91 

92 

91 

89 

90 

89 

66.1 

MIN 

50 

52 

53 

59 

57 

64 

58 

60 

51 

53 

48 

61 

53 

53 

57 

54 

55 

53 

64 

55 

55 

59 

69 

59 

60 

62 

62 

59 

55 

59 

66.0 

ROCK  MILLS 

MAX 

66 

89 

91 

90 

88 

87 

85 

84 

85 

79 

77 

76 

82 

81 

78 

82 

86 

86 

86 

91 

93 

93 

92 

91 

89 

92 

90 

69 

89 

85.5 

MIN 

48 

50 

52 

52 

61 

61 

64 

49 

61 

63 

50 

51 

51 

59 

57 

54 

54 

54 

61 

59 

61 

50 

54 

61 

65 

68 

67 

66 

64 

58.2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

75 

82 

84 

87 

87 

86 

61 

86 

79 

81 

67 

75 

73 

77 

65 

78 

34 

87 

90 

88 

88 

69 

91 

85 

91 

90 

84 

84 

87 

88 

63.0 

MIN 

48 

50 

55 

66 

60 

62 

68 

52 

52 

59 

52 

67 

50 

67 

58 

53 

55 

56 

56 

68 

63 

60 

62 

59 

62 

70 

60 

57 

62 

60 

67.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

76 

83 

65 

87 

89 

88 

66 

78 

79 

61 

74 

73 

75 

78 

67 

78 

84 

88 

88 

87 

89 

89 

92 

89 

90 

86 

85 

85 

87 

89 

83.6 

MIN 

52 

53 

56 

56 

62 

66 

59 

60 

52 

59 

65 

53 

61 

57 

53 

54 

58 

58 

55 

57 

65 

52 

53 

58 

63 

66 

63 

60 

62 

56 

58.0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

76 

70 

79 

72 

76 

71 

83 

65 

35 

81 

37 

87 

90 

85 

85 

84 

84 

83 

36 

87 

86 

81.4 

MIN 

49 

51 

53 

57 

63 

65 

60 

52 

57 

53 

56 

66 

56 

69 

58 

53 

55 

55 

60 

59 

64 

62 

62 

60 

67 

67 

62 

63 

62 

63 

58.9 

SCOTTSBORO 

MAX 

79 

76 

83 

31 

35 

88 

89 

65 

91 

90 

90 

86 

85 

87 

86 

90 

91 

85.4 

MIN 

50 

52 

56 

55 

61 

64 

62 

53 

55 

62 

54 

58 

52 

68 

66 

53 

57 

57 

58 

59 

63 

50 

50 

61 

66 

64 

58 

60 

58 

60 

58.1 

S6LMA 

MAX 

84 

66 

87 

86 

8 1 

82 

85 

61 

94 

94 

93 

94 

94 

96 

90 

89 

68 

86.2 

MIN 

55 

58 

61 

66 

68 

72 

65 

58 

60 

66 

59 

39 

69 

66 

63 

62 

58 

61 

62 

65 

67 

69 

69 

66 

70 

72 

66 

68 

70 

66 

64.2 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

84 

84 

88 

88 

81 

82 

84 

76 

75 

78 

61 

77 

74 

32 

35 

36 

83 

90 

89 

92 

92 

90 

88 

89 

68 

85 

88 

87 

84.4 

MIN 

42 

47 

50 

50 

59 

63 

62 

45 

48 

56 

56 

47 

49 

55 

56 

59 

50 

51 

56 

54 

57 

59 

53 

62 

66 

66 

65 

62 

67 

61 

56.4 

TALLADEGA 

MAX 

83 

85 

87 

88 

87 

79 

81 

81 

64 

76 

76 

78 

60 

76 

78 

82 

85 

35 

83 

89 

38 

91 

91 

on 
90 

88 

88 

86 

86 

90 

86 

84.3 

MIN 

49 

52 

66 

55 

64 

66 

53 

52 

55 

63 

53 

63 

64 

62 

60 

55 

57 

57 

63 

53 

62 

62 

66 

63 

66 

67 

65 

66 

66 

60  ' 

59.8 

THOMASVILLE 

MAX 

80 

83 

87 

90 

92 

90 

60 

85 

87 

89 

80 

79 

60 

85 

85 

82 

83 

85 

87 

38 

91 

94 

94 

94 

96 

88 

90 

90 

87.4 

MIN 

54 

59 

59 

61 

64 

70 

54 

55 

60 

65 

57 

64 

56 

64 

56 

63 

59 

60 

58 

63 

65 

66 

64 

68 

70 

72 

65 

69 

70 

64 

52.8 

TROY 

MAX 

85 

86 

91 

95 

88 

91 

69 

89 

90 

79 

78 

82 

86 

87 

76 

77 

83 

84 

60 

90 

92 

89 

93 

96 

66  1 

86 

90 

89 

67.3 

MIN 

59 

65 

65 

64 

66 

66 

65 

53 

59 

64 

63 

57 

60 

65 

51 

52 

62 

61 

64 

65 

69 

67 

59 

69 

68 

70 

67 

69 

68 

67  1 

1 

64.4 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

86 

89 

90 

90 

88 

82 

82 

85 

85 

72 

75 

60 

83 

79 

76 

85 

89 

89 

92 

92 

95 

92 

88 

92 

90  : 

86.7 

MIN 

52 

57 

59 

61 

66 

64 

58 

53 

56 

58 

55 

55 

55 

62 

52 

59 

58 

59 

58 

62 

64 

67 

69 

68  1 

69 

67 

66 

64 

68 

53 

61.2 

TUSKEGEE  2 

MAX 

84 

88 

91 

92 

90 

89 

68 

86 

88 

80 

79 

81 

83 

83 

79 

78 

85 

85 

82 

88 

93 

95 

94  ■ 

93 

95 

90 

87 

89 

90 

87.3 

MIN 

58 

60 

59 

61 

64 

61 

55 

53 

59 

66 

62 

54 

56 

62 

60 

62 

60 

60 

64 

63 

65 

65 

68 

65  1 

65 

71 

68 

69 

66 

65 

62.6 

UNION  SPRINGS  6  W 

MAX 

79 

85 

85 

90 

90 

68 

86 

65 

86 

86 

85 

78 

80 

60 

85 

67 

73 

35 

34 

84 

90  j 

90 

92 

88 

91 

90 

92 

88 

85 

88 

85.3 

MIN 

51 

53 

67 

62 

65 

65 

65 

69 

62 

56 

64 

58 

61 

65 

52 

62 

57 

57 

56 

61 

65  1 

54 

61 

68 

68 

70 

68  ' 

69 

61 

56  ] 

61.9 

UNIVERSITY 

MAX 

83 

88 

90 

90 

87 

84 

60 

83 

86 

70 

74 

67 

83 

76 

73 

81 

35 

86 

87 

92 

91 

93 

92 

92  1 

89 

89 

86 

85 

68 

87  j 

85.2 

MIN 

54 

57 

59 

61 

66 

66 

61 

66 

68 

59 

56 

55 

56 

63 

51 

59 

58 

60 

59 

53 

56 

57 

66 

57  I 

70 

67 

65  1 

64 

70 

68 

61.9 

ViLLtV   KP.-.D   3  s 

MAX 

75 

8? 

85 

85 

86 

66 

81 

76 

76 

60 

70 

72 

73 

76 

71 

79 

83 

85i 

86 

83 

68 

66 

91 

87 

85 

86 

1 

85 

85 

85 

85  ' 

81.8 

MiN 

46 

47 

51 

52 

is 

6i 

61 

50 

55 

61 

56 

54 

50 

53 

56 

51 

50 

55 

57 

57 

56 

53 

59 

56  j 

60 

62 

57 

62 

62 

55.9 

S««  RcUrttiic*  Not**  Followlnq  SlatiOD  Indvx 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of        1954  -  1955  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

AL8ERTVILLE  1  S 

602 

620 

327 

127 

3 

10 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

0 

160 

473 

643 

676 

439 

236 

38 

3 

1 

2669 

ANDALUSIA 

170 

460 

670 

504 

346 

196 

25 

0 

0 

ANNISTON  CAA  AP 

0 

0 

0 

676 

455 

295 

60 

4 

0 

2792 

2820 

ATMORE  STATE  FARM 

0 

0 

0 

73 

260 

471 

460 

276 

158 

16 

0 

0 

1714 

AUBURN  3  SW 

623 

436 

259 

47 

0 

0 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

71 

244 

414 

421 

256 

160 

23 

0 

0 

1589 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

0 

162 

478 

691 

725 

535 

321 

67 

3 

0 

2982 

BESSEMER  5  SSW 

0 

0 

0 

167 

450 

649 

657 

448 

261 

57 

4 

0 

2693 

BIRMINGHAM  W8  AP 

0 

0 

157 

418 

652 

659 

461 

286 

50 

2 

0 

2686 

2780 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

0 

124 

333 

483 

451 

291 

189 

33 

0 

0 

1904 

CAMDEN  3  NNW 

0 

0 

0 

119 

365 

559 

653 

375 

221 

55 

1 

0 

2246 

CAMP  HILL  2  NW 

679 

463 

303 

60 

6 

3 

CENTREVILLE 

664 

462 

262 

59 

1 

0 

CHATOM 

0 

0 

0 

113 

305 

486 

497 

294 

188 

36 

0 

0 

1919 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

70 

254 

397 

437 

256 

149 

17 

0 

0 

1579 

CLANTON 

692 

524 

299 

92 

5 

4 

CORDOVA 

0 

0 

0 

177 

429 

667 

DAYTON 

590 

405 

221 

68 

0 

0 

DECATUR 

0 

0 

1 

171 

457 

692 

714 

515 

303 

55 

1 

5 

2914 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

577 

388 

192 

54 

0 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

94 

301 

495 

488 

289 

187 

21 

0 

0 

1875 

EUFAULA 

0 

0 

0 

104 

320 

467 

501 

307 

170 

24 

0 

1893 

EVEROREEN  CAA  AP 

0 

0 

0 

145 

379 

540 

535 

336 

217 

36 

0 

0 

2188 

FAIRHOPE 

0 

0 

0 

60 

212 

364 

393 

219 

169 

14 

0 

0 

1421 

FAYETTE 

669 

716 

560 

288 

81 

3 

0 

FLORENCE 

0 

0 

0 

160 

468 

673 

520 

320 

63 

5 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

28 

163 

314 

340 

214 

96 

6 

0 

0 

1151 

FRISCO  CITY 

493 

329 

189 

28 

0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

0 

201 

475 

696 

684 

488 

318 

63 

3 

GENEVA 

507 

312 

186 

17 

0 

0 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

81 

315 

617 

649 

369 

206 

33 

0 

0 

2060 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

80 

303 

477 

463 

310 

172 

16 

0 

0 

1841 

6UNTERSVILLE 

0 

0 

1 

171 

480 

729 

715 

526 

352 

72 

1 

HALEYVILLE 

754 

761 

642 

373 

94 

13 

16 

HEADLAND 

0 

0 

0 

544 

354 

196 

14 

0 

0 

1926 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

91 

321 

495 

514 

340 

173 

44 

0 

0 

1978 

JASPER 

731 

477 

280 

60 

LAFAYETTE 

0 

0 

0 

140 

433 

597 

617 

417 

237 

41 

3 

1 

2486 

LIVINGSTON 

0 

0 

0 

117 

360 

533 

575 

362 

211 

28 

0 

0 

2176 

LOCKHART 

489 

316 

190 

25 

0 

0 

MADISON 

776 

576 

364 

82 

5 

5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

113 

355 

563 

666 

377 

213 

36 

0 

0 

2225 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

103 

391 

646 

575 

398 

213 

38 

1 

0 

2269 

MAXWELL  FIELD 

0 

0 

0 

92 

320 

500 

523 

333 

173 

20 

0 

0 

1961 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

76 

258 

424 

442 

258 

169 

20 

0 

0 

1647 

1612 

MOB ILE 

422 

286 

105 

16 

0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

0 

107 

360 

559 

573 

375 

210 

34 

0 

0 

22 18 

2137 

MONTGOMERY  WB  CITY 

0 

0 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

0 

0 

0 

191 

459 

694 

747 

572 

363 

68 

4 

5 

3103 

NATCHEZ 

0 

137 

362 

641 

527 

330 

214 

55 

0 

0 

ONEONTA 

739 

562 

3*6 

93 

7 

14 

OZARK 

493 

318 

177 

e 

0 

0 

PELL  CITY  5  NW 

746 

549 

333 

99 

3 

9 

PRATTVILLE 

0 

0 

0 

132 

377 

569 

588 

376 

203 

34 

0 

0 

2279 

PUSHMATAHA 

565 

424 

223 

41 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

5 

243 

524 

755 

784 

569 

360 

91 

8 

3 

ROBERTSDALE  7  E 

0 

0 

0 

62 

216 

394 

390 

■  237 

145 

20 

0 

0 

1466 

ROCKFORD 

620 

413 

277 

94 

7 

3 

ROCK  MILLS 

0 

0 

0 

165 

468 

645 

656 

451 

259 

97 

4 

0 

2706 

RUSSELLVILLE  2 

833 

652 

398 

99 

6 

14 

SAINT  BERNARD 

773 

598 

378 

106 

4 

6 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

0 

0 

2 

196 

499 

669 

730 

522 

325 

74 

4 

6 

3  049 

SCOTTSBORO 

0 

0 

2 

186 

474 

710 

700 

518 

339 

72 

2 

0 

3003 

SELMA 

0 

0 

0 

69 

302 

493 

601 

322 

189 

19 

0 

0 

1907 

SYLACAU6A  4  NE 

731 

470 

270 

''O 

11 

6 

TALLADEGA 

0 

0 

0 

145 

442 

646 

652 

426 

268 

45 

6 

0 

2632 

THOMASVILLE 

549 

378 

200 

52 

0 

0 

TROY 

0 

0 

0 

74 

284 

474 

600 

318 

117 

19 

0 

0 

1786 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

0 

0 

0 

157 

392 

632 

640 

439 

265 

44 

0 

0 

2969 

TUSKEGEE  2 

0 

0 

0 

123 

409 

545 

578 

366 

205 

21 

0 

0 

2249 

UNION  SPRINGS  6  W 

244 

1 

0 

UNIVERSITY 

0 

0 

0 

135 

358 

666 

620 

420 

259 

41 

0 

0 

2419 

VALLEY  HEAD  3  S 

0 

841 

365 

126 

16 

WETUMPKA 

0 

0 

0 

102 

345 

539 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950.  COMPUTATION  OF  DEGREE  DAY  DATA  FOR  STATIONS  MAKING  MORNING  OBSERVATIONS  COMMENCED 
JANUARY  1,  1955. 


EVAPORATION  AND  WIND  ,  Alabama 

Day  of  month 


^uaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAIRHOPE 

KVAP 

.21 

.29 

.26 

.24 

.22 

.13 

.26 

.30 

.15 

.23 

.29 

.32 

.24 

.24 

.25 

.28 

.27 

.28 

.28 

.33 

.29 

.26 

.24 

.16 

.19 

.22 

.25 

.30 

.19 

.27 

7.44 

WIND 

22 

23 

27 

22 

13 

17 

59 

59 

27 

36 

81 

60 

25 

45 

36 

31 

31 

29 

30 

40 

49 

48 

33 

00 

40 

60 

46 

18 

42 

21 

1070 

UABTIN  DAM 

EVAP 

.26 

.17 

.19 

.20 

.25 

.18 

.25 

.27 

.24 

.17 

.15 

.20 

.19 

.13 

.09 

.11 

.21 

.26 

.14 

.23 

.32 

.23 

.25 

.24 

.25 

.22 

.13 

.18 

.31 

.18 

6.20 

WIND 

39 

16 

S 

10 

5 

5 

20 

20 

8 

17 

9 

6 

6 

14 

10 

10 

10 

25 

20 

15 

35 

15 

20 

10 

30 

20 

40 

20 

10 

20 

490 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 
MONTH:     MARCH  1954 


ALABAMA 


Table  3: 

Elba 


Table  3: 

Primrose  Farm 


Table  2: 

Maxwell  Field 

Table  5: 

Maxwell  Field 


Table  2: 

Fayette 


Table  2: 

Brewton  3  SSE 


Table  2: 

Euf  aula 


Table  2: 

Greenville 


Table  3: 

Eufaula 

Table  5: 

Madison 


MONTH:     APRIL  1954 


MONTH:     DECEMBER  1954 


MONTH:     FEBRUARY  1955 


MONTH:     MARCH  1955 


Precipitation  on  the  7th  should  be  .16. 


Precipitation  on  the  30th  shoula  be  .06; 
monthly  total,  1.94. 


Total  degree  days  should  be  500. 
Minimum  temperature  on  2nd  should  be  46, 

Total  degree  days  should  be  560. 


Date  of  highest  temperature  should  be 
on  16th;  total  degree  days,  189. 


Total  precipitation  should  be  0.55; 
departure  from  normal,  —4.85. 


Average  minimum  temperature  should  be 
50.4;  average  temperature,  64.0; 
departure  from  normal,   +5.5;  total 
degree  days,  172. 


Total  precipitation  should  be  0.55. 


Average  minimum  temperature  should  be 
42.3. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
JUNE  1955 


Station 

1  Index  No.  j 

Co\inty 

I  Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No.  j 

County 

Utitiide 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

a 

a 

e2 

Precipv 

Temp.  1 

Precip. 

to 

ABBEVILLE 

0008 

HENRY 

4 

31  34 

65  15 

465 

7A 

WILLIAM  W,  NORDAN 

3  c 

LIVINGSTON 

13 

32  36 

88  11 

160 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5 

7 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

67  11 

795 

MID 

PALMER  GOOSEY 

c 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

BA 

H.  C.  YOUNG 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBERTA 

Ol&O 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

175 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

673 

9A 

9A 

HARRY  fi .   TAYLOR ,  JR 

ALSERTVILLE  I  S 

MARSHALL 

12 

34  16 

86  13 

1114 

6A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  6  7 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

66  62 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5  7 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

186 

MID 

DR.   T.  H,  GAILLARO 

C 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  08 

ee  06 

160 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

MARION  1  N 

6106 

PERRY 

2 

32  38 

87  18 

230 

7A 

ROBERT  J ,  CURRY 

ANDALUSIA 

02  S2 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

360 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  3  5  7 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

MRS.   MARGARET  SMITH 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

ALA.  POLY.    INST . 

ARLEr 

0338 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

MRS.  LESSIE  MILLER 

3 

MARTIN  OAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

86  65 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

86  50 

1010 

MID 

HENRY  L    MC  QUEEN 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

165 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  6 

7 

ASMVILLE  3  SW 

03  77 

ST.  CLAIB 

33  49 

86  19 

590 

WILLIE  STEINKOPF 

3 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

354 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

3 

ATHENS 

LIMESTONE 

7A 

TVA-62 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

BIBB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

0602 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

87  29 

300 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5      7  C 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

I 

32  04 

85  32 

490 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

8A 

SA 

MRS,  MARTHA  I.MOORE 

2  3  6  7 

MILLERS  FERRY 

6417 

WILCOX 

1 

32  06 

67  22 

78 

BA 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  5CS  10 

0427 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

MID 

SOIL  CONSEfiV.  SVC 

5439 

32  27 

85  54 

206 

8A 
6A 

T.  C.  CARR 

3 

AUTAUGAViLLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

32  26 

66  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MITCHELL  OAM 

5465 

CHILTON 

7 

92  48 

86  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

BAY  NINETTE 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

37  47 

266 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5  7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

"^SA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

?  ^ 

6ELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

7A 

TVA~43 

3  C 

MOBILE 

54S3 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

71 

8A 

ROBERT  G.   BETANCOURT  SIS 

BELLE  MINA  2  N 

0665 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  63 

600 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1660 

7A 

TVA- 530 

3 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

462 

MID 

MISS  CLARA  R  OLIVE 

5537 

33  06 

86  62 

462 
198 

BA 

BESSEMER  5  SSW 

07S7 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  58 

530 

6P 

6A 

JAMES  A.  ELlIoTT 

2  3  5  7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66  24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

86  07 

529 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

C 

MOULTON 

LAWRENCE 

TVA-381 

3 

BILLINGSLEY 

0023 

AUTAUGA 

1 

32  40 

66  43 

380 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  46 

87  37 

536 
182 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

66  45 

610 

HlC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

6P 

7A 

S.  B.  HELTON 

BI Shop 

0854 

COLBERT 

34  39 

88  07 

470 

TVA  42 

5 

31  25 

86  54 

440 

MID 
7A 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

5 

31  40 

85  31 

310 

7A 

OTIS  J,  WALKER 

3 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

BOAZ 

MARSHALL 

2 

34  13 

66  10 

1075 

7A 

MILFORD  H.  DOOLEY 

3  C 

NEW  MARKET 

MADISON 

TVA-624 

3 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  36 

86  16 

274 

7A 

R.  £.  HENDERSON 

3 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  6R0WN 

3 

BREWTON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

2  3  6  7 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  67 

86  29 

857 

7A 

7A 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

ORRVILLE 

6161 

1 

32  18 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

BRUNDIDC£ 

11  78 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

OZARK 

6216 

DALE 

6 

31  28 

65  39 

360 

8A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

CALERA 

1286 

SHELBY 

7 

33  06 

86  45 

500 

ZEMMA  P.  MOLCOMBE 

3 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

7A 

TVA-69 

3 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

796 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

67  59 

93 

JOE  PICKENS 

C 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  38 

86  21 

950 

5A 

5A 

A .  F .  BOWMAN 

7 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

6A 

ALA.   POLV.  INST. 

2  3  5  7 

633  6 

13 

32  08 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  64 

87  32 

430 

HISS  MARY  C.  RAY 

3 

PERRYVILLE 

PERRY 

3 

32  37 

87  08 

490 

6A 

C .  M.  PLUMMER 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

7A 

TVA-66 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

"'a 

MRS.  MINTA  EDDINS 

CEMTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

W.  0.  HOLLIFIELO 

2  3  6  7 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

MRS.  DORA  1 .  CLAY 

3 

CHAT CM 

1666 

WASHINGTON 

13 

31  28 

88  15 

195 

6P 

6P 

CMAS,   C.  SMITH 

2  3  5  7 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS . DELL A  L .  OAKLEY 

CKILDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO- 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

^ 

31  05 

86  14 

331 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  6  7 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.   H.  BARNES 

CLAIBORNE 

MONROE 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

TVA- 6 95 

3 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

7A 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  5  7 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

66  55 

100 

MID 

MRS,  W.    R.  LANG 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

261 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  6 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1607 

GENEVA 

5 

31  11 

35  56 

250 

6A 

HENRY  F  KELLEY 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66  16 

180 

400N 
6A 

W.  E.  ELSBERRY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

iei9 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3  C 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

MRS.  JAN  1 E  C.  BROWN 

COLLINSVILLE 

DE  KALB 

B.  W,  APPLETON 

3 

RED  BAY 

FRANKLIN 

TVA-493 

3 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

4 

31  18 

85  07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MAD  1  SON 

12 

34  35 

86  36 

573 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

BA 

MRS.  C.  CRESHAM 

3 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

68  01 

230 

7A 

ELLIE  DEE  AMBROSE 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

68  23 

215 

7A 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

180 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

U 

32  60 

85  45 

760 

8A 

DR.  W.  B.  FULTON 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

66  31 

190 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

c 

OADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

H.   CLAY  PLESS 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

CARL  BOSECK 

2  3  6 

7 

DANCY 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

88  17 

207 

7P 

E.    F.  SMITH 

3 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

7 

32  53 

86  13 

650 

6A 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  6 

7 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

595 

7A 

TVA-503 

3 

HOCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

65  18 

746 

6P 

6A 

JOHN  T .  BAILEY 

7 

DAYTON 

2166 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

RuSSELLVI LLE 

7126 

FRANKL IN 

12 

34  30 

740 

7A 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  36 

86  69 

585 

8A 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

2  3  6  7 

HUSSELtViL-tE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

CARL  C,  VAN  SITTERT 

7 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

TVA-63-S 

3 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

7A 

7A 

FP.  ROGER  LOTT 

2  3  5 

7 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  68 

588 

aA 

TVA-411 

3 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1196 

6P 

6P 

ALA,  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

OEMOPOLIS  LOCK  t  0AM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  60 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

MID 

MID 

7304 

12 

34  41 

86  02 

660 

6P 

6P 

MRS.  KINZIE  BOBO 

2  3  5 

' 

OOTHAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

eS  24 

300 

MID 

CHARLIE  W,  CLEARMAN 

C 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

3 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

SEALE  6  W 

RUSSELL 

WILLIAM  G.  GALLOPS 

3 

ELROD 

263? 

TUSCALOOSA 

13 

33  16 

87  48 

262 

7A 

X.  V.  BERRY 

3 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

7 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  63 

85  06 

264 

5P 

8A 

HARRY  E.  MAU6ANS 

2  3  5  7 

SKOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  61 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

114 

7A 

7576 

6 

31  03 

85  36 

270 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

252 

MID 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5  7 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.   EVA  R,  RAY 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

6P 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6  7 

SOUTH  HILL 

DE  KALB 

TVA- 7 5 

3 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

^3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

TVA-3e4 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

66  13 

665 

7A 

FALLS  CITY  6LK  POND  TWR 

2846 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

7A 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

66  17 

548 

ALABAMA  POWER  CO 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

34  36 

86  34 

641 

TVA-676 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

7 

FAYETTE 

FAYETTE 

8A 

BA 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  5  7 

SYLVANIA 

DE  KALB 

TVA-386 

3 

FLAT  ROCK 

2946 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1380 

7A 

TVA-387 

3  C 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

565 

6P 

6P 

C.  D,  WEAVER 

2  3  5 

7 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

67  41 

598 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

2  3  5  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

12 

34  47 

87  40 

450 

7A 

THOMASVILLE 

8178 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

2  3  5 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

6 

31  59 

66  36 

480 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

3 

TH0RS6Y  1  SW 

8204 

CHILTON 

32  54 

66  44 

200 

MID 

ALA.  POLV.  INST. 

C 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

8P 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5      7  C 

THURLOW  DAM 

ELMORE 

^1 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FORT  PAYNE 

3043 

DEKALB 

7 

34  26 

85  43 

879 

SA 

JOHN  W.  PATE 

3  C 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

7A 

TVA- 506 

3 

c 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5  7 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

3 

c 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

86  00 

570 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

8323 

10 

31  49 

85  69 

6P 

THOMAS  J,  DILLARD 

2  3  5 

7  C 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

565 

7A 

SO,  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5  7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

1  fO 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

GAINESVILLE 

SUM>ER 

WILLIAM  C.  FIELDS 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  fr  OAM 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

8A 

MRS.  G.  HC  KENZIE 

3  C 

TUSKEGEE  2 

8403 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5 

7 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5  7 

UNION  SPRINGS  6  W 

8438 

BULLOCK 

32  08 

85  50 

380 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  5 

7 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

B446 

1 

32  27 

87  31 

273 

BA 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

JOHN  P.  RHODES 

3 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

MID 

MID 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  5 

7  C 

GREENSBORO 

HALE 

6P 

6P 

N.   HAMNEft  COBBS 

2  3  6  7 

VALLEY  HEAD  3  S 

DE  KALB 

6A 

WILLIAM  0.  CARR 

2  3  6 

7 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

444 

8A 

CECILE  T .  LEWIS 

2  3  5  7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

485 

7A 

MRS. WILLIE  M.STVRON 

3 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

420 

MID 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

180 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

GULF  Shores  2  sse 

3559 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

65  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

66  19 

578 

5P 

5P 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  3  5  7 

WALLACE  3  SW 

ESCAMBIA 

31  11 

67  16 

245 

8A 

MRS. ELLIE  R.BEASLEY 

3 

GUNTERSVILLE  CITY  M  WKS 

MARSHALL 

TVA-403 

3  C 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

GUNTERSVILLE  OAM 

35B3 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

5A 

TVA-70 

3 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  66 

88  04 

445 

6P 

J.  ELLIE  THREET 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

8A 

JOHN  L.  SLATTON 

2  3  5      7  C 

WEST  BLOCTON 

BIBB 

33  07 

87  07 

500 

RUPERT  M.  8EARDEN 

3 

HAMILTON 

3644 

13 

34  08 

87  59 

496 

7A 

REX  COOPER 

WETUMPKA 

6869 

7 

32  32 

86  12 

205 

6A 

MRS.  D.  R.  WHITAKER 

3 

KARRISBURG  CAHABA  TOWER 

PERRY 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

WHATLEY 

CLARKE 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

HAVNEVILLE 

3746 

LOWNDES 

1 

32  n 

86  36 

200 

6A 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

WHEELER  OAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

67  21 

580 

5A 

TVA- 52 

3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 
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umncx  NOTXS 


Tta«  four  dlclt  Idantlf IcfttloB  anaber*  In  the  lad«z  Boabcr  coluan  of  th«  Stattoo  ladsx  ar«  asalirB*d  oa  a  atat*  baala.     Th«r»  will  bs  ao  daplteatloa  ot  auabcra  vithlB  a  atate. 
riguraa  aad  Ivttara  follovlac  the  atatlon  aaae,  aaoh  aa  12  38W,   ladlcata  dlataac*  In  allAa  and  direction  froa  the  poat  office. 
Obaerratlon  tlBea  (iTea  la  the  Station  ladea  are  la  local  atandftrd  tiae. 

Delated  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  Jane  and  Daceaber  taauea  of  tbla  bslletla. 

■oothlj  and  aeasooal  anovfall  aad  beatlaf  defree  daya  for  the  preceding  12  aoatha  will  be  carried  In  the  Jane  laaae  of  thla  balletla. 

Statloaa  appearlag  In  the  Index,  bat  for  which  data  are  aot  Hated  In  the  tables,  are  either  aiaalnf  or  received  too  late  to  bo  Included  is  thla  laaae. 

nlta  oaad  lo  thla  bulletin  are:     teaperature  Id  *r.,  precipitation  and  evaporation  In  Inchea,  and  alod  aoveaaat  Id  allee.     Degree  daya  are  baaed  < 

Svaporatlon  la  aeaaored  la  the  staodard  leather  Bareaa  type  pan  of  4  foot  dlamter  oaleaa  otherrlae  ahon  by  footaote  folloviog  Table  6. 
Sleet  and  hall  vera  loclttdad  In  aaovfall  averagea  In  Table  1,  beglnnlDg  with  July  1MB. 
Aaoaata  in  Table  3  axe  froa  Bon-reeordleg  gagea,  oaleaa  otberwlae  lodieatad. 

Data  In  Tablea  3,  5  and  6  and  aDovfall  data  In  Table  7  are  for  the  34  houra  endlDg  at  tlae  of  obaorvatloD,    See  the  Station  Index  for  obaervatloD  time. 

Saow  on  ground  la  Table  7  la  at  obaervatlon  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  atatlona.  For  tbeee  atatlone  anov  on  ground  valuea  a.-e  at  6:30  A.M.,  C.S.T 
aater  equivalent  of  anov  on  the  ground.  It  la  aeaaored  at  selected  st«tlooB  vbeo  the  depth  of  anov  on  the  ground  la  teo  Inches  or  soro.  Water  equivalent  aaBplea 
points  for  successive  obaervat lona ;  couaequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snovpack  result  in  apparent  locoaalstencles  In  tl 

-    No  record  la  Tablea  3,   6,   7  ana  the  Station  lodez.     Ro  record  In  Tables  3  and  5  Is  indicated  by  do  entry. 

*  And  alao  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  included  lu  follovlng  aeaaureaent,   tlae  distribution  uaknovn. 

O    Data  in  the  coloan  foraerlj  headed  Ho.  of  Daya  .01  or  aore  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 

0  Tharwoaetera  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  fev  feet  above  sod-covered  groond;  however,  the  reference  Indicates  that  the  tberaoaeters  are  exposed  In  a  shelter  on  the  ro 
of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
All    Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aontb. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  atatlona.     These  8tatl:>ns  are  processed  for  special  purpoaes  and  are  published  later  In 
aourly  Precipitation  Data. 

1  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inchea  of  new  snowfall. 

■    One  or  aore  days  of  record  alsslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  tbls  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R    Aaounta  froa  recording  gage.     (Those  aaoonts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounia  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  small  to  aeasure. 
T     Includes  total  for  previous  aonth. 

Additional  Inforaation  regarding  the  climate  of  Alabaaa  aay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllaatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Danaelly  Field, 
RFD  3,  Montgoaery.  Alabaaa. 
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ASHEVILLE:  1955 


ALABAMA  - 
WEATHER 

GENERAL 

July  was  characterized  by  wet,  thundershowery  weather 
and  seasonable  temperatures . 

This  was  one  of  the  wettest  Julys  since  records  began 
in  1884.     Eight  previous  Julys  had  more  rain,  but 
only  the  record  average  of  16.48  Inches  in  1916  was 
appreciably  more  than  this  month's  State  average  of 
7.25  inches,  which  was  about  1  3/4  inches  above  the 
long-term  expectancy.     In  terms  of  divisional  aver- 
ages, precipitation  was  well  distributed,  ranging 
from  6.20  inches  in  the  Northern  to  8.91  inches  in 
the  Southern  Division.     Bearing  out  the  typically 
spotty  nature  of  thunderstorm  rainfall,  individual 
monthly  amounts  ranged  from  15.06  inches  at  Fairhope 
to  1.86  inches  at  Danville.     Fort  Morgan  measured 
7.00  inches  on  the  12th  for  the  greatest  daily  amount. 
Thunderstorms  were  unusually  frequent  and  all  except 
a  few  stations  measured  rainfall  of  1.00  inch  or 
more  on  at  least  one  day  during  the  month. 

Temperatures  averaged  near  the  seasonal  normal  with- 
out unusual  extremes  at  any  station.     The  extremes 
were  51°  at  Scottsboro  on  the  1st  and  102°  at  Demo- 
polis  Lock  and  Dam  on  the  6th.     Monthly  mean  tempera- 
tures were  rather  uniform,  varying  only  from  77.9° 
at  Rockford  to  82.8°  at  Maxwell  Field. 

WEATHER  DETAILS 

Atmospheric  pressure  patterns  were  such  that  few 
frontal  zones  reached  the  State  during  the  month. 
Those  which  did,  however,  were  weak  and  had  little 
effect  on  temperatures  which  remained  extremely 
stable  throughout  the  month. 

The  state  was  dominated  by  moist  warm  air  masses  of 
Tropical  origin  which  produced  thundershowers  with 
greater  than  usual  frequency  in  most  areas.     As  might 
be  expected  with  thundershowers,  rainfall  amounts 
varied  considerably  from  one  place  to  another  -  wide 
differences  occurring  only  a  few  miles  apart  in  some 
Instances . 

Tropical  storm  "Brenda"  began  to  affect  the  area 
from  Mobile  to  Pensacola,  Fla.,  on  the  31st.  However, 
winds  did  not  reach  hurricane  force  (75  m.p.h.  or 
higher)  during  this  storm,  and  its  effects  were 
mostly  felt  after  the  end  of  July. 

WEATHER  EFFECTS 

The  harvest  of  small  grains  was  completed  early  in 
the  month  with  yields  disappointingly  low.  Frequent 
rains  during  the  month  had  both  good  and  bad  effects 
on  crops  and  farm  activities.     Cotton  was  generally 
in  good  condition  until  rains  caused  shedding  of 
bolls,   increased  prevalence  of  boll  weevil  infesta- 
tion, and  made  cultivating  and  dusting  difficult. 
Toward  the  end  of  the  month  some  cotton  bolls  were 
opening  in  the  southern  counties  despite  the  rains 
and  were  decaying  from  excess  moisture.  Notwith- 
standing, yields  were  expected  to  be  well  above  last 
year  and  the  10-year  average.     The  good  to  excellent 
condition  of  corn  in  most  of  the  State  points  toward 
a  record  yield  in  most  counties.     Exceptions  are  the 
small  areas  where  early  planted  corn  had  passed  the 
critical  growth  stage  before  the  rains  started.  Hay 
crops  and  pastures  made  rapid  growth,  but  with  an 
abundance  of  weeds,  and  there  was  difficulty  getting 
hay  cuttings  cured  and  into  barns  because  of  frequent 
rains.     Peanut  yield  prospects  appeared  to  be  decid- 
edly above  drought-stricken  1954  but  still  somewhat 
below  the  10-year  average.     A  very  small  pecan  crop 
is  indicated  this  year  due  to  the  March  freeze. 
Generally,  most  crops  were  in  good  condition  in  July 
but  weed  and  Insect  control  activities  were  seriously 
hampered  by  rains  and  wet  soil.     Home  gardens  were 
reported  the  best  in  several  years.  Commercial 
vegetables  were  mostly  in  good  volume;  however, 
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excessive  rain  caused  some  deterioration  of  tomatoes. 

Runoff  was  above  normal  to  excessive  throughout  the 
state,  according  to  the  U.  S.  Geological  Survey. 
Storage  in  Lake  Martin  was  94%  of  capacity  which  is 
somewhat  above  normal  for  the  season.  Ground-water 
levels  generally  declined  slightly,  but  in  the  key 
well  at  Boligee  the  level  was  record-low  for  July. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  following  report  of  severe  storms  on  dates  as 
listed  was  furnished  by  the  State  Climatologist , 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Montgomery,  Ala.: 

3rd:     During  a  thunderstorm  trees  were  blown  down 
in  an  area  one-half  mile  wide  by  two  miles  long  at 
Belle  Mina,  Limestone  County,   in  t^e  early  afternoon. 
Damage  was  estimated  at  $100. 

5th:     At  Birmingham,   in  the  afternoon,  an  eleven 
year  old  boy  was  killed  by  lightning  when  he  got 
under  a  tree  out  of  the  rain.     Also  there  were  elec- 
tric power  interruptions  and  other  minor  damage  over 
Birmingham.     Total  damage  was  undetermined.  One 
house  was  damaged  by  wind  to  the  extent  of  $500  seven 
miles  north  of  LaFayette ,  Chambers  County. 

9th:     Lightning  damage  to  houses  and  electrical 
appliances  at  Columbia,   Houston  County,  from  2  to  6 
P.M.  was  estimated  at  $2,500. 

19th:     At  1:30  P.M.   in  Baldwin  County  around  Fairhope, 
wind  damage  to  crops  amounted  to  $10,000,  while  other 
property  damage  was  $5,000.     An  additional  $3,000 
crop  damage  was  caused  by  hail  over  an  area  one-half 
by  three  miles,  with  hailstones  5/8  to  3/4  inch  in 
diameter . 

20th-21st:     Two  very  similar  storms  occurred  in  the 
late  afternoon  on  these  two  dates  in  the  same  locality 
over  an  area  3  miles  wide  and  4  miles  long  at  Natchez, 
Monroe  County.     In  the  two  storms,  wind  damage  to 
corn  was  about  $500,  while  damage  to  a  fish  pond  dam 
and  to  roofs  totaled  $200. 

23rd:     Near  Foley,  on  Wolf  Bay,  at  6:30  A.M.,  light- 
ning hit  a  patrol  boat  owned  by  the  Alabama  Department 
of  Conservation,  with  damage  estimated  at  $5,000. 
Four  persons  were  injured  slightly. 

28th:     In  a  mid-afternoon  thunderstorm  at  Birmingham, 
11  houses  were  reported  hit  by  lightning,  with  damage 
mostly  in  connection  with  electrical  appliances. 
Although  no  wind  damage  was  reported,  gusts  up  to  60 
miles  per  hour  were  observed  at  the  Weather  Bureau 
Airport  Station. 

29th:     Five  miles  northeast  of  Chatom,  Washington 
County,  at  3:30  P.M.,  a  house  burned  down  when  struck 
by  lightning  and  damage  was  $2,000.     In  a  large  general 
thunderstorm  over  extreme  southeastern  Alabama  and 
northwest  Florida  during  the  afternoon  and  early 
evening,  2  horses  were  killed  at  Dothan,  and  a  cotton 
gin  was  damaged  at  Columbia,  both  in  Houston  County. 
Estimated  dollar  value  of  the  damage  was  not  given. 

30th:     About  8  P.M.,  a  severe  local  thundersquall 
struck  Dauphin  Island,  near  the  mouth  of  Mobile  Bay, 
with  winds  estimated  at  50  m.p.h.     Over  300  small 
fishing  boats  and  pleasure  craft  were  assembled  for 
the  Alabama  Deep  Sea  Fishing  Rodeo.     The  storm  devel- 
oped so  rapidly  that  not  all  of  the  boatmen  had  time 
to  secure  their  craft  and  28  boats  were  driven  aground 
and  damaged.     No  lives  were  lost  but  some  boats  were 
total  losses.     Damage  was  estimated  at  $75,000. 

FLOODS 

No  floods  were  reported.   -  J.  E.  Stork 


-  86  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
JULY  19SS 


Wind  direction 

Wind  tpMd 
p.  h. 

Relative   humidity  aveiagM  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

StAtiOD 

g 

> 
• 

£ 

oaf 

0  •  S 

• 

s 
< 

?  . 

£  a 

Direction 

of 

• 

-a 

_  a 

°s 
•  « 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

60-10' 

.10-.49 

k 

1.00-1.99 

§1 

Total 

Percent  ol 

poaeible 

•unahine 

Average 
sky  cover 
sunriie  to  « 

BIRMINGHAM  TB  &P 

HE 

10 

5.3 

S7 

S 

2B 

90 

88 

62 

76 

5 

s 

11 

3 

2 

0 

26 

46 

7.3 

MOBILS  WB  AP 

S 

15 

6.6 

95 

93 

66 

84 

8 

1 

8 

3 

S 

0 

25 

7.0 

MOKBCOIURY  WB  AP 

sw 

11 

S.5 

34 

B 

14 

91 

92 

61 

75 

3 

8 

6 

S 

0 

0 

22 

61 

6.8 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Tsar 

c 

a 

M 

e 
« 

Year 

e 

e 

1 

• 

IT 

Ave 

a 

.3 

Ave 

• 

< 

tr 

■e 

* 

S 

• 

*• 
< 

1884 

80.9 

104 

54 

6.04 

1911 

78.1 

102 

50 

5.33 

1885 

80.9 

103 

48 

3.92 

181Z 

79.8 

102 

56 

5.18 

1886 

79.3 

100 

54 

4.23 

1913 

•1.0 

106 

SI 

4.88 

1887 

81.0 

102 

64 

7.70 

1914 

•1.7 

107 

56 

4.18 

1888 

81.4 

100 

64 

3.16 

1815 

80.4 

105 

S2 

S.23 

1889 

80.3 

100 

62 

6.24 

1916 

78.6 

S9 

16.48 

1890 

•0.1 

105 

60 

5.67 

1917 

79.9 

101 

54 

6.10 

1891 

78.1 

102 

46 

6.11 

1918 

78.4 

104 

48 

3.85 

1892 

78.6 

102 

58 

9.03 

1919 

79.6 

102 

56 

6.63 

1893 

82.0 

103 

60 

3.SS 

1980 

79.4 

57 

5.28 

1894 

78.7 

103 

56 

4.98 

1021 

81.4 

103 

59 

5.14 

189S 

80.1 

101 

56 

4.93 

1921 

79.9 

100 

53 

4.39 

1896 

•  1.0 

lOS 

SO 

5.07 

1923 

78.5 

101 

4S 

5.18 

1897 

•1.3 

105 

SO 

4.64 

1924 

79.8 

103 

49 

3.50 

1898 

79.9 

103 

51 

6.10 

1825 

81.6 

19C 

54 

4.74 

1899 

80.5 

103 

52 

6.86 

1926 

79.2 

104 

49 

5.95 

1900 

79  9 

102 

56 

4.75 

1927 

80.9 

lOS 

55 

4. 03 

1901 

8X3 

108 

S6 

3.43 

19M 

80.6 

101 

CO 

5.07 

1902 

•2.8 

109 

S3 

3.60 

1929 

80.0 

99 

58 

3.72 

1903 

80.1 

102 

54 

4.11 

1930 

83.7 

m 

SO 

3.86 

1904 

78.5 

103 

54 

4.77 

1931 

81 .8 

104 

58 

5.40 

1905 

78.5 

103 

55 

4.61 

1932 

•2.8 

lOS 

54 

5  .04 

1906 

7«.9 

100 

55 

8.30 

1933 

79.4 

105 

52 

6.93 

1907 

81 .0 

104 

56 

4.«8 

1834 

81.8 

106 

«0 

6.48 

1908 

79.9 

103 

S6 

4.83 

1935 

81.3 

103 

60 

4.52 

1909 

80.1 

101 

50 

4.65 

1*36 

81.8 

107 

60 

7.07 

1910 

78.6 

100 

55 

7  .15 

1937 

79.9 

101 

49 

4.48 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

1943 
1*44 

1945 
1946 
1947 

1948 
1«49 
1950 
1951 
MSI 

1953 
19S4 
1«S5 


All 
YeaTB 


Temperature 


80.3 
80.6 
78.4 
80.5 
•0.0 

81.9 
••.1 

•0.3 


•0.9 
«8.8 


80.0 
«2.* 
«0.1 


101 
105 
101 
ISO 
104 

194 
1*5 

102 


104 

101 


103 
110 

101 
107 
192 


S4 

57 


49 

56 


Averages  In  ttiis  tabic  have  been  weighted  according  tc  area. 


See  reference  liotes  follovlng  Station  Index 
-  87  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal  ( 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

Ho.  of  Days 

"s 
[2 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Mai.  Depth 
on  Ground 

o 

e 

1 

0 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

f  o 

s< 

5  s 

b<s 

rJUKIPlfcKN   U  I  V  J  o  1  UN 

ALBERTVILLE  1  S 

AM 

89.  AM 

65.  5M 

77.  5M 

- 

1 

96 

5 

61 

1 7 

0 

0 

0 

0 

6 . 69 

1  .68 

1.35 

25 

.  0 

0 

11 

6 

2 

ANNISTON  CAA  AP 

91.5 

68.5 

80,0 

■  3 

99 

3 

62 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

6.39 

1.56 

1,47 

22 

,0 

0 

13 

6 

1 

BELLE  MINA  2  N 

91.0 

69.7 

80,4 

98 

28 

68 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

4.65 

2,79 

6 

,0 

0 

6 

2 

1 

BESSEMER  5  SSW 

90.3 

68.9 

79,6 

95 

4 

57 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

9.50 

1.64 

29 

,0 

0 

19 

9 

3 

89.5 

70.3 

79,9 

i3 

95 

27 

63 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

6.85 

1,74 

1.06 

28 

,  0 

* 

n 

! 

2 

DECATUR 

89.6 

70.0 

79.8 

- 

,  5 

96 

4+ 

59 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

5.83 

1.48 

1.50 

23 

.0 

0 

9 

4 

3 

FAYETTE 

AM 

91.6 

66.3 

79.0 

96 

28+ 

60 

1+ 

0 

23 

0 

0 

0 

6.26 

.61 

.87 

23 

,0 

0 

14 

9 

0 

FLORENCE 

91.5 

69.8 

80.7 

98 

4+ 

60 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.47 

2.00 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

90.7 

68.7 

79.7 

- 

3 

97 

27 

60 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

6.20 

1.21 

8 

.0 

0 

13 

< 

1 

GUNTERSVI LLE 

90.5 

68.4 

79.5 

96 

4+ 

60 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

6.71 

1  •  60 

28 

.0 

* 

t 

' 

HALEYVILLE 

AM 

39.0 

67,5 

78.3 

94 

29 

58 

^ 

0 

15 

0 

0 

0 

9.09 

1,67 

6 

.0 

0 

13 

7 

3 

JASPER 

94.3 

M 

98 

3+ 

31 

0 

0 

0 

5.12 

,62 

16 

.0 

0 

20 

4 

0 

MADISON 

AM 

91.2 

69.2 

80,2 

4 

99 

4+ 

60 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

4.82 

.20 

1,57 

6 

.0 

0 

12 

2 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

90.3 

71,1 

80,7 

1 

1 

98 

26+ 

65 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

5.97 

1,39 

1,81 

5 

.0 

0 

11 

3 

2 

ONEONTA 

AM 

66.4 

M 

97 

5 

59 

1 

0 

0 

0 

4.46 

-  1,99 

1,19 

10 

.0 

0 

XI 

2 

1 

PELL  CITY  5  NW 

AM 

89.5 

67.0 

78,3 

95 

4+ 

56 

0 

16 

0 

0 

0 

5.76 

1,48 

10 

.0 

0 

12 

4 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

89.8 

68.7 

79,3 

96 

28 

58 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

2.45 

,98 

24 

.0 

0 

8 

2 

0 

ROCK  MILLS 

91.5 

67,3 

79,4 

98 

4+ 

61 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

9.54 

3.39 

1,69 

24 

.0 

0 

13 

7 

4 

RUSSELLVILLE  2 

AM 

89.2 

68.8 

79.0 

96 

29 

58 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

1,22 

5 

,0 

0 

13 

7 

3 

SAINT  BERNARD 

AM 

90.0 

67,6 

78.8 

6 

96 

4+ 

59 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

6.39 

1.07 

1,11 

23 

.0 

0 

12 

7 

1 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

88. A 

68,3 

78,4 

94 

27+ 

62 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

5.17 

,99 

11 

.0 

0 

10 

9 

0 

SCOTTSSORO 

91.7 

67,1 

79,4 

1 

1 

97 

27+ 

51 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

8.14 

3.17 

2,00 

7+ 

.0 

0 

9 

9 

4 

SYLACAUGA  4  NE 

90.2 

66,6 

78,4 

95 

4+ 

58 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

7.61 

1,24 

20 

.0 

0 

13 

9 

3 

TALLADEGA 

90. 9M 

69, 3M 

80. IM 

0 

96 

3+ 

62 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

2.91 

-  2.45 

,69 

12 

•  0 

0 

12 

1 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

92.5 

70,6 

31,6 

2 

99 

27 

63 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

6.71 

1,22 

2,03 

1} 

.0 

0 

10 

4 

2 

UNIVERSITY 

R 

90.4 

70,0 

80.2 

_ 

1. 

2 

97 

4+ 

65 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

6.71 

1,22 

1,99 

22 

.0 

0 

13 

» 

1 

VALLEY  HEAD  3  S 

AM 

89.0 

66.9 

78.0 

95 

4+ 

58 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

6.04 

1.03 

1,44 

16 

.0 

0 

11 

6 

2 

DIVISION 

79.5 

6.20 

.0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

90.2 

66.1 

78.2 

95 

4+ 

59 

0 

16 

0 

0 

0 

,98 

8 

.0 

0 

14 

9 

0 

AUBURN  3  SW 

AM 

91.0 

68.7 

79.9 

0 

98 

5 

62 

2+ 

0 

20 

0 

0 

0 

10.65 

6.33 

2,02 

9 

.0 

0 

14 

8 

4 

CAMDEN  3  NNW 

90.5 

69.1 

79.8 

96 

19 

61 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

10.04 

2,85 

27 

.0 

0 

14 

6 

3 

CAMP   HILL  2  NW 

AM 

39.4 

67.6 

78.5 

96 

5 

65 

7+ 

0 

16 

0 

0 

0 

9.40 

1,93 

22 

.0 

0 

14 

6 

2 

CENTREVI LLE 

AM 

93  . 1 

69.5 

81.3 

1  • 

3 

98 

1 1 

59 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

8.69 

2.91 

1,74 

29 

.  0 

0 

1 9 

9 

2 

CLANTON 

AM 

89.2 

67.9 

78.6 

_ 

1, 

95 

20 

68 

0 

14 

0 

0 

0 

-  .47 

1.59 

6 

.0 

0 

10 

9 

1 

DAYTON 

AM 

39.7 

70,8 

80.3 

94 

21 

65 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

6.46 

2.84 

10 

.0 

0 

12 

9 

1 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

93.0 

70,2 

81.6 

102 

6 

60 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

7.22 

1.94 

13 

.0 

0 

9 

6 

2 

EUFAULA 

92.1 

70,8 

81.5 

7 

98 

1  + 

68 

10+ 

0 

26 

0 

0 

0 

6.38 

.22 

1.79 

11 

.0 

0 

9 

9 

2 

GREENSBORO 

91.6 

71,2 

81.4 

8 

96 

7+ 

66 

1  + 

0 

25 

0 

0 

0 

6.62 

1.39 

1.08 

11 

.0 

0 

11 

6 

1 

GREENVILLE 

91.6 

71,0 

81.4 

1  , 

97 

19 

69 

1+ 

0 

27 

0 

0 

0 

4.78 

4,29 

27 

.0 

0 

14 

9 

3 

HIGHLAND  HOME 

89.7 

99,5 

79.6 
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90.3 

70,3 

80,3 

- 

3 

96 

4 

69 

1+ 

0 

20 

0 

0 

0 

12.71 

7,01 

2,69 

10 

.0 

0 

19 

9 

4 
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9 
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89.4 

71,2 

80,3 

6 

94 

9 

64 

19 

0 

18 

0 

0 

0 

15.06 

6.73 

4,70 

13 

.0 

0 

16 

10 

FORT  MORGAN 

87.5 

76,2 

81.9 

91 

9 

73 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

12.05 

7,00 

12 

.0 

0 

9 

4 

FRISCO  CITY 

AM 

91.1 

70,3 

80.7 

97 

20 

67 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

6.91 

.91 

1,93 

10 

.0 

0 

12 

9 

GENEVA 

AM 

94.1 

68,7 

81.4 

99 

66 

3+ 

0 

27 

0 

0 

0 

7.67 

1.67 

1,12 

13 

.0 

0 

12 

7 

HEADLAND 

AM 

89.6 

70,5 

80.1 

94 

3+ 

67 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

10.03 

1.57 

13 

.0 

0 

14 

9 

LOCKHART 

AM 

90.8 

70.3 

80.6 

97 

20 

68 

15+ 

0 

23 

0 

0 

0 

8.04 

2.95 

26 

.0 

0 

10 

9 

MOBILE  W3  AIRPORT 

89.5 

71.4 

80.6 

2 

94 

4 

67 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

11.38 

2.41 

1.83 

13 

.0 

0 

16 

8 

MOBILE 

AM 

89.8 

74.0 

81. a 

0 

95 

10 

70 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

10.46 

2.52 

2,01 

13 

.0 

0 

12 

9 

OZARK 

AM 

92.3 

71,1 

81.7 

0 

98 

19 

69 

2+ 

0 

25 

0 

0 

0 

6.86 

-  .30 

1,49 

10 

.0 

0 

11 

4 

Precipitation 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  88  - 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
JULY  1955 


Temperature 


No.  of  Days 

•3 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

oi  Dayi 

Station 

« 

From  Norm 

>. 
« 

D 

Max 

Min. 

Departure 
From  Norm. 

Q 

■3-2 
11 

e 
t 

0 

« 

0 
0 

o 

S  § 

U  K 

=■  .2 
<  X 

Averag 
Minimi 

> 
< 

t 

« 
Q 

Higher 

9 

13 
Q 

o 
t 

s 

Q 

Degree 

s< 

s  > 
Si 

o  i 

on 

o 
f- 

Creates 

• 

a 

3 

o 
f- 

f" 
2  0 

« 
Q 

icq 

or  More 

ROBERTSDALE  7  E 

89.5 

70.2 

79,9 

9'. 

18+ 

68 

1+ 

0 

17 

0 

0 

0 

9 

24 

-  ,28 

3.09 

13 

,0 

0 

17 

2 

DIVISION 

80.7 

8 

91 

.0 

STATE 

80.1 

•  2 

7 

25 

1,76 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


Sm  Reiaranc*  NoIm  Followliig  SlaUon  Index 

-  89  - 


DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  month 

Station 

28 

1  2 

3 

4 

5   1  6 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

1  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1  27 

1  29 

1  30 

31 

A88EVI  U.E 

7*64 

_ 

* 

1»50 

•  82 

•  20 

47 

1  73 

* 

_ 

* 

•  32 

ADOISON  CENTRAL  TOWER 

6*92 

.41 

.61 

.51 

•  79 

.47 

•  39 

,41 

1 .32 

1 .65 

ALBERTA 

5*93 

2,94 

•  89 

■  34 

.15 

•  10 

.05 

•  04 

.40 

.33 

■  06 

•  04 

43 

•  1  2 

ALSERTVILLE  1  S 

6.69 

.25  .21 

.35 

.05 

.61 

.58 

.10 

.08 

.77 

.93 

1.30 

1  .35 

.11 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

6*72 

.24 

.93 

•  08 

•  76 

•  06 

•  09 

•  17 

•  02 

.17 

.85 

.07 

.30 

.10 

■  30 

.46 

.02 

.30 

.75 

•  15 

AL ICEV I LLE 

.20  1.63 

.16 

•  94 

1*91 

•  30 

•45 

i«23 

•  96 

•  11 

.45 

.71 

•  19 

.05 

.41 

.03 

.04 

•  46 

•  03 

ANDALUSIA 

7*49 

.21 

.06 

.07 

1*01 

•  23 

•  32 

•  14 

•  98 

•  21 

.10 

.73 

•  26 

.85 

1.20 

.71 

•  18 

•  21 

ANNISTON  CAA  AP 

6*39 

T 

•  06 

.65 

•  26 

*03 

•  01 

•  10 

•  93 

.08 

•  93 

•  54 

.21 

.27 

1.47 

.19 

.03 

.  18 

T 

.  16 

.07 

.66 

T 

ARLEY  3  S 

10.76 

.25  .08 

.09 

2.21 

1.48 

•  12 

•  78 

.93 

1*05 

.75 

.70 

.25 

1.10 

.88 

.49 

ASHVILLE  3  5W 

3(26 

T 

•  22 

.02 

•  32 

.09 

,06 

•  01 

•  14 

•  19 

.14 

1.55 

•  60 

T 

.14  3.00 

.42 

•  99 

•  12 

•  11 

•  07 

•  42 

•  27 

•  20 

.11 

.05 

ATMORE  STATE  FARM 

8*18 

•  94 

.04 

1*42 

•  49 

•  76 

.26 

•  78 

■  47 

.26 

.13 

1.98 

.75 

.  06 

•52 

AUBURN  3  SW 

10.65 

T 

T 

2*02 

1*90 

•  91 

•  33 

■  24 

.08 

1.31 

1.27 

•  23 

■  06 

.15 

.87 

.79 

.82 

•  14 

.37 

AUTAUGAVILLE 

9.89 

■  40 

.91 

■  42 

.30 

.07 

.99 

,81 

1.05 

1.26 

.08 

8AY  MINETTE 

7.a« 

,17 

.08 

•17  .04 

1.10 

*23 

.72 

.06 

1.64 

•  22 

,47 

.76 

.03 

.30 

.99 

.90 

.43 

*02 

8ELGREEN 

1*80  ^68 

.04 

,02 

•  09 

■  16 

.78 

1*10 

•  51 

•  03 

.27 

•  04 

•  17 

•  10 

6ELLE  MINA  2  N 

4.69 

.99 

2.79 

•  21 

•  04 

.09 

.06 

*24 

•  17 

T 

■  04 

■  45 

BESSEMER  5  SSW 

9*90 

.  67 

T 

.04  .42 

1^32 

•  93 

•  01 

■  93 

*  19 

.04 

*03 

1.16 

•  09 

'05 

,27 

,11 

.33 

•  03 

■  69 

.55 

•  02 

T 

T 

1*64 

•  29 

,01 

BILLINGSLEY 

4.91 

.02 

•  31 

.39 

*02 

•  41 

•  26 

T 

•  18 

•  44 

1*24 

.30 

.70 

■  13 

.09 

■  32 

*18 

BIRMINGHAM  W8  AP  R 

6*85 

1.01 

T 

.66 

T  .03 

.19 

*01 

.13 

•  08 

•  09 

.46 

•  13 

.10 

.70 

T 

.27 

.38 

.20 

.10 

.90 

.09 

.49 

1^08 

•  18 

T 

T 

.31  .35 

.03 

,09 

.82 

1.17 

•  55 

•  28 

,17 

•  39 

•  32 

■  34 

36 

* 

8LUE  SPRINGS 

9«73 

.15 

•  19 

•  96 

1^20 

1,78 

•  21 

■  90 

•  03 

.19 

.37 

•  16 

.45 

BOA  2 

3*08 

•  08 

.08 

*39 

•  10 

•  92 

.03 

•  31 

•  04 

*  13 

•  03 

.33 

•  29 

BRANTLEY 

9«28 

•  05 

.49 

.08 

•  70 

*80 

•  60 

•  12 

1^39 

1.68 

.09 

.18 

T 

T 

•  05 

•  30 

.91 

1*92 

BHEWTON  3  SSt 

7<82 

.09 

.04 

•  06 

.90 

1.70 

•  20 

.64 

.39 

.41 

.91 

.04 

.43 

.80 

■  03 

.19 

U39 

BRIDGEPORT  2  W 

T 

T 

1  (41 

.79 

■  00 

•  27 

.62 

•  09 

•  13 

•  33 

•  32 

T 

.43 

.68 

3.57 

T 

•  20 

BRUNDIDGE 

13*03 

_ 

*  22 

2*44 

.  18 

.30 

T 

T 

.20 

.93 

.70 

1.11 

•  98 

3.24 

•  60 

CALERA 

8.23 

09 

*  86 

.28 

2,29 

•  12 

1*27 

■  19 

.07 

*20 

T 

•  01 

.33 

.05 

.03 

.18 

.57 

•  47 

1.30 

CAMDEN  3  NNW 

10i04 

.20 

!lB 

•  35 

•  18 

.14 

.85 

1*39 

.89 

.80 

1.37 

2.85 

•  45 

.10 

.17 

CAMP  HILL  2  NW 

9.40 

T 

.40 

,07 

.96 

1.53 

•  34 

.05 

.08 

•  09 

*34 

.43 

1.93 

.11 

.04 

.37 

.62 

.99 

T 

•  28 

.86 

.31 

CARBON  HILL 

60 

* 

•  30 
* 

2  .70 

1*30 

•  45 

•  43 

25 

■  49 

•  70 

60 

.40 

1.05 

1*69 

.09 

12 

06 

65 

* 

ft4 

* 

.  18 

CENTER  GROVE 

6*14 

*  54 

,46 

.  10 

2,  10 

,11 

.08 

•  14 

*48 

■  11 

..20 

•  10 

.32 

.51 

T 

CENTREVILLE 

8 169 

.09 

•  03 

,56 

.  18 

•  52 

1.09 

.70 

.30 

•  02 

•  10 

.71 

•  98 

.62 

1.74 

■  J3 

•  30 

•  01 

CHATOM 

8.63 

.23 

.01 

.27 

.04 

•  21 

.69 

,12 

.32 

•  13 

*03 

L«15 

•  12 

T 

.44 

■  23 

1.61 

.20 

.26 

.48 

T 

1.81 

.12 

•  16 

CHILDERSBURG 

7,30 

.01  *03 

.27 

,41 

■  95 

■  24 

•  14 

2.10 

*22 

•  17 

.91 

.20 

.61 

.02 

.33 

•  85 

•  02 

CITRONELLE 

•  16 

.10 

1.73 

•  18 

T 

•  54 

•  73 

•  66 

•  61 

•  03 

T 

14 

* 

.01 

1.82 

■  03 

.10 

.01 

1.03 

.  50 
* 

*  15 

•  06 

CLAIBORNE 

7.67 

.18 

1 .37 

•  01 

.02 

.17 

•  64 

.68 

•  20 

•  44 

•  10 

.03 

*70 

.23 

.13 

.19 

1.98 

•  38 

.22 

CLAN TON 

9*33 

T 

1*95 

T 

.65 

•  03 

T 

.07 

•  30 

T 

•  53 

T 

•  90 

■  15 

.60 

.25 

.20 

•  10 

CLAYTON 

4,98 

*40 

■  40 

•  20 

1,02 

•  32 

.12 

.10 

.20 

.02 

.10 

1.00 

*65 

.45 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

6*70 

.65 

.40 

.42 

•  20 

1.15 

■  88 

.33 

.30 

.19 

1.15 

.35 

■  12 

.10 

*28 

•  20 

.40  1.51 

•  02 

1. 12 

.30 

•  92 

1»30 

.13 

•  02 

•  20 

•  06 

.26 

•  03 

COLLINSVILLE 

3,42 

.02 

*  19 

.14 

.02 

.18 

•  22 

.06 

•  34 

•  01 

*  12 

1*09 

.01 

.03 

.01 

.33 

.03 

•  18 

•  20 

COLUMBIA 

9,49 

2,69 

.75 

1.47 

•  11 

.31 

*62 

1 .61 

.70 

.14 

■  31 

•  78 

CORDOVA 

8,00 

.09  .93 

.93 

1*40 

.78 

.49 

•  17 

.46 

•  11 

•  20 

*63 

•  47 

•  12 

.16 

.40 

.27 

■  33 

.03 

•  11 

CUBA 

9,48 

.93  .10 

.07 

.06 

•  31 

.37 

.26 

•  31 

.06 

.05 

1^93 

•  46 

.08 

.03 

U14 

•  OS 

DAOEVI LLE 

l.io 

.08 

.97 

1,35 

.  73 

.64 

•  07 

.  19 

•  08 

■  12 

•  07 

44 

.  82 

.40 

1.25 

.68 

•  12 

DANCY 

4*69 

•  07 

.28 

1*69 

.29 

.12 

•  26 

99 

■  11 

•  09 

.07 

.02 

■  32 

•  20 

•  02 

DANVILLE 

1*86 

.06 

•  14 

.26 

.16 

*23 

.20 

.37 

.42 

DAYTON 

6*46 

.61  .61 

.08 

.52 

2*84 

■  58 

■  10 

.10 

■  02 

.06 

•  22 

•  10 

•  06 

.16 

.19 

.10 

.03 

•  07 

•  05 

DECATUR 

9*03 

1.49 

1.06 

.37 

*20 

T 

•  13 

•  09 

.02 

•  62 

.12 

•  10 

1,50 

.02 

.09 

.06 

T 

DECATUR  4 

1.32 

.97 

.  12 

T 

*  12 

,10 

•  07 

•  54 

,28 

•  11 

.38 

.43 

■  12 

DECATUR  SUBSTATION 

3.76 

•  57 

,92 

.18 

T 

•  22 

*02 

•  13 

•  11 

,35 

*10 

.38 

.07 

.06 

.03 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

7.22 

*  05 

,96 

*  05 

■  14 

•  51 

.19 

.10 

.05 

.99 

.05 

.06 

.05 

1,38 

DOTMAN  CAA  AIRPORT 

7*00 

T 

1.41 

.03 

.13  .94 

T 

.72 

,56 

,}<. 

•  74 

•  05 

•  04 

T 

T 

.21 

.52 

.03 

.68 

.67 

•  16 

•  1  5 

ELBA 

9,03 

.67 

2*50 

■  55 

.17 

.13 

.48 

1*51 

.  36 

.46 

.20 

.24 

1*30 

1,10 

2*20 

•  12 

.60 

•  35 

1.20 

.16 

.05 

.  39 

•  60 

EUFAULA 

6.38 

.10 

■  77 

.64 

1.79 

■  06 

•  33 

•  30 

.02 

1.24 

.02 

.08 

.03 

.03 

•  02 

•  02 

•  30 

EUTAW  LOCK  7 

6.17 

.07  1.68 

.32 

.92 

*10 

•  07 

•  41 

•  98 

*07 

.04 

,73 

.13 

1  •OS 

•  0-^ 

EVERGREEN  CAA  AP 

8*22 

.90 

T 

T 

1*04 

,07 

•  05 

■  62 

•  29 

■  09 

•  15 

1.10 

•  19 

.88 

.04 

.23 

.11 

2.17 

.36 

•  01 

FAIRHOPE 

19.06 

.17 

.19 

.01 

,40 

•  61 

.80 

4.70 

•  40 

1.00 

.05 

1.80 

.55 

■  66 

.22 

.65 

1.07 

.01 

1.63 

. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

1.28 

.93 

•  83 

.  12 

■  34 

.20 

1.00 

•  77 

.40 

2.05 

FALKVILLE 

4*17 

,46 

•  17 

*80 

.07 

.81 

75 

26 

* 

,10 

.20 

.41 

.52 

.12 

FALLS  CITY  8LK  POND  TWR 

8.49 

.97  .51 

•  38 

*59 

.  20 

•  85 

.95 

•  13 

.33 

'48 

,87 

.23 

.30 

.13 

1.85 

t  06 

FARLEY 

6.43 

1*00 

*09 

1*02 

.40 

.90 

•  30 

1.38 

.80 

.94 

FAYETTE 

6.26 

•  67 

■  30 

•  22 

•  32 

•  38 

.47 

•  82 

.05 

.67 

.56 

.87 

.12 

.22 

.35 

.2". 

FLAT  ROCK 

1.43 

*13 

.02 

*09 

.23 

,99 

,33 

.  03 

•  03 

.90 

■  09 

FLORENCE 

5.47 

.  02 

,08  2 . 00 

■J 

1 .92 

• 

.  02 

.  41 

FLORENCE  AT  LOCK 

9*60 

T  2.46 

.12 

*31 

•  01 

.00 

.52 

[•15 

32 

.02 

'»  10 

.02 

.04 

•  40 

.02 

FORT  DEPOSIT   1  W 

4.79 

.10 

.43  .10 

•  62 

.93 

.10 

,03 

■  71 

.25 

•  62 

.44 

.34 

FORT  MORGAN 

12*09 

.29 

1*00 

7,00 

1.29 

.10 

.15 

.15 

.30 

1.65 

FORT  PAYNE 

■  28 

.21 

.86 

.08 

.09 

•  22 

,77 

.46 

T 

T 

.  24 

.50 

.56 

.  12 

T 

T 

T 

FRISCO  CITY 

6.91 

* 

.  12 

.08 

T 

T 

1*93 

•  09 

.12 

.29 

•  03 

T 

.27 

.08 

.  52 

.92 

1.42 

T 

•  11 

GADSDEN 

6*20 

.42 

•  45 

1.42 

.10 

.09 

■  47 

.33 

.76 

,15 

,  26 

.42 

.71 

•  52 

GADSDEN  GAS  PLANT 

6.20 

.13 

•  76 

1,21 

■  04 

.18 

.03 

.41 

,71 

*1T 

.46 

*iJ 

■  07 

.59 

■  11 

■  63 

.57 

GAINESVILLE 

9.68 

.11 

T 

.32 

,18 

,44 

T 

T 

■  18 

.63 

.28 

.24 

•  16 

.68 

.42 

.06 

.05 

1.21 

.20 

GARDEN  CITY 

.40 

•  12 

41 

20 

* 

40 

, - 

I  14 

1.17 

GENEVA 

7I97 

62 

.04 

.16 

1.10 

•  03 

1,12 

,72 

* 

*06 
* 

*  56 

*oe 

.38 

•  49 

•  47 

.86 

*  12 

GORGAS 

6*09 

2.00  .10 

.20 

.97 

*  10 

.31 

■  26 

•  16 

16 

•  2 1 

•  03 

'25 

1.27 

*08 

.31 

GREEN  BAY 

7.17 

.06 

.04 

.88 

.01 

.29 

,06 

.33 

■  12 

.07 

1.57 

.07 

2.28 

.31 

•  04 

*58 

GREENSBORO 

6.62 

.22 

.90 

,23 

1*08 

•  89 

.41 

.95 

•  1 1 

■  65 

.04 

.01 

•  48 

.65 

GREENV ILL  £ 

.96 

.04  .07 

.23 

.64 

1(61 

.36 

.14 

•  19 

•  14 

.01 

.02 

.02 

rOl 

.01 

.33 

.40 

.12 

4.25 

•  01 

1*01 

•  1  0 

GULF  SHORES  2  SSE 

6*00 

T 

T 

.46 

3.70 

.94 

.';o 

6UNTERSVILLE 

9,71 

.08 

1.25 

.33 

.46 

•  47 

65 

.05 

.46 

.06 

1.80 

*10 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

9.96 

,17 

■  04 

1.33 

.41 

.72 

J02 

•  01 

.08 

•  29 

•  89 

.04 

loi 

.10 

.90 

■  40 

•  13 

GUNTERSVILLE  DAM 

6,76 

.09 

,02 

•  65 

2*36 

•  13 

•  04 

•  08 

.45 

1^40 

•  15 

.15 

.16 

■  14 

•  86 

.08 

HALEYVILLE 

.23  1  67 

1  .63 

,40 

«  18 

•  01 

•  90 

6? 

* 

•  15 

1.23 

.45 

•  69 

.92 

HAMILTON 

6.96 

1*60  *62 

1 , 22 

,64 

•  30 

1,10 

•  26 

•  16 

*  13 

.10 

•  28 

.32 

03 

.  13 

HARRtSBURG  CAHA8A  TOWER 

4,67 

*93  * 

*67 

.  63 

•  02 

■  72 

•  10 

•  12 

.27 

*  10 

■  35 

.22 

HAYNEVILLE 

4.42 

.48 

.20 

T 

*12 

.24 

.49 

•  11 

•  06 

T 

.09 

.93 

T 

!63 

.30 

T 

.93 

HEADLAND 

10,03 

.31  1.3^, 

1^00 

1*06 

■  16 

.77 

1.57 

.10 

.60 

.79 

.30 

.02 

1.03 

•  60 

*"'- 

HIGHLAND  HOME 

11*28 

.10 

60 

40 

40 

•  68 

•  03 

L.46 

2.60 

1 ,46 

05 

.60 

.40 

1.95 

•  45 

.10 

HI6HT0WER 

9*02 

*38 

•  30 

•  74 

•  23 

21 

10 

.21 

.46 

.07 

.80 

.88 

•  06 

.15 

HODGES 

RECORD  HISSING 

HUNTSV ILLE  SUBSTA 

7,47 

.14  .96 

•  01 

.35 

1.97 

•  02 

.20 

.02 

.33 

•  06 

.00 

1*49 

.11 

.01 

.62 

.29 

HYTOP 

4.70 

* 

*62 

.91 

.54 

,77 

•  08 

.16 

•  28 

.34 

.66 

.04 

•  10 

JACKSON  LOCK  1 

9,00 

,07 

1  .13 

•  27 

•  91 

.17 

.  03 

.67 

.21 

.02 

•  08 

.  16 

.44 

■  40 

.47 

JACKSON  SHOALS 

4.12 

.  04 

.  79 

.  03 

.40 

.  26 

.  09 

.  02 

.  02 

JASPER 

5,12 

.11  20 

.60 

•  53 

•  61 

•  19 

•  20 

.25 

*  18 

•  27 

62 

12 

.04 

.17 

•  16 

ill 

.  20 

.10 

.10 

.  16 

.09 

JORDAN  DAM 

6.37 

.20 

.02 

.08 

•  03 

.14 

.96 

.03 

.27 

•  09 

•  03 

.15 

.43 

.15 

.03 

•  60 

2^84 

■  06 

.5  " 

LAFAYETTE 

9,16 

.98 

.10 

1.71 

•  42 

■  11 

•  22 

•  30 

•  16 

.80 

.85 

•  12 

.25 

.  12 

1.23 

.11 

1.40 

•  27 

LAY  0AM 

6*02 

•  21 

64 

02 

21 

22 

•  09 

10 

* 

in 

* 

.10 

a  16 

.91 

.02 

.64 

.46 

•  17 

.75 

•  99 

LEEDS 

9.91 

* 

*25 
* 

.70 

T 

'  09 

*06 

13 

•  01 

•  47 

1.19 

.20 

.01 

1.11 

T 

•  73 

LEESBURG 

4*68 

13 

■  34 

.25 

•  20 

!  29 

'10 

79 

l'o7 

•  11 

.  39 

•  30 

.05 

1^30 

•  05 

LIVINGSTON 

7.66 

■  95 

•  20 

*30 

.45 

.10 

.32 

.20 

•  29 

1.20 

.10 

1.85 

.04 

.26 

.09 

LOCKHART 

8*04 

T 

.07 

.96 

T 

T 

.  02 

,19 

.44 

T 

1.01 

.23 

.08 

.07 

2.95 

.26 

.07 

*  74 

.05 

•  40 

LOCK  17 

6.33 

a4 

* 

A6 

1ft 

- 

* 

•  10 

1  5 

.93 

.40 

40 

.25 

•  47 

*95 

.12 

.07 

MADISON 

4.82 

*         1  *57 

'  10 

t  21 

.02 

•  20 

* 

•  47 

.11 

.19 

*33 

•  28 

MAGELLA 

13.89 

.92 

*01 

1.93  .23 

•  92 

1.04 

89 

1.21 

•  06 

.  02 

•  57 

.21 

•  03 

*09 

1.66 

1.60 

■  68 

.03 

.27 

.69 

•  94 

.45 

MARION  1  N 

8.69 

2.75 

•  89 

.76 

1.42 

1.00 

.24 

•  10 

.54 

.09 

.47 

.35 

•  04 

MARION  JUNCTION 

7*63 

.16 

•  17 

*84 

.16 

.07 

.23 

.04 

•  99 

•  61 

T 

1.12 

.07 

2.05 

1*00 

•  54 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6.22 

.09 

1.05 

.22 

1.18 

.03 

.09 

.06 

.07 

.04 

.19 

.02 

1.89 

.40 

•  76 

•  n 

MARTIN  DAM 

.20 

,29 

■  16 

.22 

•  27 

.10 

1.29 

■  03 

1.05 

.62 

.06 

.60 

1.32 

•  33 

•  16 

•  16 

MAXWELL  FIELD 

6*24 

T 

.88 

,04 

.19  .21 

.17 

•  03 

•  14 

•  03 

.01 

1.01 

.15 

T 

T 

■  04 

.04 

T 

■  26 

.02 

T 

2*80 

■  20 

•  06 

MELVIN 

9,90 

.11  .78 

.62 

.56 

.06 

.31 

1.80 

.20 

■  29 

•  64 

.13 

MERT2  PONDVILLE  T^WER 

6,74 

.36 

.29 

.40 

*20 

■  73 

•  11 

1.98 

.49 

.48 

.47 

.12 

.08 

.10 

.07 

*80 

.36 

MILLERS  FERRY 

9,26 

.26 

1.72 

.79 

1*50 

.09 

•  43 

•  20 

•  22 

.02 

.38 

3,26 

.06 

■  07 

.30 

MILSTEAO 

4.19 

,18 

.16 

T 

.20 

,28 

•  06 

.06 

.68 

.09 

,95 

.14 

■  04 

.21 

.34 

•  14 

•  64 

,05 

MITCHELL  DAM 

9,91 

•  03 

.67 

.07 

.09 

•  06 

.16 

•  18 

.02 

•  09 

•  44 

.67 

.68 

.85 

.19 

■  41 

.18 

.58 

■  17 

MOBILE  wa  AIRPORT 

11,38 

.39 

T 

T 

1*02 

T 

1*47 

•  12 

1,09 

•  38 

1,83 

T 

.74 

.41 

.84 

.56 

T 

1.37 

.02 

T 

.26 

T 

*13 

.33 

•  20 

T 

MOBILE 

10.46 

T 

.90 

1^20 

T 

.40 

2.01 

.69 

.70 

.45 

T 

1.83 

■  10 

1^05 

T 

1^00 

•  55 

Sm  Rel«r«nco  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


biauon 

1  1 

2  1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WNTE  SANO 

.29 

.07 

1.30 

2.01 

.91 

.40 

.02 

.39 

.10 

•  86 

.21 

■  70 

.63 

MONTEVALLO 

t.Cl 

.19 

.38 

1.96 

1.10 

.32 

.33 

.39 

.19 

.35 

.66 

.84 

•  42 

MONTGOMERY  HB  AP  R 

«•»« 

T 

.78 

.86 

7 

.06 

•  14 

.35 

.01 

.01 

.11 

.91 

.01 

.01 

.14 

7 

.06 

.15 

.03 

.01 

.67 

•  28 

•  50 

MOULTON 

S.S7 

.02 

.08 

1.74 

.08 

.40 

.10 

•  63 

•  38 

.01 

.10 

.79 

.01 

''o 

1.07 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

S.«7 

01 

.42 

•  30 

•  14 

1.22 

•  37 

NATCHEZ 

t,t7 

.29 

.26 

.31 

.20 

.33 

•  19 

.06 

7 

1.12 

3.00 

.07 

.13 

7 

1.42 

•  90 

.07 

NEWBURG 

«i27 

.98 

.46 

.62 

.91 

.99 

•  20 

.94 

•  29 

.23 

•  59 

.71 

.41 

.99 

.11 

.06 

NEW  MARKET 

7.21 

.60 

.41 

.87 

•  09 

.37 

.32 

.07 

•  38 

1.70 

.91 

1.91 

.02 

NEWTON 

9>S2 

1.34 

.03 

.42 

.99 

.08 

•  72 

•  92 

.05 

7 

.18 

.32 

•  76 

.29 

ONEONTA 

4.4« 

1.19 

.06 

•  07 

90 

.11 

38 

.08 

ORRVILLE 

>>7e 

.08 

3.68 

OZARK 

9*66 

.49 

.37 

.03 

1.49 

.51 

.39 

.70 

.10 

.44 

.62 

.48 

•  24 

PAINT  ROCK 

>i30 

.18 

.14 

.22 

.39 

.29 

.30 

•  20 

•  28 

•  24 

.20 

.60 

.30 

PALMERDALE  2  W 

5.»7 

.34 

.22 

.34 

.36 

.23 

.56 

•  41 

•  28 

•  75 

.10 

.10 

.06 

.10 

.10 

.12 

1^92 

PELL  C 1 TV  5  NW 

Si7» 

10 

1 .48 

1.00 

.82 

•  07 

•  10 

.05 

.20 

.69 

PENNINGTON  LOCK  2 

»i7T 

.18 

.20 

1.05 

.14 

•  99 

1.13 

.49 

.06 

.06 

.06 

1.00 

•  90 

PERRYVILLE 

6.06 

.35 

.48 

.60 

.35 

.25 

.45 

.30 

.70 

.32 

.22 

.20 

.30 

.12 

.42 

PICKENSVILLE 

»i«7 

7 

.75 

.55 

T 

.38 

.25 

.34 

.99 

.20 

.14 

.29 

.60 

T 

.56 

7 

PINE  HILL 

.48 

1.60 

3.95 

1.95 

1^79 

PINE  LEVEL 

5t«8 

.10 

.02 

05 

.  90 

26 

.04 

08 

1  20 

19 

94 

.69 

.44 

PLANTEHSVILLE 

t.90 

.17 

.67 

.23 

.33 

.10 

1.05 

.98 

.08 

•  32 

1.32 

•  23 

2.16 

.18 

.20 

.39 

.73 

•  20 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

9.10 

7 

.34 

.89 

.27 

.10 

.29 

.20 

.04 

•  20 

.56 

.42 

1.80 

.02 

.09 

PRATTVILLE 

9i73 

.09 

.05 

1.49 

.98 

.49 

.12 

W43 

.20 

.10 

.26 

.76 

•  22 

•  02 

PRIMROSE  FARM 

9.25 

.01 

7 

2.04 

.09 

.02 

.04 

.47 

.19 

.07 

7 

.02 

.12 

.30 

.26 

.03 

.69 

•  13 

.09 

PUSHWATAMA 

.  17 

81 

•  11 

.21 

80 

.80 

1 . 33 

.06 

.10 

.08 

.06 

.  06 

.  39 

RED  BAY 

.10 

.07 

.16 

1.12 

.30 

.66 

.37 

•  11 

.12 

2.12 

.80 

.11 

.03 

.44 

■  07 

.13 

.05 

REDSTONE  ARSENAL 

2.*5 

.03 

.22 

.07 

.97 

.07 

.02 

•  24 

.11 

.08 

.19 

.10 

.58 

.17 

REFORM 

7.32 

7 

.19 

1.39 

T 

.36 

.06 

•  10 

.80 

.23 

■  29 

.70 

.60 

■  59 

7 

.08 

.43 

1.52 

•  10 

7 

RIVER  FALLS 

7.66 

1.03 

.34 

•  24 

.70 

.74 

•  27 

.04 

.04 

.36 

.96 

.29 

.34 

1.34 

.43 

.73 

.07 

ROBERTSOALE  T  E 

».2» 

*  18 

.11 

26 

.09 

08 

04 

29 

.16 

ROCKFORO 

7.00 

.39 

.19 

1.90 

.25 

.30 

.30 

.29 

.70 

.70 

1.60 

1.40 

ROCK  MILLS 

9.9« 

.39 

.39 

■  02 

.02 

.19 

.08 

.76 

1.18 

.02 

•  02 

7 

.04 

1.13 

■  23 

1.66 

.49 

.92 

1.40 

.99 

.10 

RUSSELLVILLE 

9.74 

.39 

.80 

1.15 

.40 

1.10 

.33 

7 

.13 

1.39 

.13 

RUSSELLVILLE  2 

6.67 

1.22 

.92 

.99 

1.20 

.14 

.29 

•  10 

.59 

.50 

1.08 

.12 

.14 

.02 

.19 

.09 

SA INT  BERNARD 

6.J9 

07 

83 

.15 

1  11 

.67 

.99 

.02 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

9.17 

.68 

.56 

.33 

.01 

.90 

.61 

.19 

.91 

.09 

.20 

.15 

■  45 

SAYRE 

».27 

.13 

.21 

.12 

.98 

.10 

.99 

•  30 

.09 

.23 

.02 

.21 

■  09 

■  13 

.33 

.60 

.19 

.04 

SCOTTSBORO 

6.14 

.04 

.22 

2.00 

.09 

2.00 

.03 

1.09 

.03 

•  28 

.10 

.90 

.03 

.28 

1^60 

.02 

.01 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7.39 

.02 

.23 

.16 

1.89 

.01 

1.98 

.97 

.13 

.18 

•  06 

.40 

.01 

1.39 

SEALE  6  W 

19.01 

.20 

3.71 

19 

•5' 

10 

.22 

43 

1.52 

1  12 

.  30 

.80 

.83 

.18 

.20 

SELMA 

4.12 

.05 

.25 

.28 

.17 

.08 

.13 

.45 

.59 

.09 

.09 

.21 

7 

.03 

7 

.03 

7 

.38 

7 

1.16 

7 

.10 

.07 

SHOEMAKER  SPRINGS 

9.41 

.36 

.39 

.96 

I.IZ 

1.89 

.16 

.32 

.10 

.40 

.11 

SLOCOMB  S 

7.69 

.08 

•  16 

1.20 

.03 

.20 

.40 

.09 

.19 

.30 

.20 

1.34 

1.74 

.29 

•  48 

.99 

SNOW  HILL 

7.61 

.04 

.72 

.45 

.46 

.28 

.51 

1.45 

2.35 

.48 

■  45 

.04 

.16 

.22 

SOUTH  HILL 

9.70 

.21 

.08 

.10 

.35 

.07 

.34 

.16 

.64 

1 .57 

.14 

.28 

■  54 

.91 

.98 

SUTTLE 

9.64 

1.11 

.90 

1.20 

.35 

.43 

.60 

.40 

.86 

SWAIM 

9.19 

.41 

.10 

.23 

.04 

.23 

.73 

.53 

.36 

.52 

.23 

.13 

1.60 

.08 

SVLACAUGA  2  W 

6.08 

.02 

•  27 

•  27 

1.05 

.29 

1.24 

1.43 

.06 

1.66 

1.03 

.09 

.37 

.09 

.48 

SYLACAU6A  t,  NE 

7.61 

.29 

T 

T 

T 

.72 

T 

7 

1.10 

.30 

.28 

7 

7 

1.17 

.70 

.42 

.08 

.20 

.23 

7 

.03 

SYLvANtA 

9.09 

.64 

.13 

.20 

.29 

81 

.07 

1  •49 

.42 

TALLADEGA 

2.91 

7 

.10 

•  23 

•  23 

.65 

.28 

.16 

.02 

.15 

.10 

.15 

.20 

.40 

.24 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

4.93 

.11 

.70 

•  75 

.35 

.13 

1.04 

1.56 

.22 

.01 

.65 

.17 

THOMASVILLE 

9.34 

7 

T 

7 

T 

.08 

T 

.05 

2.22 

.13 

7 

.16 

.82 

.16 

.83 

7 

.02 

■  04 

T 

1.20 

1.85 

.73 

THURLOW  DAM 

6.S6 

.09 

.92 

.04 

.04 

.19 

.52 

•  42 

.79 

.03 

.25 

■  97 

■  07 

.93 

.91 

.86 

.40 

.09 

.14 

TONEY 

3.87 

.29 

1.74 

.15 

29 

.10 

.10 

01 

TRAFFORO 

1.72 

.60 

.27 

.47 

.22 

•  34 

.08 

.94 

.27 

.68 

■  10 

.15 

TROV 

12.71 

.91 

7 

.37 

.01 

2.65 

2^25 

.99 

•  51 

1.40 

•  26 

.26 

1.33 

.01 

■  90 

.61 

.  19 

.32 

.28 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6.71 

T 

.09 

.05 

.33 

1.18 

T 

.29 

2>03 

.36 

•  80 

7 

T 

.72 

7 

.12 

.05 

.01 

.02 

.02 

.07 

.34 

.  16 

•  05 

.03 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

8.17 

.38 

.20 

.88 

.35 

.05 

2.23 

.36 

.30 

.81 

1.34 

.19 

.30 

.04 

.07 

.07 

.51 

•  36 

.02 

TUSKE6EE  2 

4.96 

.21 

.31 

•  26 

.05 

.29 

.13 

.46 

1.16 

.08 

•  28 

.39 

UNION   SPRINGS  6  M 

8.81 

.88 

.03 

.05 

.05 

1.13 

.80 

•  10 

.34 

.33 

.01 

.24 

.55 

2.02 

1.14 

.43 

.60 

.10 

UNlONTOWN 

9.84 

.70 

.75 

2.01 

.18 

.52 

.58 

.65 

.49 

UNIVERSITY  R 

6.71 

.25 

.85 

•  95 

.40 

.29 

.05 

■  22 

.40 

1.55 

.52 

■  05 

.32 

.10 

.60 

.16 

.10 

.09 

VALLEY  HEAD  3  S 

6.04 

.60 

.94 

.59 

.15 

7 

.06 

.07 

.31 

.19 

1.44 

•  72 

1^12 

.19 

.04 

.29 

VANCE 

6.84 

.21 

.90 

.21 

.06 

1 .80 

.51 

.13 

.70 

WAOLEY 

7.13 

.99 

.25 

.90 

.90 

.14 

.20 

.34 

1.60 

.68 

.26 

1.12 

.20 

.35 

.19 

WALLACE  3  SW 

6.02 

.04 

1.90 

1.62 

.65 

.03 

.89 

.31 

.12 

1.40 

.28 

■  12 

■  04 

.14 

.08 

.03 

.08 

.09 

WALNUT  GROVE 

9.61 

1.05 

.23 

.66 

.18 

1.00 

.06 

1.27 

.40 

WATERLOO 

4.41 

.15 

.12 

.90 

.06 

2.20 

.05 

1.75 

WEST  BLOCTON 

10.30 

.  31 

WETUMPKA 

3.92 

.12 

.07 

.10 

.15 

.10 

.09 

T 

.06 

.18 

.45 

1.35 

.09 

.26 

.23 

.40 

WHATLEV 

10.90 

.12 

1.46 

.35 

.01 

.88 

.27 

.11 

.01 

.23 

.42 

.01 

1.56 

.69 

.12 

.07 

2.94 

.96 

.90 

WHEELER  DAM 

6.75 

1.96 

.14 

•  33 

.08 

.31 

.32 

1.61 

.19 

.03 

7 

.91 

.66 

.56 

.06 

.03 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.32 

.09 

7 

.4B 

.33 

.68 

.72 

.01 

.90 

.09 

3.55 

.07 

7 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

5.99 

.03 

.76 

.13 

.01 

.52 

.40 

•  38 

.13 

WILSON  DAM 

6.32 

2.00 

.96 

.22 

.03 

.46 

.45 

1.24 

.26 

.17 

.08 

.10 

.12 

.25 

.14 

.08 
.69 

WINFIELD  2  SW 

8.99 

.06 

.03 

1.06 

1.42 

.21 

.30 

.25 

.16 

1.04 

.56 

.36 

.60 

.90 

■  20 

.91 

.17 

.06 

•  20 

YATES  HYDRO  PLANT 

6.92 

.23 

.07 

.09 

.63 

.21 

.95 

.03 

1.54 

.03 

.11 

.04 

.32 

.12 

.63 

■  32 

.35 

.86 

.09 

YOUNGS  STORE 

3.73 

.03 

.12 

.33 

1.38 

.58 

.10 

7 

.33 

.60 

.13 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


OUDOO 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tot 
(-  < 

FAIRHOPK 

EVAP 

.17 

.15 

.26 

.07 

.14 

.20 

.25 

.19 

.19 

.24 

.13 

.05 

.11 

.20 

.21 

.11 

.18 

.14 

.19 

.18 

.11 

.24 

.26 

.08 

.22 

.16 

.15 

BS.26 

WIND 

32 

17 

15 

21 

11 

20 

32 

7 

27 

47 

4 

9 

21 

20 

9 

15 

5 

20 

31 

17 

15 

14 

7 

7 

23 

8 

9 

44 

35 

19 

32 

593 

HABTIH  DAM 

KVAP 

.27 

.15 

.23 

.30 

.23 

.21 

.16 

.13 

.21 

.14 

.11 

.12 

.10 

.13 

.17 

.26 

.27 

.28 

.28 

.12 

.24 

.14 

.16 

.10 

.20 

.23 

.23 

.17 

B5.91 

WIND 

18 

2 

20 

18 

12 

IS 

13 

12 

15 

18 

15 

12 

20 

26 

4 

10 

15 

15 

17 

13 

10 

11 

6 

13 

10 

10 

17 

8 

15 

30 

40 

460 

Sm  R«Ur«DC«  NotM  Following  SuHod  Indox 
-  91  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

89 

90 

92 

95 

96 

90 

87 

90 

90 

91 

93 

90 

85 

85 

87 

80 

82 

90 

92 

92 

90 

86 

94 

93 

87 

MIN 

62 

63 

62 

70 

66 

65 

64 

64 

66 

62 

67 

68 

68 

68 

66 

65 

61 

66 

65 

69 

65 

66 

66 

68 

66 

6! 

.5 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

91 

93 

92 

95 

93 

89 

89 

92 

93 

89 

89 

87 

85 

89 

88 

90 

92 

94 

95 

94 

88 

87 

68 

86 

87 

92 

92 

92 

90 

89 

67 

90 

,2 

MIN 

59 

66 

64 

68 

66 

67 

62 

64 

66 

65 

68 

70 

69 

66 

65 

63 

64 

63 

66 

66 

67 

66 

66 

68 

67 

65 

66 

69 

71 

68 

67 

66 

•  1 

ANDALUSIA 

MAX 

92 

95 

91 

95 

96 

95 

96 

95 

93 

94 

91 

89 

66 

90 

92 

94 

95 

94 

97 

98 

93 

94 

90 

91 

67 

94 

91 

93 

90 

92 

91 

92 

•  6 

MIN 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

73 

70 

71 

70 

68 

69 

68 

69 

68 

72 

73 

68 

70 

70 

71 

73 

70 

74 

73 

72 

73 

72 

70 

•  2 

ANN15T0N  CAA  AP 

MAX 

94 

92 

99 

97 

94 

94 

93 

91 

93 

92 

91 

87 

84 

89 

86 

89 

94 

94 

96 

94 

87 

90 

66 

87 

84 

95 

96 

94 

93 

90 

91 

91 

i5 

MIN 

62 

69 

66 

67 

69 

68 

65 

67- 

67 

69 

69 

72 

70 

68 

68 

67 

67 

69 

70 

69 

68 

68 

66 

69 

68 

69 

71 

72 

71 

70 

70 

68 

•  5 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

92 

93 

94 

94 

94 

94 

96 

96 

94 

90 

91 

80 

80 

89 

92 

94 

91 

94 

95 

93 

91 

89 

87 

89 

95 

86 

90 

93 

93 

87 

69 

91 

■  1 

MIN 

67 

6S 

69 

71 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

73 

71 

71 

68 

70 

69 

68 

68 

70 

71 

69 

70 

69 

70 

72 

69 

70 

71 

7<» 

71 

69 

70 

lO 

AUBURN  3  SW 

MAX 

S9 

93 

96 

9S 

98 

95 

93 

92 

94 

93 

92 

87 

87 

87 

68 

90 

92 

93 

94 

97 

91 

65 

85 

84 

88 

90 

92 

90 

94 

68 

88 

91 

•  0 

MIN 

69 

62 

67 

68 

67 

67 

62 

67 

69 

68 

70 

72 

71 

69 

67 

68 

68 

67 

72 

66 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

72 

70 

68 

.7 

BAY  MINETTE 

MAX 

91 

87 

92 

93 

69 

91 

93 

88 

93 

90 

89 

79 

76 

87 

91 

91 

85 

87 

90 

92 

90 

85 

66 

92 

93 

81 

86 

92 

90 

85 

68 

88 

.5 

MIN 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

69 

72 

71 

71 

72 

70 

71 

69 

72 

70 

75 

72 

71 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

•  2 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

90 

95 

96 

96 

92 

92 

91 

93 

94 

95 

93 

86 

87 

87 

60 

89 

69 

91 

94 

91 

86 

88 

90 

67 

93 

94 

96 

98 

92 

87 

89 

91 

•  0 

MIN 

58 

63 

66 

70 

70 

68 

68 

68 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

67 

68 

69 

72 

68 

70 

70 

71 

72 

69 

72 

73 

76 

73 

72 

69 

.7 

BESSEMER  5  SSM 

MAX 

93 

94 

92 

95 

89 

89 

90 

93 

92 

93 

91 

86 

66 

88 

87 

92 

92 

93 

93 

90 

68 

86 

88 

90 

91 

94 

94 

91 

88 

87 

90 

.3 

MIN 

57 

67 

67 

71 

68 

67 

66 

67 

70 

66 

70 

72 

73 

69 

70 

69 

66 

67 

68 

70 

68 

69 

69 

72 

69 

68 

72 

74 

72 

70 

70 

68 

.9 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

90 

93 

93 

93 

89 

67 

91 

92 

90 

94 

91 

85 

64 

87 

82 

67 

90 

90 

93 

91 

67 

86 

83 

87 

91 

92 

95 

93 

92 

86 

66 

69 

>5 

MIN 

63 

71 

68 

71 

70 

63 

68 

69 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

71 

66 

69 

69 

71 

69 

71 

70 

72 

71 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

•  3 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

93 

92 

94 

95 

95 

93 

94 

97 

94 

94 

91 

85 

62 

00 

92 

94 

90 

94 

95 

92 

92 

88 

68 

88 

94 

84 

91 

92 

88 

89 

87 

91 

•  2 

MIN 

65 

S6 

68 

70 

66 

67 

66 

67 

69 

69 

71 

73 

70 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

72 

73 

72 

60 

66 

•  9 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

90 

90 

92 

93 

92 

86 

92 

94 

93 

90 

87 

86 

87 

88 

90 

92 

90 

93 

96 

95 

90 

90 

85 

87 

92 

90 

92 

93 

93 

86 

87 

90 

•  5 

MIN 

61 

66 

66 

71 

68 

68 

67 

67 

70 

69 

70 

73 

72 

69 

68 

67 

65 

67 

66 

70 

69 

70 

66 

69 

74 

71 

72 

73 

75 

72 

70 

69 

•  1 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

86 

90 

93 

90 

96 

93 

86 

89 

92 

92 

87 

85 

85 

84 

88 

89 

90 

92 

93 

95 

91 

67 

87 

85 

87 

84 

91 

91 

92 

92 

86 

89 

•  4 

MIN 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

65 

67 

67 

67 

70 

70 

70 

67 

67 

65 

67 

65 

68 

66 

69 

66 

68 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

•  6 

CENTREVILLE 

MAX 

90 

95 

95 

95 

97 

96 

92 

93 

94 

95 

98 

91 

87 

90 

90 

90 

92 

93 

95 

97 

97 

92 

91 

66 

92 

93 

93 

96 

94 

94 

90 

93 

al 

MIN 

59 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

66 

70 

69 

69 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

68 

68 

70 

70 

69 

70 

73 

69 

70 

73 

73 

76 

71 

70 

69 

•  5 

CHATOM 

MAX 

95 

92 

94 

94 

93 

90 

93 

94 

97 

90 

93 

90 

83 

88 

92 

92 

89 

93 

96 

93 

92 

85 

85 

93 

95 

90 

93 

94 

91 

88 

89 

91 

■  5 

MIN 

62 

65 

65 

66 

67 

66 

65 

66 

67 

67 

70 

70 

72 

69 

67 

67 

64 

66 

65 

67 

67 

68 

66 

67 

73 

72 

68 

70 

72 

70 

68 

67 

•  5 

CITRONEIXE 

MAX 

92 

89 

91 

93 

92 

91 

90 

89 

94 

91 

86 

89 

77 

87 

87 

91 

85 

91 

92 

93 

91 

62 

64 

92 

93 

86 

91 

91 

90 

84 

86 

89 

.2 

MIN 

70 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

70 

72 

71 

72 

69 

73 

72 

71 

70 

76 

70 

69 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

72 

70 

71 

•  S 

CLANTON 

MAX 

87 

91 

91 

91 

94 

92 

88 

87 

89 

89 

91 

89 

63 

84 

86 

66 

90 

91 

92 

95 

94 

85 

86 

87 

64 

89 

90 

92 

94 

88 

88 

89 

•  2 

MIN 

56 

69 

67 

68 

67 

67 

65 

66 

69 

68 

69 

71 

71 

66 

67 

66 

65 

66 

67 

70 

69 

67 

67 

70 

69 

68 

70 

71 

74 

70 

66 

67 

•  9 

DAYTON 

MAX 

88 

91 

90 

93 

92 

91 

86 

90 

91 

92 

92 

88 

87 

68 

88 

69 

91 

90 

91 

93 

94 

86 

87 

87 

90 

92 

83 

92 

90 

92 

86 

89 

.7 

MIN 

65 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

70 

73 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

71 

67 

69 

70 

74 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

70 

73 

75 

73 

71 

70 

•  8 

DECATUR 

MAX 

89 

92 

95 

96 

94 

89 

85 

89 

92 

92 

93 

93 

67 

87 

88 

80 

83 

89 

90 

91 

91 

87 

66 

86 

85 

87 

94 

94 

96 

92 

89 

•  6 

MIN 

59 

63 

67 

69 

70 

66 

68 

70 

71 

74 

71 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

66 

70 

74 

69 

71 

69 

71 

71 

70 

73 

73 

72 

75 

73 

70 

•  0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

92 

93 

94 

95 

96 

102 

92 

96 

94 

92 

96 

92 

89 

93 

86 

87 

92 

92 

93 

95 

96 

94 

89 

91 

92 

95 

87 

96 

95 

94 

91 

93 

•  0 

MIN 

60 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

65 

65 

72 

73 

75 

70 

71 

63 

68 

69 

69 

72 

72 

70 

70 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

70 

66 

70 

•  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

92 

93 

93 

91 

93 

94 

91 

90 

85 

91 

92 

92 

93 

96 

91 

92 

88 

85 

87 

86 

90 

92 

92 

90 

|5 

MIN 

70 

69 

68 

69 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

72 

71 

74 

73 

73 

74 

72 

70 

69 

71 

•  4 

EUFAULA 

MAX 

98 

95 

95 

98 

90 

90 

95 

92 

88 

93 

85 

88 

65 

90 

93 

95 

94 

95 

97 

93 

93 

92 

65 

91 

90 

95 

92 

92 

•  1 

MIN 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

68 

70 

70 

72 

68 

68 

70 

69 

68 

71 

69 

72 

71 

73 

71 

73 

72 

73 

73 

75 

72 

71 

70 

•  8 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

93 

92 

93 

94 

94 

92 

94 

95 

93 

90 

90 

64 

83 

69 

91 

94 

92 

93 

95 

94 

94 

90 

90 

90 

95 

83 

91 

94 

69 

89 

66 

91 

.2 

MIN 

65 

68 

68 

71 

69 

70 

69 

69 

71 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

66 

70 

69 

70 

72 

69 

70 

69 

70 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

•  2 

FAIRHOPE 

MAX 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

91 

94 

90 

90 

79 

79 

89 

92 

92 

89 

90 

90 

92 

91 

89 

89 

92 

92 

64 

89 

90 

89 

87 

88 

89 

■  4 

MIN 

69 

71 

71 

71 

73 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

68 

73 

71 

72 

71 

64 

69 

70 

72 

71 

72 

74 

71 

71 

72 

77 

72 

70 

71 

•  2 

FAYETTE 

MAX 

89 

92 

93 

94 

95 

92 

86 

91 

93 

95 

95 

95 

86 

89 

82 

66 

90 

91 

94 

95 

95 

95 

93 

92 

92 

91 

96 

95 

88 

91 

•  6 

MIN 

60 

60 

61 

62 

64 

63 

63 

67 

67 

67 

66 

69 

70 

69 

70 

66 

64 

64 

64 

68 

65 

65 

67 

67 

69 

66 

68 

71 

71 

69 

66 

66 

•  3 

FLORENCE 

MAX 

92 

96 

97 

98 

96 

90 

91 

95 

94 

93 

93 

91 

88 

88 

82 

90 

90 

92 

89 

88 

88 

67 

^0 

94 

91 

96 

93 

90 

91 

91 

.5 

MIN 

60 

65 

69 

70 

76 

70 

68 

68 

69 

72 

74 

72 

72 

71 

70 

70 

67 

66 

67 

69 

67 

66 

71 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

73 

73 

69 

.8 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 

85 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

80 

64 

87 

87. 

88 

88 

89 

90 

89 

88 

88 

65 

89 

68 

66 

86 

88 

67 

84 

87 

•  5 

MIN 

75 

73 

77 

76 

76 

75 

78 

77 

77 

77 

78 

77 

78 

74 

79 

78 

78 

77 

77 

78 

76 

76 

75 

74 

76 

74 

75 

77 

76 

75 

74 

76 

•  2 

FRISCO  CITY 

MAX 

89 

93 

93 

94 

93 

94 

91 

92 

96 

96 

86 

00 

85 

84 

86 

91 

93 

91 

94 

97 

94 

92 

88 

88 

92 

95 

82 

92 

94 

66 

68 

91 

•  1 

MIN 

67 

69 

69 

71 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

73 

70 

68 

71 

69 

69 

69 

69 

71 

68 

70 

70 

71 

73 

74 

70 

71 

74 

71 

69 

70 

•  3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

93 

9* 

96 

96 

92 

67 

86 

91 

91 

94 

92 

68 

86 

69 

80 

85 

93 

94 

95 

92 

87 

86 

69 

88 

91 

93 

97 

95 

93 

86 

89 

90 

.7 

MIN 

60 

64 

66 

67 

66 

68 

67 

68 

69 

69 

69 

72 

71 

70 

68 

69 

63 

66 

69 

71 

69 

70 

70 

69 

70 

66 

71 

71 

71 

73 

71 

68 

.7 

GENEVA 

MAX 

93 

96 

95 

96 

95 

97 

96 

98 

99 

96 

97 

83 

87 

86 

95 

97 

97 

96 

97 

98 

95 

94 

92 

90 

86 

97 

92 

93 

96 

94 

91 

94 

•  1 

MtN 

67 

67 

66 

68 

67 

68 

67 

68 

70 

69 

68 

70 

70 

68 

66 

67 

69 

66 

69 

72 

69 

70 

69 

68 

69 

72 

71 

72 

71 

70 

68 

68 

.7 

GREENSBORO 

MAX 

93 

93 

92 

92 

93 

88 

96 

91 

94 

96 

91 

89 

87 

85 

87 

92 

92 

92 

95 

95 

90 

91 

89 

91 

93 

91 

95 

94 

94 

90 

91 

•  6 

MIN 

66 

66 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

73 

72 

71 

71 

73 

70 

71 

72 

68 

70 

71 

74 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

75 

77 

73 

71 

71 

•  2 

GREENVILLE 

MAX 

93 

93 

93 

95 

95 

90 

95 

92 

93 

90 

86 

84 

90 

91 

93 

94 

94 

97 

95 

93 

92 

90 

93 

90 

91 

•  6 

MIN 

69 

69 

69 

73 

70 

71 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

69 

70 

69 

73 

74 

70 

71 

70 

70 

73 

73 

73 

73 

75 

72 

70 

71 

•  0 

GUNTERSVILLE 

MAX 

90 

92 

95 

96 

92 

89 

90 

90 

96 

94 

90 

88 

86 

68 

80 

69 

90 

91 

92 

91 

88 

86 

91 

90 

88 

92 

93 

90 

•  3 

MIN 

60 

61 

63 

67 

68 

67 

66 

67 

69 

68 

71 

71 

72 

71 

69 

67 

64 

67 

69 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

70 

73 

72 

68 

a4 

HALEYVILLE 

MAX 

86 

90 

92 

92 

93 

«1 

83 

89 

91 

90 

92 

89 

84 

86 

85 

64 

66 

87 

89 

91 

93 

89 

87 

87 

87 

89 

90 

92 

04 

92 

90 

89 

tO 

MIN 

58 

61 

65 

69 

65 

66 

67 

67 

68 

67 

66 

70 

71 

70 

69 

67 

67 

65 

66 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

67 

66 

70 

70 

72 

71 

67 

•  5 

HEADLAND 

MAX 

91 

90 

94 

94 

93 

92 

92 

93 

89 

90 

82 

83 

84 

67 

91 

92 

69 

93 

92 

90 

90 

87 

67 

86 

93 

69 

90 

91 

90 

89 

•  6 

MIN 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

73 

72 

73 

67 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

66 

69 

73 

72 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

•  5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

89 

91 

92 

94 

91 

90 

9<y- 

98 

93 

88 

86 

84 

85 

69 

90 

90 

91 

92 

94 

93 

91 

85 

87 

89 

69 

87 

68 

91 

91 

86 

88 

89 

■  7 

MIN 

69 

67 

67 

69 

64 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

76 

71 

69 

70 

69 

69 

68 

73 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

75 

69 

69 

69 

66 

69 

•  5 

JASPER 

MAX 
MIN 

94 

97 

98 

97 

96 

93 

95 

97 

98 

95 

94 

93 

90 

94 

94 

93 

91 

95 

94 

97 

95 

93 

93 

91 

95 

94 

94 

96, 

94 

94 

•  3 

LAFAYETTE 

MAX 

92 

94 

93 

94 

94 

89 

87 

90 

92 

90 

83 

68 

66 

87 

89 

92 

93 

93 

95 

92 

92 

87 

68 

69 

90 

91 

92 

94 

65 

86 

86 

90 

■  3 

MIN 

58 

66 

67 

68 

64 

67 

67 

66 

67 

68 

70 

70 

69 

67 

66 

67 

67 

66 

65 

63 

68 

67 

70 

64 

69 

69 

68 

71 

72 

69 

60 

67 

•  2 

LIVINGSTON 

MAX 

92 

93 

93 

95 

93 

91 

92 

92 

94 

95 

94 

89 

88 

86 

87 

90 

91 

91 

95 

94 

90 

90 

90 

92 

94 

69 

97 

94 

94 

86 

88 

91 

•  6 

MIN 

65 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

72 

72 

71 

70 

70 

67 

68 

69 

68 

66 

67 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

•  1 

Sm  Befe»DC«  NotM  FoDowing  Station 
-  92  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Table  S- Continued   ,  

Day  Oi  Month 


station 

J  1 

9 

10 

1] 

12 

IS 

J4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

) 

1  23 

1  ^ 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

< 

LOCKHART 

MAX 

90 

93 

91 

95 

95 

92 

92 

92 

94 

90 

93 

84 

87 

80 

90 

93 

94 

94 

95 

97 

91 

92 

85 

89 

87 

94 

86 

90 

93 

90 

89 

90i8 

MIN 

69 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

72  j  73 

69 

68 

68 

70 

68 

74 

72 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

69 

70a3 

MADISON 

MAX 

90 

91 

96 

99 

95 

92 

86 

89 

92 

93 

94 

93 

86 

89 

88 

80 

91 

90 

91 

92 

92 

88 

87 

88 

87 

92 

96 

99 

98 

94 

89 

91i2 

MIN 

60 

64 

66 

70 

69 

68 

67 

70 

73 

73 

73 

70 

70 

69 

70 

68 

65 

68 

68 

71 

67 

69 

69 

70 

69 

71 

72 

70 

73 

72 

69>2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

92 

91 

93 

92 

92 

88 

92 

94 

93 

93 

87 

87 

90 

90 

92 

93 

91 

93 

94 

97 

91 

88 

90 

90 

93 

89 

92 

93 

92 

88 

87 

91.2 

MIN 

57 

70 

69 

73 

70 

69 

70 

70 

73 

71 

70 

73 

73 

70 

71 

70 

68 

68 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

73 

73 

75 

73 

71 

70>6 

MARTIN  DAM 

MAX 

92 

95 

94 

99 

92 

90 

91 

92 

90 

88 

88 

87 

86 

86 

91 

91 

92 

91 

94 

92 

98 

92 

86 

92 

90 

93 

93 

94 

90 

98 

91 16 

MIN 

65 

65 

67 

70 

69 

68 

66 

67 

68 

68 

71 

73 

72 

68 

66 

66 

68 

67 

73 

70 

72 

70 

68 

68 

70 

68 

70 

71 

74 

72 

71 

69.1 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

92 

94 

92 

98 

94 

91 

93 

94 

90 

91 

89 

87 

87 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

96 

91 

87 

89 

90 

92 

91 

94 

96 

89 

91 

91 

92.0 

MIN 

68 

73 

72 

77 

75 

72 

73 

75 

76 

73 

73 

74 

75 

73 

73 

73 

71 

72 

76 

76 

74 

73 

73 

73 

75 

74 

76 

76 

72 

74 

73 

73.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

87 

93 

94 

90 

91 

91 

90 

93 

93 

92 

81 

77 

87 

88 

91 

89 

89 

93 

91 

89 

87 

85 

91 

92 

90 

90 

91 

91 

86 

90 

89.5 

MIN 

70 

73 

72 

73 

74 

72 

72 

73 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

73 

71 

72 

72 

67 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

71.4 

MOBILE 

MAX 

92 

90 

88 

93 

93 

92 

91 

92 

92 

95 

93 

90 

80 

82 

87 

87 

90 

90 

93 

94 

92 

90 

89 

86 

94 

91 

86 

88 

90 

92 

83 

89.8 

MIN 

72 

75 

74 

76 

75 

74 

77 

77 

72 

71 

73 

73 

72 

73 

78 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

70 

74 

75 

76 

77 

71 

75 

76 

71 

73 

74.0 

MONTSOMERY  WB  AP 

MAX 

92 

93 

93 

95 

94 

88 

91 

93 

90 

91 

89 

87 

86 

91 

92 

93 

93 

94 

96 

95 

90 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

95 

91 

90 

89 

91.6 

MIN 

67 

71 

72 

71 

70 

71 

72 

74 

74 

72 

72 

74 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

74 

75 

73 

72 

71 

72 

75 

73 

76 

74 

72 

72 

71 

72.2 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

89 

96 

97 

96 

94 

87 

86 

94 

96 

93 

94 

87 

85 

81 

82 

86 

87 

90 

93 

92 

89 

89 

86 

86 

89 

98 

89 

98 

94 

87 

90 

90.3 

MIN 

65 

66 

71 

72 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

76 

73 

72 

71 

71 

69 

66 

70 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

76 

76 

71 

72 

72 

71.1 

NATCHEZ 

MAX 

"  92 

93 

94 

93 

95 

89 

93 

94 

96 

90 

89 

87 

87 

91 

93 

93 

94 

94 

96 

95 

90 

88 

87 

93 

93 

85 

91 

93 

92 

89 

88 

91.6 

MIN 

61 

65 

65 

71 

66 

67 

67 

69 

69 

67 

69 

73 

71 

72 

69 

66 

66 

65 

65 

67 

67 

66 

67 

69 

73 

71 

72 

71 

71 

71 

69 

68.3 

ONEONTA 

MAX 

88 

91 

94 

96 

97 

95 

93 

90 

93 

93 

93 

90 

86 

89 

88 

88 

92 

82 

MIN 

59 

63 

64 

66 

67 

70 

65 

66 

66 

67 

68 

70 

70 

67 

67 

66 

63 

66 

66 

69 

66 

68 

68 

70 

68 

66 

68 

70 

71 

70 

70 

66.4 

OZARK 

MAX 

94 

95 

94 

96 

91 

94 

94 

93 

96 

92 

91 

88 

82 

86 

92 

93 

94 

96 

98 

96 

93 

89 

89 

94 

94 

87 

91 

92 

93 

94 

91 

92.3 

MIN 

70 

69 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

74 

70 

72 

70 

72 

69 

71 

70 

72 

73 

71 

70 

71 

70 

73 

71 

73 

74 

73 

70 

70 

71 

71.1 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

87 

92 

93 

93 

95 

94 

88 

90 

89 

91 

92 

90 

82 

84 

87 

84 

86 

92 

92 

93 

89 

86 

88 

83 

87 

86 

91 

94 

94 

91 

87 

89.5 

MIN 

56 

60 

64 

67 

67 

68 

64 

55 

66 

66 

67 

67 

70 

69 

67 

68 

65 

66 

68 

69 

66 

68 

69 

69 

69 

67 

68 

72 

71 

70 

69 

67.0 

PI?ATTVILLE 

MAX 

92 

94 

94 

91 

95 

90 

90 

95 

90 

90 

89 

87 

86 

90 

92 

93 

94 

94 

96 

96 

90 

88 

91 

89 

89 

93 

94 

95 

89 

90 

89 

91.5 

MIN 

63 

68 

69 

73 

69 

69 

68 

70 

72 

68 

71 

74 

73 

71 

71 

69 

69 

69 

71 

74 

72 

72 

70 

71 

73 

72 

74 

73 

74 

73 

72 

70.9 

PUSHMATAHA 

MAX 

90 

92 

93 

93 

94 

93 

90 

89 

96 

96 

94 

93 

89 

88 

88 

84 

92 

92 

93 

96 

96 

89 

89 

89 

90 

93 

90 

94 

94 

89 

89 

91.4 

MIN 

63 

67 

67 

67 

69 

69 

68 

71 

72 

70 

70 

72 

73 

70 

70 

73 

66 

68 

67 

71 

70 

70 

69 

72 

73 

76 

72 

72 

76 

72 

70 

70.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

89 

94 

95 

95 

91 

87 

87 

91 

93 

93 

90 

86 

87 

87 

79 

88 

84 

91 

93 

90 

87 

86 

90 

85 

90 

92 

96 

96 

92 

88 

89 

89.8 

MIN 

58 

61 

65 

68 

69 

68 

66 

67 

73 

70 

69 

70 

71 

7? 

71 

68 

65 

67 

68 

69 

68 

69 

69 

71 

71 

69 

71 

72 

70 

73 

72 

68.7 

R08ERTSDALE  7  E 

MAX 

87 

89 

93 

92 

91 

91 

90 

91 

92 

93 

88 

86 

79 

88 

90 

91 

87 

94 

94 

92 

89 

86 

88 

91 

93 

85 

89 

91 

91 

87 

87 

89.5 

MIN 

68 

70 

69 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

68 

72 

69 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

71 

73 

72 

70 

70 

73 

71 

69 

70.2 

ROCKFORD 

MAX 

91 

93 

93 

93 

95 

88 

89 

91 

92 

92 

90 

87 

86 

88 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

90 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

95 

94 

93 

94 

91.7 

MIN 

6'> 

64 

69 

68 

70 

61 

62 

61 

62 

64 

63 

70 

69 

64 

60 

60 

60 

63 

62 

64 

61 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

64 

64.0 

ROCK  MILLS 

MAX 

93 

94 

96 

98 

93 

90 

91 

90 

92 

93 

84 

89 

86 

89 

89 

93 

95 

96 

98 

96 

86 

87 

87 

87 

89 

96 

94 

94 

92 

91 

89 

91.6 

MIN 

61 

63 

63 

64 

69 

68 

65 

65 

66 

66 

69 

71 

70 

68 

65 

64 

67 

66 

67 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

70 

71 

72 

70 

67.3 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

88 

90 

93 

96 

94 

92 

84 

86 

92 

92 

92 

93 

85 

87 

82 

81 

86 

88 

89 

91 

92 

90 

82 

88 

85 

87 

93 

91 

96 

92 

88 

89.2 

MIN 

58 

61 

66 

69 

66 

68 

68 

69 

68 

71 

73 

71 

72 

72 

70 

69 

66 

66 

67 

69 

68 

68 

72 

70 

70 

69 

71 

72 

71 

72 

70 

68.8 

SAINT  BERNARD 

MAX 

89 

90 

94 

96 

96 

92 

87 

87 

91 

91 

92 

91 

87 

88 

88 

79 

89 

90 

91 

93 

92 

90 

88 

88 

83 

86 

92 

94 

95 

92 

89 

90.0 

MIN 

59 

63 

65 

68 

67 

66 

61 

66 

68 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

66 

67 

69 

72 

66 

68 

68 

69 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

70 

67.6 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

88 

92 

93 

93 

88 

85 

87 

88 

89 

92 

89 

84 

84 

86 

89 

82 

88 

90 

91 

90 

86 

87 

86 

84 

8' 

91 

94 

94 

91 

88 

87 

88.4 

MIN 

62 

67 

67 

67 

68 

69 

66 

68 

69 

68 

67 

70 

70 

71 

67 

67 

64 

67 

69 

70 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

69 

70 

69 

70 

71 

68.3 

SCOTTSBORO 

MAX 

91 

95 

96 

96 

92 

90 

90 

93 

93 

94 

93 

90 

89 

90 

86 

85 

91 

94 

94 

90 

90 

89 

90 

89 

90 

94 

97 

97 

96 

90 

91 

91.7 

MIN 

51 

60 

65 

66 

65 

62 

62 

67 

63 

68 

69 

70 

71 

70 

68 

68 

65 

68 

69 

68 

68 

70 

69 

70 

70 

68 

70 

71 

69 

72 

68 

67.1 

SELMA 

MAX 

92 

93 

94 

96 

93 

88 

93 

94 

95 

96 

88 

88 

88 

89 

92 

93 

91 

94 

95 

96 

90 

89 

90 

92 

94 

91 

93 

94 

92 

91 

92 

92.1 

MIN 

66 

71 

71 

73 

71 

69 

70 

71 

74 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

75 

72 

71 

69 

71 

73 

73 

74 

74 

76 

73 

71 

71.6 

SYLACAUSA  «  NE 

MAX 

92 

93 

92 

95 

90 

90 

89 

92 

92 

93 

89 

93 

80 

88 

87 

88 

93 

93 

95 

94 

85 

87 

86 

85 

88 

92 

94 

96 

91 

88 

88 

90.2 

MIN 

58 

64 

63 

68 

69 

67 

62 

63 

66 

64  . 

68 

72 

72 

67 

65 

65 

63 

63 

65 

68 

69 

68 

66 

70 

67 

66 

69 

68 

72 

70 

68 

66.6 

TALLADE6A 

MAX 

93 

94 

96 

96 

93 

91 

91 

91 

95 

91 

91 

85 

83 

89 

86 

88 

93 

93 

95 

92 

87 

90 

90 

87 

92 

96 

92 

91 

89 

89 

90.9 

MIN 

62 

69 

66 

69 

71 

69 

67 

67 

67 

70 

69 

72 

71 

69 

68 

69 

69 

68 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

68 

72 

73 

72 

71 

71 

69.3 

THOMASVILLE 

MAX 

90 

92 

9S 

94 

92 

95 

87 

93 

96 

94 

88 

90 

89 

89 

89 

92 

92 

90 

92 

94 

95 

89 

90 

86 

93 

94 

84 

92 

94 

90 

87 

91.2 

MIN 

64 

69 

69 

71 

69 

70 

69 

71 

73 

69 

70 

72 

72 

69 

70 

70 

68 

68 

69 

72 

69 

70 

69 

71 

74 

74 

71 

72 

75 

72 

71 

70.4 

TROY 

MAX 

90 

93 

93 

96 

93 

89 

91 

95 

92 

91 

87 

82 

84 

89 

92 

93 

93 

93 

94 

91 

89 

87 

85 

90 

90 

89 

90 

92 

91 

89 

•  7 

90.3 

MIN 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

73 

73 

71 

70 

70 

70.3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

95 

95 

96 

97 

94 

89 

92 

95 

92 

94 

93 

90 

89 

86 

83 

92 

94 

96 

97 

93 

93 

90 

91 

91 

89 

90 

99 

95 

92 

92 

92 

92.5 

MIN 

63 

68 

70 

71 

68 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

73 

72 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

75 

75 

72 

72 

70.6 

TUSKE6EE  2 

MAX 

92 

96 

95 

99 

95 

92 

93 

96 

95 

90 

88 

88 

85 

92 

93 

94 

95 

97 

97 

95 

91 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

93 

88 

88 

88 

92.1 

MIN 

68 

70 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

68 

69 

71 

70 

70 

68 

69 

68 

68 

71 

69 

70 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

73 

73 

69 

69.4 

UNION  SPRINGS  6  W 

MAX 

89 

90 

93 

94 

95 

93 

89 

90 

93 

92 

92 

92 

86 

86 

89 

90 

91 

92 

86 

95 

91 

92 

88 

90 

87 

91 

91 

90 

91 

93 

87 

90.6 

MIN 

64 

67 

67 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

70 

65 

71 

73 

69 

70 

70 

70 

70 

80 

71 

72 

70 

71 

69 

70.0 

UNIVERSITY 

MAX 

92 

92 

92 

97 

95 

90 

90 

92 

91 

94 

93 

86 

85 

87 

80 

90 

91 

92 

95 

93 

90 

87 

86 

89 

87 

88 

97 

96 

91 

88 

88 

90.4 

MIN 

65 

70 

70 

71 

69 

68 

68 

69 

72 

71 

72 

72 

72 

70 

70 

69 

67 

68 

70 

71 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

70 

70 

70.0 

VALLEY  HEAD  3  S 

MAX 

86 

89 

93 

95 

94 

89 

86 

87 

90 

89 

90 

91 

91 

87 

85 

77 

82 

89 

90 

91 

90 

89 

89 

88 

84 

88 

92 

94 

95 

92 

88 

89.0 

MIN 

58 

61 

63 

65 

63 

68 

66 

68 

66 

66 

67 

69 

71 

70 

68 

66 

62 

65 

66 

57 

68 

70 

69 

69 

69 

68 

67 

70 

68 

70 

70 

66.9 

See  Page  91  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 

JULY 


Station 

Index  No.  1 

County 

*2 
g* 

(§ 

B 

■■a 
3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

[  Drainage  I  \ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

0. 

a 

Precip-I 

Temp,  J 

1  Precip 

ABBCVILLE 

00  oe 

HENRY 

31  34 

85  15 

465 

7A 

WILLIAM  W.  NORDAN 

3 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5 

WINSTON 

2 

34  13 

PALMER  GOOSEY 

LOCKHART 

COVINGTON 

BA 

H.  C.  YOUNG 

ACOISON  CENTRAL  TOWCR 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ouo 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

175 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

MADISON 

4976 

HAD  I  SON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R,  TAYLOR,  JR 

2  3  5  7 

ALSEBTVlLLe  1  S 

01«S 

MARSHALL 

12 

34  15 

86  13 

1114 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5  7 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5  7 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

185 

MID 

DR.  T.  H.  GAILLABD 

P  ICKENS 

13 

33  08 

BLANTON  JONES 

MARION  1  N 

PERRY 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

02  S2 

COVINGTON 

31  19 

66  30 

350 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  3  5  7 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ANMSTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

69  51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

ABLET  3  S 

0336 

WINSTON 

2 

34  04 

67  13 

600 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

3 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

85  65 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  6  6  7 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  60 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

165 

HID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

ASHVILLE  3  SW 

ST.  CLAIR 

7 

33  49 

WILLIE  STEINKOPF 

MELVIN 

CHOCTAW 

0390 

L  IMESTONE 

1! 

34  48 

86  59 

709 

7A 

TVA-62 

3 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.    FOREST  SERVICE 

ATMORE  STATE  FARM 

0A02 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

67  29 

300 

4P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5  7 

C 

MIDWAY 

6397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

AUBURN  3  SW 

0A22 

LEE 

U 

32  34 

85  31 

730 

8A 

MRS.  MARTHA  I. MOORE 

2  3  5  7 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

eA 

BOOKER  T .  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  SCS  10 

0*27 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

MIL5TEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

T     C  CARR 

AUTAUCAVILLE 

AUTAUGA 

32  26 

J.  B.  NEIGHBORS 

HITCHELL  OAH 

CHILTON 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

BAY  HINETTE 

0563 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

GROVER  W,  WOODWARD 

2  3  5  7 

H08ILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

I 

30  41 

86  16 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SEICREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  62 

910 

TVA-43 

3 

c 

HOBILE 

5483 

MOBILE 

9 

30  42 

86  02 

71 

6A 

ROBERT  G.  8ETANC0UR1 

BELLE  MINA  2  N 

06  65 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  6  7 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  46 

96  31 

1650 

7A 

TVA-530 

3 

BERRY 

07*.8 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

462 

MID 

HISS  CLARA  R.  OLIVE 

c 

MONTEVALLO 

5637 

Shelby 

3 

33  06 

86  52 

462 

8A 

M    P  JETER 

BESSEMER  5  S5M 

JEFFERSON 

33  21 

6P 

JAMES  A.  ELLIOTT 

2  3  6  7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BEXAR  2  $E 

0790 

MARION 

13 

34  10 

66  07 

529 

MID 

HRS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

MOULT ON 

562  6 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

64  6 

8A 

billinosley 

0623 

AUTAUGA 

1 

32  40 

66  43 

380 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

66  46 

610 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

5P 

7A 

S.  B.  HELTON 

2  3  6  7 

B 1  SHOP 

06^4 

COLBERT 

12 

34  39 

86  07 

470 

7A 

TVA-42 

3 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

5 

31  25 

85  54 

440 

HID 

CHARLES  H.  HOLLIS 

BLUE  SPRINGS 

BARBOUR 

5 

31  40 

OTIS  J.  WALKER 

NEWBURG 

FRANKLIN 

TVA-644 

0947 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1075 

7A 

MILFORD  H.  DOOLEY 

3 

c 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  55 

86  26 

760 

7A 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

274 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

3 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

BASCUM  N.  BROWN 

BREWTON  3  SSE 

ioe<. 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

86 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T ,  PEAVY 

2  3  5  7 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

BRIDGEPORT  2  H 

JACKSON 

12 

34  56 

86  45 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

SA 

EDWARD  6.  WARREN 

BRUNDIOGE 

1178 

PIKE 

5 

31  43 

GEO.  L.  HICKS 

OZARK 

DALE 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

CALERA 

1288 

SHELBY 

7 

33  06 

86  45 

500 

6P 

6P 

2EMMA  P.  HOLCOMBE 

2  3  5  7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

7A 

TVA-69 

3  C 

CAMDEN  3  NNV 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

GEORGE  T ,  POSEY 

3 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  69 

MID 

JOE  PICKENS 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  36 

86  21 

950 

5A 

5A 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  5  7 

'AMP  HILL  2  MW 

132A 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

86  41 

680 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  6  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6336 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

20 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

CARBON  HILL 

WALKER 

2 

33  54 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

PERRYVILLE 

PERRY 

CENTER  GROVE 

1*92 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

780 

7A 

TVA-66 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  36 

87  16 

195 

HID 

MRS.   MENTA  EDDINS 

CENTBEVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

67  08 

230 

7A 

7A 

W.  0.  HOLLIFIELO 

2  3  5  7 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

86  16 

163 

MRS.    DOR*    1.  CLAY 

CMATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

8B  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5  7 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  69 

87  36 

110 

MRS. BELLA  L.  OAKLEY 

3 

CHILDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

4S0 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CITRONELLE 

9 

31  05 

6P 

B.  0.  JONES 

PLANTERSVILLE 

DALLAS 

CLA  1  BORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6621 

JACKSON 

12 

34  57 

95  55 

633 

7A 

CLANTON 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  5  7 

PLEASANT  HILL 

6626 

DALLAS 

3  2  09 

86  66 

100 

MID 

MRS.  W.  R,  LANG 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

6 

31  5? 

85  27 

600 

BA 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

281 

6P 

6P 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

1607 

GENEVA 

5 

31  11 

66  66 

250 

6A 

HENRY  F .  KELLEY 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  16 

160 

JOON 

W.  E.  ELSBERRY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

12 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

8A 

MRS.  JAN  IE  C.  BROUN 

COLLINSVILLE 

1649 

34  IS 

66  62 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

3 

RED  BAY 

6806 

FRANKL IN 

12 

34  26 

83  08 

680 

7A 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

85  07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON 

12 

34  35 

86  36 

573 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  45 

67  11 

334 

6A 

WS.  C.  CRESHAM 

3 

REFORM 

PICKENS 

13 

33  23 

86  01 

230 

MRS.LOINF  V.  MULLINS 

3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

66  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

66  32 

180 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

OADEVILLE 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  50 

OR.  W.  B.  FULTON 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

DAOEVILLE  i 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

MID 

H.   CLAY  PLESS 

c 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  33 

97  36 

146 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  5  7 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

88  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

3 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  63 

66  13 

650 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5  7 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

595 

TVA-503 

3 

ROCK  HILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

74  5 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

2  3  5  7 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5  7 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

67  44 

740 

7A 

TVA-725 

3 

MORGAN 

12 

34  36 

eA 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

7A 

CARL  C.  VAN  SITtERT 

2  3  5  7 

221& 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

566 

7A 

TVA-63-B 

3 

SAINT  BERNARD 

7J67 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  6  7 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

688 

TVA-411 

3 

SAND  HT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  RALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

ALA,  POLY.  INST. 

2  3  6  7 

DEMOPOLIS  LOCK  t  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6  7 

SAYRE 

7262 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  5B 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

.65  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5  7 

SC0TTS80R0 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

6P 

HRS.  KINZIE  80B0 

2  3  5  7 

DOT KAN  A  N 

HOUSTON 

5 

31  17 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SC0TTS80R0  SUBSTATION 

JACKSON 

7A 

TVA-76-A 

Elba 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  18 

86  15 

550 

7A 

WILLIAH  G.  GALLUPS 

3 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  48 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

3 

5ELHA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

eUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

65  08 

254 

5P 

6A 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5  7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  61 

87  12 

610 

TVA-6e2 

3 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

87  60 

114 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

SLOC0M6  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

65  36 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

31  25 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

SNOW  HILL 

WILCOX 

r*S.    EVA  R.  HAY 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  6  6  7 

SOUTH  MILL 

767) 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-75 

3 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

66  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.    F.   SUTTLE,  JR. 

3 

FALKVILLE 

2040 

MORGAN 

12 

34  22 

66  66 

620 

7A 

TVA-3e4 

3 

SWAIM 

7966 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

TVA-365 

FALLS   CITY   BLK   pond  TWR 

2e4b 

WINSTON 

34  04 

67  20 

660 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

86  17 

548 

9A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

2867 

MADISON 

12 

TVA-576  ' 

SYLACAUGA  4  NE 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  6  7 

FAVETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

360 

8A 

8A 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  5  7 

SYLVANIA 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

86  49 

1400 

7A 

TVA-366 

3 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1380 

7A 

TVA-387 

3 

c 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

665 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5  7 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

598 

5P 

5P 

LAWRENCE  W,  ROHLING 

2  3  5  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

7 

33  IB 

66  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  AO 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

THOHASVILLE 

6178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 
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Tbe  four  digit  ld«nt If icftt Ion  au«b«ra  in  the  lodez  nuatwr  coluao  of  th«  Station  Index  are  MBlgned  on  s  etnte  bsslti.     Tber«  vlll  be  do  duplication  of  nuabere  vlthlo  a  state. 
Plcurea  and  letters  following  tbe  statloe  naae,  eueb  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  alloe  and  direction  (roa  the  post  office. 
ObaerTatloo  tlaea  given  Id  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delared  data  aDd  correctloaa  will  be  carried  only  lo  tbe  June  and  Daceaber  laauea  of  this  bulletin, 

■oDtblj  and  aeasooal  anowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  13  aonths  will  be  carried  In  the  June  laaue  of  tbla  bulletin. 

Statlona  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  In  the  tables,  are  either  alaalDg  or  received  too  late  to  be  included  Id  this  laaue. 

Onleas  otherwise  Indicated,  dlaenslonal  unite  used  In  this  bulletin  are:  teaperature  In  *F, ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aoveaeot  In  alles.  Degree  days  are  baaed  on  a  dally 
average  of  65'  F. 

BvaporatloD  la  aeasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unleaa  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  included  Id  enowtall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
laouats  In  Table  3  are  froa  non-recordlDg  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tablea  3,   S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlao  of  observation.    Sec  the  Station  Index  for  observation  tine. 

Snow  on  ground  In  Table  7  la  at  observation  tlae  tor  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  sdow  on  ground  values  arc  at  6:30  A.H..  C.S.T.     WTR  BQUIV  in  Table  7  aeans  the 
water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  aore.     Water  equivalent  saaplea  are  ncceaSBrlly  taken  froa  dlffsrec 
polnta  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  aod  other  causes  of  lucal  variability  In  tbe  snowpack  result  In  apparent  Inconslstuncles  In  the  record, 

-    Mo  record  Id  Tables  3.  6.   7  and  the  Station  index.     Mo  record  In  Tables  2  aDd  S  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•    AaouDt  Included  In  following  aeasurcaent.   tlae  distribution  unknown. 

H    Data  In  the  coluan  foraerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  wore  effective  January  1,   19S4 . 

0    Theraoueters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  tbe  reference  indicates  that  tbe  theraoaeters  are  exposed  lo  a  shelter  od  the  roof 
of  a  building. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  iDdex  tbe  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  SDd  are  publlabed  later  in 
Bourly  Precipitation  Data. 

8    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equlvalest  to  every  10  inches  of  new  anowfall. 

M    One  or  wore  days  of  record  alsslng;  see  Table  S  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R    AaountB  froa  recording  gage.     (These  aaotints  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounta  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
V     Includes  total  for  previous  aonth. 
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ALABAMA  -  AUGUST  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Unequal  distribution  of  rainfall  and 
moderate  warmth  characterized  the  month's 
weather . 

The  rainfall  for  the  State  as  a  whole 
averaged  slightly  over  3  inches  which 
was  nearly  1-1/2  inches  below  the  long- 
term  figure,  but  the  divisional  averages 
were  more  significant.     These  were  2,17 
inches  in  the  Northern  and  2.67  inches 
in  the  Middle  Division  and  were  sharply 
different  from  the  bountiful  5.94  inches 
in  the  Southern  Division.     Even  within 
the  generally  wet  Southern  Division  there 
were  several  dry  spots  led  by  Headland 
with  only  0.69  inch  for  the  month.  Month- 
ly rainfall  amounts  over  the  State  ranged 
from  10.88  inches  at  Mobile  WB  Airport 
to  a  very  scant  0.07  inch  at  Jasper. 
The  greatest  daily  amount  was  4.60  inches, 
measured  early  on  the  5th  at  Thomasville 
following  a  severe  thunderstorm. 

Temperature-wise,  the  month  was  warm 
although  much  milder  than  the  record-hot 
August  of  last  year.     The  State-wide 
average  of  80.6°  was  slightly  warmer  than 
July  and  nearly  a  degree  above  the  long- 
term  figure  for  August.     The  monthly 
range  of  temperatures  was  unusually  narrow, 
fluctuating  only  from  57°  at  Valley  Head 
3  S  on  the  14th  to  100°  at  five  stations 
during  the  21st  to  28th  period. 

More  than  usual  sunshine  and  less  than 
usual  daytime  cloudiness  prevailed  gen- 
erally except  along  the  coastal  areas 
where  both  elements  were  near-normal. 

WEATHER  DETAILS 

Tropical  storm  "Brenda"  approached  the 
Alabama  coast  July  31  and  caused  moderate 
damage  along  coastal  areas  during  August 
1  and  2,  principally  in  the  Mobile  Bay 
area.     The  clouds  associated  with  this 
storm  covered  much  of  the  State,  holding 
daytime  temperatures  to  seasonably  cool 
levels  near  the  coast,  and  they  dumped 
heavy  rains  along  the  coast  and  lighter 
amounts  northward  over  the  southern  half 
of  the  State.     Central  counties  along 
the  Georgia  line  received  frequent  thun- 
dershowers  during  the  3rd  to  8th  but 
elsewhere  the  showers  were  much  sparser 
except  near  the  coast  where  moderate  to 
heavy  showers  occurred  almost  daily. 
Coastal  areas  received  showers  again 
during  the  12th-14th  but  in  other  areas 
of  the  State  the  showers  were  spotty 
or  non-existent.     Extreme  southern  areas 


had  copious  showers  during  the  fourth 
week  but  again  other  areas  experienced 
only  scattered  and  mostly  light  amounts. 

Temperatures  were  mostly  stable  with  only 
a  few  days  having  average  temperatures 
appreciably  above  normal.     These  warm 
periods  were  the  3rd  to  6th  in  the  extreme 
north,  and  the  19th  to  22nd  in  most  of 
the  State. 

WEATHER  EFFECTS 

Generally  favorable  crop  weather  pre- 
vailed during  the  month,  but  the  northern 
areas  needed  more  rain,   particularly  for 
late  corn.     The  early  planted  corn  crop 
was  "made"  and  record  or  near-record 
yields  were  expected  in  most  areas  of 
the  State.     Cotton  picking  got  under  way 
and  was  progressing  northward  at  the 
month's  end  with  better  than  average 
yields  per  acre  indicated.     Other  crops 
being  harvested  during  the  month  were 
vegetables,  peanuts,  hay,  and  some  grain 
sorghum  for  silage.     More  moisture  was 
reported  needed  for  development  of  grain 
sorghum  and  soybeans.     Although  needing 
rain  at  the  end  of  the  month,  pastures 
attained  sufficient  growth  earlier  to 
put  livestock  in  good  condition. 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey, 
moderately  high  streamflows  in  the  early 
part  of  the  month  became  progressively 
smaller  and  were  substantially  below 
normal  at  the  month's  end. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

August  lst-2nd:     Two  deaths  in  auto 
accidents  at  Mobile  was  attributed  to 
Tropical  storm  "Brenda"  which  also  closed 
the  causeway  at  Mobile,   blocking  highways 
90  and  31  for  about  8  hours  on  the  1st. 
Highways  near  the  waterfront  suffered 
considerable  damage  and  some  boats  in 
the  Gulf  were  reported  damaged  by  the 
heavy  seas  and  winds  which  were  esti- 
mated at  50  m.p.h.   just  outside  Mobile 
Bay.     Winds  in  the  city  remained  below 
gale  force. 

August  4th:     A  severe  local  thunderstorm 
with  small  hail,   strong  wind,   and  very 
heavy  rainfall  caused  property  damage 
of  about  $4,000  at  Thomasville. 

FLOODS 

No  flooding  of  consequence  was  reported 
during  August. 

J.  E.  Stork 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  accordlog  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  99  - 
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70 

14+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.17 

1.62 

31 

,0 

0 

9 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

92.3 

72,0 

82.2 

1,3 

97 

21  + 

58 

14  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.91 

-  2,84 

.67 

8 

,0 

0 

6 

1 

0 

NATCHEZ 

AM 

92.5 

68,2 

80.4 

97 

22 

62 

Ifi 

0 

29 

0 

0 

0 

2.97 

1.1; 

5 

,0 

0 

8 

1 

1 

PRATTVILLE 

91.6 

70,9 

81.3 

1,6 

95 

4+ 

66 

14  + 

0 

27 

0 

0 

0 

4.02 

-  1,32 

1.30 

9 

,0 

0 

8 

4 

1 

PUSHMATAHA 

AM 

92.5 

69,7 

81.1 

1.0 

100 

23 

63 

14  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.63 

-  2,89 

.67 

3 

,0 

0 

3 

2 

0 

ROCKFORD 

AM 

93.9 

63,5 

78.7 

96 

5+ 

6  1 

1  6 

0 

31 

0 

0 

0 

1 .  00 

.30 

3+ 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SELMA 

93.1 

71.0 

82.1 

.9 

99 

22 

66 

3+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.60 

-  2,97 

.46 

9 

,0 

0 

9 

0 

0 

THOMASVILLE 

AM 

92.5 

69.8 

81.2 

.6 

98 

2  3 

64 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

5.27 

,50 

4.60 

5 

T 

0 

2 

1 

1 

TROY 

92.0 

70.2 

81.1 

.6 

96 

4  + 

66 

\b 

0 

27 

0 

0 

0 

4.32 

-  ,97 

1.41 

7 

•  0 

0 

6 

3 

2 

TUSKEGEE  2 

93.7 

70. B 

82.3 

99 

22 

68 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

.34 

.17 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

UNION  SPRINGS  6  W 

AM 

DIVISION 

80.9 

2.67 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

AM 

93.7 

71.0 

8i,4 

98 

20 

56 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

6,05 

1.56 

1 

.0 

0 

10 

5 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

92.9 

70.3 

81.6 

100 

22 

66 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

5.93 

1.90 

.0 

0 

10 

5 

3 

BAY  MINETTE 

91.5 

71.8 

81.7 

1.3 

98 

22 

68 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

7.30 

1.15 

2.71 

.0 

0 

9 

5 

1 

BREWTON  3  SSE 

92.5 

69.6 

81.1 

.  5 

98 

22 

66 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

8.10 

1.89 

1,57 

28 

.  0 

0 

13 

7 

3 

CHATOM 

92.8 

68.0 

80.4 

98 

21  + 

60 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

1.69 

,78 

.0 

0 

6 

1 

0 

CITRONELLE 

89.9 

72.3 

81.1 

,  1 

96 

21  + 

69 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

10.42 

3.92 

2,43 

.0 

0 

9 

8 

3 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

93.3 

71,3 

82.3 

99 

23 

68 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

2.16 

-  3.27 

1.22 

24 

•  0 

0 

5 

1 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

92.0 

70,0 

81.0 

.2 

97 

22 

64 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

4,46 

-  ,48 

1.63 

•  0 

0 

6 

3 

2 

FAIRHOPE 

90.6 

73,0 

81.8 

1  .  1 

95 

22  + 

69 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

5.28 

-  1,95 

2.60 

.0 

0 

6 

3 

2 

FORT  MORGAN 

83.6 

77,4 

83,0 

95 

22 

73 

1  + 

0 

9 

0 

0 

0 

4.30 

2.20 

.0 

0 

7 

2 

1 

FRISCO  CITY 

AM 

92.4 

70,6 

81.5 

98 

23  + 

67 

14  + 

0 

25 

0 

0 

0 

6.41 

.91 

2,87 

.0 

0 

10 

3 

2 

GENEVA 

AM 

94.6 

69,1 

81,9 

99 

5+ 

64 

1 6 

0 

29 

0 

0 

0 

6.37 

1.38 

1.81 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

HEADLAND 

AM 

92.0 

70,4 

81.2 

97 

23 

67 

1  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.69 

.65 

.0 

0 

1 

1 

0 

LOCKHART 

AM 

91  .4 

70,6 

81,0 

96 

20  + 

66 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

7.65 

4.59 

8 

.0 

0 

9 

3 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

91.3 

72.2 

81.8 

1.0 

97 

22 

69 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

10.88 

4.57 

4.45 

1 

.0 

0 

10 

5 

3 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FABLE  2  ■  CONTIhWED 


ALABAMA 
AUGUST  1955 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

•  i 

From  Norm 

>. 

a 

Max 

Min. 

Departure 
From  Norm 

D 

a  g 

e 
1 

0 

0 

Z 

0 

o 

(O 

»  K 

2  .2 
V  K 

^  •? 
<  2 

Averag 
Minimi 

Averag 

1  Departi 

« 
X 

Q 

Lowest 

01 
Q 

Degree 

s< 

0  i 

5  i 

0  » 
OA 

Total 

Create: 

Date 

Total 

Mai.  D 
on  Gro 

Date 

0 

OS 

o'Z 

>H  0 

MOBILE 

AM 

83.0 

1. 

0 

97 

12  + 

72 

1  + 

0 

25 

0 

0 

0 

5.25 

-  .10 

1.<.6 

28 

.0 

0 

8 

4 

3 

OZARK 

AM 

70, <> 

82.3 

1. 

7 

97 

19 

66 

15 

0 

30 

0 

0 

0 

4.37 

-  1.20 

1.13 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

92.1 

71.5 

81.8 

98 

22 

68 

3  + 

0 

27 

0 

0 

0 

8.6<t 

1.18 

2.93 

1 

.0 

0 

12 

6 

2 

DIVISION 

81.7 

5.94 

.0 

STATE 

80.6 

8 

3.05 

-  1.<.0 

T 

Precipitation 


See  Reterencs  Note<  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


necviLLE 

•aeiSOM  CEMTML  TOWER 
ALKftTA 

ALBEKTVILLE  1  S 
ALEXAMOEK  CITV  «  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANMISTON  OkA  Al> 
A«LEY  ]  S 
AStfVlLLE  1  SW 

ATNCNS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SU 
AUTAUGAVILLE 
SAY  NINETTE 

eELWEEN 
8ELLE  MINA  2  N 
BESSENER  3  SS« 
BILIIN«M.EV 

BIRMINGHAM  MB  AP  ft 
•  ISNOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAl 

BRANTLEV 
B»ElfTO«  J  SSE 

BRIMCRORT  2  H 

BRNNDIMC 

CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NN 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVItLE 
CXATOM 

CnlLDERSSURG 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NK 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

OADEVILLE 

DANCY 

DANVILLE 

OATTON 

OKATUR 

DECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 
OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 
OOTMAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERSREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POKD  TOWER 
FALKVILLB 

FALLS  CITY  BLR  POMD  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  II 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
OAOSOEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
G0R6AS 
GREEN  BAY 
GREENSBODO 

GREENVILLE 
GULF  SHORES  2 
GUMTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  CITY  N  WKS 
GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHA6A  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

HI6HT0WER 

HODGES 

MUNTSVILLE  SWBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 

LOCK  17 
HAeiSOO 

MAXELL  A 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTIOH 

MARION  JUNCTION  3  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERTZ  POMDVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 


SSE 


•  •03 
2>*« 

2iai 

liTl 


>f»3 
IiM 
3<2« 


•  U 

3i*a 
>•» 

f.77 
•  •10 

2>T« 


S>34 
2<G8 
3iBl 


3.71 
2<21 

i<ae 

1<«3 


RECORD  MISSING 


2<32 

liU 

6.6S 
1>3< 
2iO« 
3*06 

2>}7 


•  GO 

1>«0 
!•«* 
3. OB 
2^21 
1>*S 

^•*S 


3^20 
!•»» 
T^<9 


3^11 

2>n 

2^30 
lOaGB 
it2> 


1<«0 

•  0> 
•  •M 

•  B> 

LOG  1^*2 
l>iO 


2««3 
•  33 
•t>  1.92 


13     14     15     16     17  IB 


.07  .02 
.17 

.22  lOt 


19     20   . 21    22    23  24 


1.33  .06 


.13  .83 
1.73 

i.ai 


.10  .6^ 
1.12 


25     26  27 


l.M     .M  1.52 


28    29  30 


NolM  Following  StaUoD  Ind«x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

■g 

Day  oi  month 

I  1  2  j  3 

4 

5  1 

6 

8  1  9 

11 

12 

13  1 

14  {  15 

16 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

2b 

1 

2'/' 

2« 

1 

2'J 

30 

31 

MOMTE  SAMO 
HONTEVALLO 

l>«ONTaOMCRV  IfB  AP  R 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

>•*« 

><•! 
•  *> 

.41 
.12 

.01 

.98 

.81 

.14 

T 

T 

.04  .04 
1.44 

•  67 

•  .79 

.17 

.03 

.81 

T 

.10 
.10 

■  04 

•  10 
.01 

•  06 
.90 

.19 

.61 

.19 

.88 
.40 

•  23 

■  07 

•  32 

.03 
.19 

.09 

•  17  ■ 

.24  1 
.03  . 

NATCMEZ 
NEWBURG 
NEW  hURKET 
NEt#TON 
OMEONTA 

2itT 
\,*9 
l.M 
•  M 
>>20 

.12 

.02 
.09 

.ua  .11 

.32 

1 . 19 

.21 

.42 

.37  .07 
.30  .82 
.18 
•  18 
.19 

T 

.02 
1.11 
1.41 

•  91 

•  12 

■  01 

.29 
•  84 

.06 
•  16 

•  19 

•  06 

•  21 

7 

• 

.37  ■ 
.29  ', 

OMVILLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALNERCMLE  2  H 
PELL  CITY  5  NW 

9a22 
4aST 
2.M 
•  71 
3i99 

.91 
.09 

.48 

.30 

.89 

.07 
.01 

.46 

.49 

•09  ^98 
1.80 

1*39 

.30 
.64 

1.13 

.48 

U49 
.49 

•  7« 

3.83  . 
.28  • 

.25  ', 
.16  . 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRWIU.E 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

2.2« 
•  12 

liOl 

3.M 

.19 
1.20 

.09 

.10 
.16 

.86 

il2 
.40 

.08 

.20 

.62 

.27 

.19 

.10 

■  03 

.09 
.44 

.60 
.22 

PtANTERSVILLE 
PLEASANT  aROVE  SC^fOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSlfMATAMA 

IiK 
>«« 
•  .02 
l.M 
l.«> 

.90 
.94 

■  12 

■  67 

.06 

.40 
.01 
.99 

■  19 

.20  .06 
.03  1.90 
.70  .28 

.09 

.12 

.16 

.13 

.59 

.77 
.02 

.88 

•  09 
.02 

•  30 

7 

•  41 

..05 

■  OS 
•  28 

7 

.11 

T 

.04  , 
.90  ■ 
.28  . 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE   7  E 

1.7a 

l.T« 
2.00 
4.26 
O.M 

.07 
.93  1 
2.99 

.23  .44 
.26 

.01 
.17 

■  01 

■  24 

.22 

.01 
.10 

!l6 

1.99 

■  43 

1.88 

7 

.10 

.20 

T 

.09 

•  47 

.96 

1.14 

•  18 

•  09 

7 

■  »2 

7 

•  76 

•  07 

•  69 

.14 
.02 

.19 

7 
7 

.28  , 

.68  ■', 

ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

1.00 
3.M 
9.17 
9.92 
9.22 

.20 
.21 

■  30 

.27 

.06 

.09 

T 

.19 

.13  .03 
1.90  .22 
1.04  1.12 

T 

.09 

.02 

.08 
2.29 

1.60 

.29 

7 

.04 

•  33 
.61 

T 

•  02 

.47 

•43  , 
1^49  . 

•  99  , 

•  24  • 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBOIM  SU9STA 
5EALE  6  H 

.94 

1.02 
2.20 
2.1« 
1.75 

.17 
■  36 

.29 

.12 
.17 

.10  .27 

.60 

•  39 

•  90 

.96 

1.09 

•  71 

•  19 

T 

.18 

.34 

•  11 

•  93 

.37 
•  46 

.10 

•  17  • 
.14  , 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 
SNOW  HILL 
SOtfTM  HILL 

l.«0 
2.10 
t.OO 
9.99 

l.es 

.18 
.88 

■  26 

.49 
.26 

.14 

.83 

.42 

.09  .60 
.08  .38 
.37  .14 

.53 
1.09 

T 

.30 

1.16 
•  22 

.09 

.33 

.04 

.03 
.09 

•  84 

.92 
•  93 

•  36 

7 

■  24 

•  30 

7 

•  83 

•  19 

•  37 
.34 

.29 

.12  '. 

SUTTLE 
SHAIM 

STLACAUGA  2  W 
SVLACAU«A  *  NE 
SYLVAN lA 

2.ao 

l.»9 
3.9« 
2.92 
1.00 

.11 
.93 

T 

.20 
.38 

.09 

.20 

.13  1.49 
.99 

.39 

■  96 

.30 

T 

.09 
.43 

.08 

T 

.26 

.41 

.07 

7 

.11 

T 

.79 

T 

7 

.42 

•  22 

.71 

.38  . 
.20  . 
1.32  . 
.02  . 
.19  , 

TALLA0E6A 

talla0c6a  morn  mtn  tmr 

thomasville 

thurlom  dam 

to*Jey 

.77 
1.4* 
9.27 

.11 
1.09 

.04 

.07  .04 
.02 

4.60 

.01 

.94 

.22 

.08 

.05 

.12 

.07 

.04 

.02 
.08 

.13 

•  16 

•  12 

•  09 

.  03 

•  72 

•  33 

.07 

•  01 

.02 

.23 

.  02 

.17  • 

•  01  1 

TR AFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TVSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TireKE«CE  2 

1.09 
4.92 
9.19 
2.97 
.94 

.02 
.02 

.39 
.09 

•  31 

■  03 
.60 

.07 

1.41 

.31  1.00 
.01  1.37 
.16 
.17 

.81 

'•11 

.01 

.69 

•  07 

•  03 

•  03 
.03 

•  01 

.06 
.06 

.07 
.07 

1.36 

•  28  ■ 

1^16  \ 
■  03  . 

UNION  SPRINGS  6  M 
UNIONTOkfN 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

2.94 

1.22 
4.21 
1.37 

RECORD 
.09 
.06 

MISSING 
.34 

.19 

.09 

.70 
.10 

T 

•  22 

.15 

.03 

.96 
.21 

.19 
.34 

.39 

.07 

•  57 

•  94 

.10 

.60 

.36  ', 

2.76  i 

WAOLEY 

WALLACE  3  SH 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC TON 

4.4« 

3.98 
2.97 
.40 
1.94 

.10 
.08 

.20 

.13  >1« 

.13 
■  11 

.14 

.12 

.09  .23 
2.29 

.32 

.82 
.40 

.30 

2.50 

.06 
.69 

.06 

1.50 

•  02 

•  10 

•  40 

•  10 

•  42 

.13 

•  22 
■  10 

•  07 
.40 

.11 

1.00 

.20  ! 

WETOMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

2.«7 
4,75 
1.06 
.80 
3.81 

.09 
.64 

.18 

.10  .62 
.28 

.87 

.31 
.42 

.83 

.79 
.02 

1.99 

.04 
.19 

.42 
.49 

.47 

.39 

.02 
.15 

.06 

.  39 

•  36 
■  61 

•  11 

•  34 

•  19 

.14 
.04 

■  12 

■  17 

.08 

.90  , 
.03  . 
.07  , 

WILSON  DAM 
WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLaNT 
YOUNGS  STORE 

.88 
1.68 

1  .41 
2.01 

.36 

.19 

.26 

.07 

.15 

.92 
1.16 

.02    . oa 

•  08 

.02 
.79 

.80 

1.01 

.08 

■  12 

■  01 

•  03 

•  26  . 
.06 

EVAPORATION  AND  WiND 

Day  of  month 


ouQon 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
nvg.  j 

FAiaaoPE 

ETAP 

.07 

.15 

.17 

.17 

.24 

.25 

.11 

.14 

.26 

.17 

.26 

.14 

.21 

.25 

.18 

.19 

.23 

.30 

.26 

.27 

.31 

.26 

.22 

.16 

.07 

.03 

.13 

.15 

.19 

.16 

B5.8B 

WIND 

76 

26 

12 

26 

24 

32 

40 

13 

15 

17 

24 

47 

29 

21 

17 

12 

53 

23 

35 

47 

46 

44 

38 

29 

18 

54 

25 

11 

29 

15 

2 

900 

HABTIK  DAM 

EVAP 

.22 

.17 

.23 

.28 

.20 

.33 

.20 

.25 

.25 

.27 

.23 

.20 

.27 

.20 

.19 

.16 

.24 

.21 

.15 

.21 

* 

* 

.53 

.14 

.13 

.17 

.23 

.22 

.16 

86.46 

WIRD 

40 

15 

25 

10 

10 

20 

20 

40 

16 

28 

31 

45 

38 

22 

20 

10 

20 

10 

15 

11 

24 

14 

20 

0 

56 

10 

10 

10 

10 

3 

16 

619 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  3 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

1 

24 

25 

2e 

27 

28 

23 

30 

31 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

89 

92 

90 

90 

93 

95 

97 

95 

96 

87 

92 

90 

90 

92 

94 

95 

87 

MIN 

61 

61 

57 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

59 

59 

98 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

68 

92 

94 

94 

94 

95 

94 

90 

92 

92 

92 

69 

90 

91 

90 

91 

89 

93 

94 

99 

95 

95 

92 

89 

86 

84 

88 

93 

93 

91 

83 

91  • 

2 

MIN 

67 

6 1 

67 

65 

67 

64 

64 

63 

67 

68 

65 

66 

65 

65 

68 

65 

66 

63 

61 

60 

67 

64  • 

7 

ANDALUS I A 

90 

91 

93 

94 

95 

93 

94 

93 

95 

96 

95 

96 

94 

92 

95 

94 

95 

94 

95 

98 

95 

95 

96 

97 

90 

90 

69 

93 

92 

94 

93 

93  t 

7 

MIN 

70 

66 

69 

71 

72 

76 

71 

73 

75 

71 

72 

73 

70 

71 

70 

71 

70 

71. 

0 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

90 

9<> 

95 

98 

93 

95 

95 

90 

94 

94 

93 

89 

93 

92 

93 

93 

94 

95 

98 

99 

98 

94 

90 

93 

91 

87 

93 

96 

96 

94 

88 

93  a 

9 

MIN 

70 

68 

66 

68 

70 

72 

70 

69 

69 

66 

69 

69 

67 

63 

65 

64 

70 

66  a 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

77 

8« 

93 

93 

92 

93 

94 

92 

94 

94 

95 

93 

91 

92 

93 

94 

92 

95 

98 

97 

98 

100 

96 

96 

90 

88 

89 

93 

94 

95 

92 

92  a 

9 

MIN 

70 

66 

68 

69 

69 

74 

74 

72 

74 

70 

72 

72 

71 

71 

69 

68 

71 

70  a 

3 

AUBURN  3  SW 

MAX 

8* 

87 

92 

95 

92 

93 

94 

94 

92 

90 

91 

92 

89 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

99 

97 

96 

88 

81 

84 

86 

94 

92 

93 

91a 

4 

MIN 

71 

67 

71 

69 

65 

69 

70 

72 

69 

69 

71 

71 

73 

70 

71 

69 

66 

66 

73 

69  a 

5 

BAY  MINETTE 

MAX 

78 

89 

92 

92 

90 

93 

92 

92 

92 

94 

95 

92 

91 

92 

91 

92 

91 

94 

96 

95 

96 

98 

97 

92 

86 

84 

84 

90 

92 

93 

90 

91  a 

5 

MIN 

70 

68 

72 

7^ 

70 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

70 

73 

75 

74 

72 

71 

73 

74 

73 

77 

71 

71 

72 

71a 

e 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

90 

97 

97 

96 

97 

95 

94 

94 

94 

97 

88 

90 

90 

89 

89 

91 

95 

96 

97 

95 

90 

90 

66 

91 

99 

93 

86 

92 

92a 

9 

MIN 

70 

67 

65 

70 

69 

70 

68 

66 

68 

69 

69 

69 

71 

70 

66 

66 

60 

69 

67 

66 

71 

69 

67  a 

8 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

87 

90 

94 

96 

93 

93 

95 

92 

93 

93 

92 

86 

89 

90 

91 

90 

91 

93 

95 

97 

95 

95 

92 

91 

90 

85 

91 

94 

95 

69 

88 

91  a 

7 

MIN 

67 

70 

65 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

66 

70 

69 

68 

67 

67 

72 

67  a 

9 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

88 

91 

94 

95 

92 

94 

95 

92 

92 

93 

93 

88 

69 

90 

91 

90 

88 

93 

97 

97 

96 

93 

92 

92 

91 

85 

69 

95 

94 

90 

89 

91  a 

9 

MIN 

7X 

69 

68 

70 

71 

71 

72 

73 

71 

75 

71 

70 

70 

69 

68 

72 

72 

72 

71 

71 

69 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

68 

70  i 

2 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

80 

90 

94 

92 

93 

94 

94 

93 

93 

94 

95 

94 

91 

91 

93 

93 

91 

95 

96 

95 

97 

98 

97 

94 

87 

97 

83 

93 

93 

94 

92 

92  i 

5 

MIN 

71 

71 

71 

72 

70 

68 

70 

67 

67 

70 

70 

71 

73 

67 

69 

66 

66 

66 

71 

71 

70 

71 

70 

72 

74 

73 

70 

69 

69 

69 

69  i 

6 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

94 

93 

92 

88 

90 

90 

91 

88 

91 

93 

98 

96 

96 

92 

91 

92 

90 

90 

91 

93 

95 

68 

90 

91 1 

8 

MIN 

68 

70 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

68 

65 

64 

62 

62 

63 

64 

63 

63 

65 1 

9 

CALERA 

MAX 

86 

86 

88 

90 

94 

90 

91 

92 

88 

91 

90 

90 

66 

67 

88 

89 

90 

69 

91 

94 

93 

95 

90 

90 

86 

84 

90 

92 

92 

88 

89 1 

6 

MIN 

70 

67 

64 

68 

69 

72 

70 

67 

69 

70 

70 

69 

66 

66 

64 

64 

68 

68 

72 

72 

72 

70 

70 

67 

68 

70 

70 

69 

67 

65 

72 

68) 

5 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

86 

86 

92 

91 

92 

90 

93 

90 

89 

91 

93 

89 

89 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

95 

95 

97 

90 

89 

93 

92 

91 

82 

90  ■ 

7 

MIN 

70 

73 

66 

69 

70 

69 

71 

70 

68 

66 

7 1 

70 

65 

65 

65 

69 

72 

71 

69 

72 

65 

69 

71 

66 

68 

68 

67 

72 

68  a 

5 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

85 

86 

91 

93 

91 

92 

92 

94 

90 

89 

89 

90 

87 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

95 

99 

95 

94 

90 

89 

62 

62 

87 

92 

91 

92 

90  ■ 

3 

MIN 

69 

66 

66 

68 

66 

68 

68 

70 

67 

69 

68 

67 

68 

68 

69 

72 

68 

69 

66 

69 

71 

69 

69 

66 

69 

65 

70 

67  ■ 

9 

CENTREVILLE 

MAX 

90 

89 

90 

95 

96 

93 

96 

97 

93 

93 

95 

96 

93 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

96 

98 

96 

95 

91 

94 

95 

96 

90 

94 

0 

MIN 

69 

68 

64 

70 

69 

69 

71 

73 

67 

70 

70 

65 

67 

69 

73 

71 

72 

70 

70 

66 

68 

70 

70 

70 

68 

67 

79 

68a 

7 

CHATOM 

MAX 

77 

83 

94 

94 

93 

95 

94 

97 

94 

95 

96 

91 

92 

91 

92 

92 

92 

96 

95 

90 

86 

92 

89 

92  • 

8 

MIN 

70 

71 

69 

67 

69 

68 

71 

72 

69 

60 

64 

64 

63 

69 

66 

68 

71 

66 

64 

68 

72 

72 

67 

67 

70 

66 

0 

CITRONELLE 

MAX 

75 

82 

90 

92 

91 

93 

86 

90 

91 

93 

93 

91 

89 

92 

90 

91 

89 

91 

94 

94 

99 

95 

94 

92 

66 

86 

84 

90 

91 

91 

85 

89 

9 

MIN 

72 

70 

71 

73 

70 

72 

74 

72 

69 

72 

74 

73 

74 

72 

73 

71 

70 

72 

72 

74 

79 

73 

75 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

3 

CLANTON 

MAX 

86 

85 

88 

93 

93 

91 

92 

94 

68 

88 

92 

91 

88 

89 

90 

92 

92 

91 

93 

95 

94 

96 

91 

90 

87 

65 

90 

92 

92 

90 

90 

7 

MIN 

69 

65 

62 

66 

67 

66 

69 

70 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

73 

71 

71 

69 

70 

66 

70 

70 

68 

69 

66 

65 

71 

67 

6 

DAYTON 

MAX 

88 

84 

88 

91 

94 

90 

02 

93 

92 

93 

95 

95 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

93 

95 

96 

96 

98 

96 

93 

90 

89 

91 

94 

95 

92 

92 

2 

MIN 

70 

71 

67 

71 

71 

70 

73 

75 

70 

73 

71 

71 

70 

69 

66 

67 

67 

68 

71 

72 

73 

73 

73 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

5 

DECATUR 

MAX 

89 

88 

94 

94 

96 

95 

96 

97 

93 

94 

99 

95 

88 

84 

86 

92 

89 

91 

95 

96 

89 

91 

90 

89 

92 

94 

96 

87 

92 

5 

MIN 

72 

67 

67 

73 

70 

70 

63 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

69 

66 

69 

66 

68 

66 

71 

66 

69 

2 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

85 

85 

93 

95 

93 

95 

95 

95 

95 

97 

97 

92 

90 

93 

94 

99 

94 

94 

97 

97 

96 

99 

95 

96 

93 

96 

92 

96 

96 

93 

93 

9 

MIN 

67 

68 

66 

66 

64 

72 

74 

71 

71 

73 

71 

71 

67 

66 

69 

67 

70 

70 

70 

73 

74 

69 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

69 

9 

DOTHAN  CAA  -AIRPORT 

MAX 

88 

93 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

92 

93 

95 

93 

91 

99 

94 

96 

93 

95 

97 

90 

95 

96 

99 

90 

86 

89 

92 

92 

92 

93 

3 

MIN 

70 

68 

70 

71 

69 

72 

70 

72 

71 

73 

69 

69 

71 

72 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

70 

73 

69 

70 

71 

71 

3 

EUFAULA 

MAX 

B9 

94 

96 

94 

94 

94 

95 

94 

93 

94 

95 

95 

99 

99 

95 

93 

94 

96 

94 

95 

96 

98 

93 

90 

65 

90 

90 

93 

92 

92 

93 

93 

4 

MIN 

71 

66 

69 

71 

69 

71 

71 

71 

71 

72 

68 

72 

71 

70 

73 

71 

71 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

68 

69 

71 

70 

7 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

78 

87 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

95 

93 

94 

91 

90 

94 

92 

93 

92 

93 

95 

95 

96 

97 

96 

93 

83 

89 

69 

93 

93 

93 

89 

92 

0 

MIN 

71 

70 

66 

73 

71 

71 

72 

68 

67 

71 

72 

72 

72 

67 

66 

64 

57 

66 

67 

74 

72 

71 

72 

70 

74 

73 

72 

71 

69 

66 

72 

70 

0 

FAIRHOPE 

MAX 

79 

87 

89 

93 

91 

90 

92 

90 

93 

93 

93 

92 

90 

91 

91 

89 

90 

90 

93 

93 

94 

95 

99 

93 

90 

84 

89 

92 

90 

91 

91 

90 

6 

MIN 

72 

76 

71 

74 

71 

72 

76 

74 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

77 

79 

76 

77 

73 

74 

74 

74 

73 

72 

70 

71 

73 

0 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

FLORENCE 

MAX 

90 

93 

95 

94 

95 

93 

99 

94 

93 

95 

90 

88 

88 

90 

93 

91 

94 

94 

97 

96 

97 

97 

93 

97 

94 

94 

94 

loo 

97 

98 

92 

93 

9 

MIN 

72 

66 

66 

69 

71 

72 

71 

70 

70 

63 

63 

63 

63 

66 

64 

66 

68 

70 

70 

63 

69 

66 

65 

66 

67 

68 

69 

67 

4 

FORT  MORGAN 

MAX 

82 

85 

86 

88 

87 

88 

69 

88 

86 

90 

92 

89 

67 

89 

89 

69 

89 

90 

92 

90 

94 

99 

92 

92 

88 

82 

69 

87 

88 

88 

89 

88 

6 

MIN 

73 

73 

76 

78 

75 

75 

80 

80 

75 

77 

80 

80 

78 

79 

61 

81 

81 

80 

79 

77 

77 

75 

79 

76 

75 

75 

77 

T7 

4 

FRISCO  CITY 

MAX 

88 

76 

87 

94 

94 

92 

93 

93 

92 

93 

94 

96 

93 

92 

92 

93 

94 

92 

94 

96 

97 

97 

98 

98 

94 

86 

88 

67 

93 

93 

93 

92) 

4 

MIN 

70 

71 

68 

72 

69 

70 

73 

73 

68 

71 

73 

71 

71 

67 

68 

69 

70 

72 

73 

73 

73 

69 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

73 

70 

6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

90 

94 

95 

96 

94 

95 

94 

90 

93 

92 

69 

90 

68 

91 

92 

90 

92 

93 

99 

97 

97 

95 

88 

90 

69 

90 

92 

96 

96 

90 

89 

92 

3 

MIN 

71 

67 

67 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

66 

71 

69 

66 

66 

69 

70 

70 

69 

69 

67 

70 

67 

67 

63 

66 

64 

70 

68 

3 

GENEVA 

MAX 

90 

84 

95 

98 

99 

97 

it 

96 

96 

96 

95 

96 

95 

93 

96 

96 

9« 

94 

96 

99 

96 

96 

98 

99 

91 

90 

66 

94 

93 

96 

94 

94 

6 

MIN 

70 

69 

68 

71 

68 

66 

69 

69 

66 

70 

71 

64 

66 

67 

67 

72 

71 

69 

73 

71 

71 

71 

70 

69 

66 

67 

66 

69 

1 

GREENSBORO 

MAX 

85 

88 

94 

96 

92 

95 

93 

93 

94 

96 

90 

92 

94 

93 

91 

92 

93 

94 

96 

99 

97 

99 

95 

90 

91 

88 

94 

99 

94 

93 

86 

92i 

8 

MIN 

70 

71 

67 

72 

71 

74 

75 

71 

74 

66 

68 

68 

68 

71 

71 

74 

73 

74 

74 

68 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

8 

GREENVILLE 

MAX 

85 

90 

95 

95 

95 

94 

97 

99 

94 

95 

98 

94 

94 

94 

97 

94 

94 

95 

97 

97 

100 

99 

97 

92 

88 

94 

90 

99 

95 

93 

69 

94. 

1 

MIN 

70 

70 

68 

72 

69 

72 

73 

71 

69 

71 

72 

73 

72 

67 

69 

70 

70 

74 

73 

74 

73 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

74 

70. 

8 

6UNTERSVILLE 

MAX 

90 

91 

93 

92 

92 

94 

95 

92 

93 

93 

93 

87 

91 

90 

92 

90 

89 

94 

97 

98 

97 

94 

88 

91 

90 

90 

93 

94 

94 

91 

90 

92 

2 

MIN 

70 

65 

66 

69 

69 

70 

70 

66 

72 

72 

70 

70 

69 

68 

66 

68 

69 

70 

70 

66 

67 

67 

67 

64 

64 

66 

69 

66 

67 

8 

HALEYVILLE 

MAX 

92 

87 

89 

92 

84 

91 

91 

93 

90 

90 

91 

90 

86 

88 

87 

89 

64 

69 

91 

93 

93 

93 

92 

90 

90 

89 

87 

90 

91 

91 

89 

89 

t 

MIN 

69 

66 

63 

64 

69 

67 

67 

68 

69 

68 

6« 

69 

62 

63 

61 

65 

66 

66 

67 

68 

70 

67 

68 

64 

66 

61 

61 

69 

66 

70 

60 

69. 

9 

HEADLAND 

MAX 

87 

92 

92 

93 

92 

92 

93 

91 

92 

93 

92 

92 

90 

92 

92 

94 

92 

94 

96 

90 

95 

99 

97 

88 

se 

90 

90 

91 

91 

91 

99 

92. 

0 

MIN 

67 

72 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

72 

71 

72 

71 

72 

67 

69 

68 

69 

72 

70 

73 

70 

72 

72 

71 

71 

69 

70 

68 

68 

71 

71 

70. 

4 

HI6HLAND  HOME 

MAX 

S2 

89 

92 

92 

92 

92 

88 

90 

91 

91 

92 

00 

•69 

92 

90 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

99 

94 

88 

89 

92 

91 

86 

66 

81 

90  a 

2 

MIN 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

71 

71 

72 

71 

69 

69 

69 

64 

64 

69 

69 

73 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

6« 

69 

70 

69  a 

6 

JASPER 

MAX 

96 

94 

97 

94 

94 

94 

99 

91 

93 

90 

9» 

05 

93 

93 

95 

94 

91 

94 

99 

96 

97 

93 

92 

93 

92 

96 

93 

»a 

94 

95 

91 

94a 

1 

MIN 

68 

70 

68 

71 

67 

61 

63 

72 

59 

62 

64 

61 

61 

M 

65 

66 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

72 

70 

69 

62 

65 

59 

59 

66  (4 

S—  ReterMce  NoIm  Following  ShxtlOD  Index 
-  104  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1955 


Day  Oi  Month 


Slatton 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7  18  19 

10 

11 

.2 

13 

>4 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

1  22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
K 

LAFAYETTE 

MAX 

MIN 

S« 

67 

92 

65 

93 

68 

93 
70 

93 
67 

93 

70 

94 

69 

89 

69 

91 
68 

89 
69 

91 

88 

90 

91 

91 

89 

67 

94 

68 

95 

66 

95 

69 

97 
71 

94 

67 

1  97 
68 

92 

68 

91 

69 

82 
70 

81 

67 

88 

94 

66 

94 

83 

67*9 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

e« 

71 

84 

72 

93 
70 

96 
70 

90 

70 

94 
71 

95 

72 

93 

73 

93 
72 

95 

96 

90 

90 

91 

92 

92 

66 

91 

67 

93 
67 

9« 

69 

96 

100 

!  98 

95 

93 

93 

90 

92 

93 

95 

71 

90 
71 

88 
71 

92i6 
70 12 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

86 
71 

79 
70 

87 
69 

93 
72 

95 
68 

93 

69 

95 
72 

92 

68 

92 
69 

94 

92 

94 

93 

91 

91 

70 

93 
66 

92 
69 

92 
69 

94 

70 

96 

73 

87 
73 

94 

95 

96 

90 

88 

86 

68 

92 

92 

92 

91i4 

MADISON 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
67 

94 
66 

96 
69 

96 
69 

96 

69 

96 
69 

96 
69 

91 

70 

94 

70 

94 
70 

92 

89 

89 

90 

90 
66 

90 
67 

89 
64 

94 

68 

96 
69 

08 
70 

95 
70 

94 
69 

90 
67 

93 
66 

90 
66 

90 
65 

97 
66 

95 
68 

93 
68 

89 
64 

92>8 
67  •4 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

as 

71 

88 
68 

91 
66 

95 
72 

92 
70 

92 
66 

92 

91 
73 

92 
68 

93 
71 

93 
73 

90 
71 

70 

90 
64 

91 
66 

90 
66 

90 
67 

91 
68 

94 

69 

94 
73 

95 
73 

97 

72 

93 

72 

91 

68 

89 

72 

89 
71 

90 
70 

92 
70 

93 

70 

92 
69 

S3 
70 

91.2 
69.8 

MARTIN  0»M 

MAX 
MIN 

87 
72 

92 
68 

92 
74 

93 
71 

92 
69 

94 

70 

92 

69 

87 

72 

93 

72 

92 
74 

92 

70 

96 
72 

92 
73 

92 
68 

88 
69 

90 
68 

90 
69 

94 

68 

94 

71 

93 
71 

Q3 
69 

94 

73 

93 
69 

87 
74 

85 
74 

84 

71 

88 

72 

94 

66 

92 
67 

93 
65 

83 
72 

91.0 
70.5 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

88 
74 

92 
71 

96 
71 

94 

76 

94 

73 

92 
76 

96 

75 

94 

74 

93 
72 

92 
74 

94 

75 

91 
74 

91 
74 

92 

94 

70 

93 
71 

93 
71 

99 

73 

92 

77 

96 

77 

97 
75 

97 
76 

93 
75 

90 
74 

87 
76 

69 

73 

93 
74 

93 
74 

95 

72 

93 
74 

86 
74 

92.7 
73.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
70 

81 

71 

90 
72 

94 
71 

91 
71 

93 
72 

91 

70 

93 
73 

91 
69 

96 
73 

95 
73 

93 
73 

90 

92 

92 

89 

72 

92 
70 

93 
71 

95 
72 

95 
74 

96 

75 

97 
74 

96 

74 

95 

72 

90 
74 

89 

73 

83 
73 

89 

92 

93 

89 

91.3 

MOBILE 

MAX 

MIN 

90 
72 

80 
72 

82 
74 

90 
74 

93 
72 

92 

74 

92 
76 

94 

78 

93 
72 

90 

75 

95 

75 

97 
75 

94 
76 

90 

92 
74 

92 
74 

90 

72 

91 

73 

92 
74 

94 
77 

95 
76 

96 

76 

97 
78 

95 
73 

93 

75 

89 

75 

89 
75 

85 

89 

93 

»4 

91.4 

MONTGOMERY  W8  AP 

MAX 

MIN 

87 
70 

90 
70 

94 
69 

95 
74 

94 
71 

92 
74 

95 
74 

93 
72 

92 
71 

94 

73 

94 

73 

90 
73 

92 

93 

92 

93 
69 

92 

69 

93 
72 

94 

76 

95 
77 

97 
75 

97 
74 

94 
74 

90 
72 

86 
74 

89 

72 

91 

72 

93 

93 

93 

84 

92.3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
70 

89 
66 

95 
65 

96 
69 

93 

73 

95 
70 

96 

73 

90 
70 

93 
71 

96 

71 

93 
71 

87 
72 

86 

89 

92 

86 
68 

91 
67 

92 
71 

97 
71 

96 
75 

97 
71 

97 
73 

91 

72 

93 
67 

90 
66 

88 
69 

92 

70 

96 
71 

95 
73 

89 
73 

90 
68 

92.2 
69  .9 

NATCHEZ 

MAX 

MIN 

83 
76 

90 

71 

93 
65 

94 
69 

02 
70 

93 
69 

93 

72 

92 
70 

94 
67 

94 

69 

95 
70 

92 
69 

90 
69 

90 

91 

63 

92 

62 

91 

63 

93 
64 

95 
65 

95 
71 

96 

70 

97 
70 

96 
70 

95 
70 

90 
70 

90 
66 

90 

70 

94 
67 

94 
66 

93 
65 

89 
71 

92.5 
68  .  2 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 

65 

93 
64 

94 

67 

95 
67 

99 
67 

97 
68 

95 
70 

90 
69 

92 

94 

93 

86 

89 

88 

90 
66 

92 
65 

91 
66 

92 
67 

95 
69 

97 

69 

95 
68 

93 

68 

88 
68 

89 
67 

88 
65 

87 
67 

92 
65 

95 
66 

99 

88 

67 

91.9 
66  .  5 

02ARX 

MAX 

MIN 

92 
71 

88 
68 

94 

69 

96 
69 

95 
71 

95 

72 

94 

70 

95 
70 

95 
72 

94 
71 

95 
72 

93 
72 

93 

94 

95 

95 
68 

94 

69 

96 
70 

97 
73 

92 
70 

95 
71 

96 
74 

96 
72 

90 
72 

90 
73 

95 
69 

94 
73 

95 

95 

95 

95 

94.1 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 
MIN 

87 

69 

87 
65 

92 
65 

94 

65 

95 
66 

92 
66 

94 

69 

93 
70 

90 
68 

90 

91 

92 

86 

89 

69 

90 
66 

92 
66 

90 
66 

93 
67 

95 
69 

97 
71 

95 
70 

94 
68 

89 
68 

90 
65 

89 
64 

84 
65 

86 
65 

95 

94 

63 

91 

91.3 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

87 
72 

90 
69 

94 
67 

95 
73 

94 

71 

92 

73 

94 

71 

91 
74 

92 
71 

94 

72 

93 
72 

90 
71 

90 
71 

92 

92 

90 
67 

92 

66 

93 
68 

94 

73 

94 

73 

95 

72 

95 

72 

92 
72 

90 

73 

86 
75 

68 
72 

92 
72 

94 
72 

93 
69 

93 
66 

80 
74 

91.6 
70  a  9 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

88 
71 

80 
73 

87 
68 

94 
66 

94 

66 

90 
70 

93 
74 

94 
74 

92 
71 

95 

70 

94 

95 

90 

90 

93 

94 

63 

94 

63 

91 
67 

94 
67 

95 
71 

96 
71 

96 
71 

100 
72 

96 

70 

92 
71 

90 
71 

89 

72 

92 
73 

92 
69 

94 

72 

90 
71 

92.5 
69  .  7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

89 
69 

92 
67 

94 

65 

95 
64 

94 

95 

95 
69 

90 
69 

93 
71 

93 

93 

87 

89 

92 

91 

90 

66 

89 
66 

94 

66 

96 

68 

97 
66 

95 
69 

93 
70 

69 
66 

90 
63 

90 
64 

88 

63 

90 
64 

94 

65 

93 
67 

86 
68 

89 
63 

91.8 
66  •  7 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

79 
71 

83 
73 

93 
68 

93 
73 

92 
70 

94 

70 

94 

68 

93 
71 

92 
68 

94 
70 

95 

93 

94 

94 

93 

91 

71 

91 
70 

95 
70 

96 

73 

96 
73 

97 

75 

98 

75 

96 

76 

93 

90 

82 

87 

91 

92 

93 

92 

92.1 

ROCKFORO 

MAX 

MIN 

93 

63 

93 
63 

93 
62 

94 
64 

95 
64 

93 

95 

63 

94 

63 

94 
63 

95 

94 

94 

94 

92 

93 

92 
61 

93 

62 

94 

64 

95 
66 

94 

64 

6** 

95 
65 

94 

63 

94 

63 

92 
65 

94 

63 

95 

95 

94 

94 
65 

95 

93.9 

ROCH  MILLS 

MAX 
MIN 

88 

69 

94 

64 

97 
66 

94 

69 

95 

94 

69 

96 

66 

86 
70 

92 
71 

95 

97 

91 

94 

96 

95 

69 
67 

95 

66 

93 

66 

97 
69 

95 
72 

95 
69 

96 
70 

94 

70 

91 

88 
70 

64 

91 

95 

93 

92 

85 

92.8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

MIN 

89 
71 

39 
65 

90 
66 

93 
53 

94 

71 

93 
67 

93 
66 

94 

70 

92 
70 

90 

93 

91 

86 

37 

88 

91 

63 

85 
65 

88 

66 

93 
67 

95 
69 

94 

67 

94 
66 

95 
69 

92 
64 

92 
63 

91 
62 

90 

65 

90 
66 

96 
65 

94 
69 

93 
69 

91.5 
66  .5 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
65 

93 
64 

95 
66 

95 
69 

93 
69 

93 
70 

94 
70 

92 
70 

94 

94 

93 

84 

86 

90 

89 
66 

90 
67 

69 
66 

92 
70 

95 

73 

96 

71 

93 

70 

92 
70 

87 

92 

90 

90 

92 

94 

93 

67 

91.6 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

MAX 
MIN 

89 
71 

91 
66 

92 
66 

92 
69 

92 
68 

93 
68 

93 
69 

91 
69 

91 
69 

92 

90 

87 

87 

87 

90 

66 
69 

89 
67 

92 
67 

95 

67 

96 

69 

94 

69 

92 
69 

88 
67 

91 
68 

89 
66 

89 
66 

93 
67 

95 
63 

94 
67 

88 
68 

87 
67 

90.9 
67.4 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

91 
68 

94 

67 

96 

96 

95 

96 

67 

92 
68 

90 
67 

95 
70 

94 

91 

90 

89 

91 

91 

89 
65 

92 
65 

95 
66 

97 

67 

99 

66 

97 
67 

96 
67 

92 

66 

92 
65 

91 

63 

91 
64 

94 

62 

95 
63 

95 
65 

89 
63 

92 
64 

93.1 
65  .5 

SELMA 

MAX 

MIN 

87 

72 

90 

70 

94 

66 

96 
73 

93 
70 

94 

72 

96 

73 

92 
73 

92 
69 

92 

95 

93 

93 

92 

92 

94 

69 

93 
69 

94 

71 

96 
74 

96 
75 

98 

75 

99 

72 

97 
73 

93 

69 

89 
72 

90 
71 

91 
71 

93 
71 

93 
70 

92 
68 

83 
73 

93,1 
71.0 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 
MIN 

87 

92 

94 

94 

92 

93 

93 
66 

92 
72 

90 
66 

93 

90 
65 

87 

90 
62 

91 
61 

90 
63 

93 
66 

89 
64 

93 
62 

95 

69 

97 
69 

96 

67 

93 
67 

92 
67 

91 

86 
70 

85 
70 

88 

70 

94 

93 

92 

87 
70 

91.4 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

91 
71 

94 
66 

95 

95 

«2 

95 

94 

69 

92 
74 

95 
70 

93 

94 

89 

91 

91 

93 

94 

67 

92 
68 

94 

66 

97 
70 

99 
71 

97 
70 

96 

70 

92 
69 

93 

71 

91 

70 

87 
70 

91 
69 

97 
67 

97 
66 

94 
65 

87 
71 

93.3 
69. 1 

THOMASVILLE 

MAX 
M  IN 

88 

78 

85 

94 

94 

93 

92 

72 

93 
74 

92 
69 

95 
72 

93 
72 

95 
72 

92 
69 

91 
64 

92 
65 

92 

97 

92 

95 

96 

97 

97 

96 

97 

92 

86 

89 

90 

92 

95 

93 

92.9 

TROY 

MAX 
MIN 

85 
70 

92 
69 

94 

69 

96 
73 

95 
70 

94 

69 

93 
70 

93 
70 

90 
69 

91 
73 

93 
72 

90 
71 

90 
70 

91 
68 

92 
68 

92 
66 

94 

69 

94 

68 

95 
70 

94 
71 

93 
70 

96 

72 

94 
73 

68 
70 

84 
71 

87 
71 

90 
70 

92 
72 

93 
70 

93 
70 

95 
72 

92.0 
70.2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

89 

88 

95 

97 

93 

96 

97 
70 

96 
74 

92 
69 

96 

95 

89 

90 

93 

94 

91 

67 

92 
68 

95 
72 

95 
72 

96 

96 

97 

96 
71 

97 
66 

95 

89 

05 

95 

95 

63 

90 

93.5 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

87 
70 

92 
69 

93 
69 

94 
73 

95 

70 

94 

71 

9S 

70 

91 
72 

92 
70 

92 
72 

94 

73 

91 
71 

94 
69 

96 
66 

95 
69 

94 

70 

94 

72 

95 
72 

97 
72 

97 
73 

96 
71 

99 
71 

96 
72 

90 
71 

83 
73 

87 

70 

95 
71 

96 
71 

96 

70 

97 
71 

97 
70 

93.7 
70.8 

UNION   SPRINGS   6  W 

MAX 
MIN 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

87 
70 

88 

70 

94 

66 

96 
70 

93 
69 

93 
70 

95 
71 

93 
74 

93 
69 

96 
73 

94 
73 

87 
70 

89 
68 

90 
66 

93 
65 

90 
69 

90 
68 

92 
73 

94 

73 

95 
74 

96 
73 

97 
72 

94 
73 

92 
68 

90 
69 

85 
70 

90 
70 

94 
71 

93 
72 

81 
73 

87 
70 

91.6 
70.4 

VALLEY  MEAD  3  S 

MAX 

MIN 

89 

69 

89 

65 

92 
64 

94 

68 

93 
66 

92 
66 

95 

68 

94 

69 

89 

71 

92 
70 

93 
65 

89 
66 

88 
59 

89 
57 

90 
63 

90 
68 

85 
66 

91 

64 

92 
65 

95 
66 

97 

66 

95 

66 

93 

67 

69 
66 

92 
67 

91 
65 

90 
66 

92 
62 

95 

63 

95 
62 

92 
62 

91.7 
65.4 

See  Page  103  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


Static 

Cemntv 

Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Obeervex 

Refei 

to 
tables 

Station 

6 
-§ 

Co  fv 

unty 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

xJoserver 

to 
tables 

iTemp. 

PtecdpJ 

Temp,  j 

Precip 

ABBEVILLE 

oooe 

HENRY 

31  34 

65  15 

465 

7A 

WILLIAM  W.  NORDAN 

3 

C 

LIVINGSTON 

4796 

SUMTER 

13 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  9  7 

ooe3 

2 

34  13 

67  11 

795 

MID 

PALMER  GOOSEY 

C 

L0CKHAR7 

31  01 

66  22 

290 

eA 

8A 

H.   C .  YOUNG 

2  3  5  7 

ADD I SON  C  CNT  RA  L  T  OWE  R 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

67  20 

990 

7A 

U.S     FOREST  SERVICE 

3 

33  29 

67  20 

260 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

67  25 

175 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

86  45 

HARRY  R,    TAYLOR,  JR 

2  3  5  7 

ALBEBTVILLE  1  S 

0146 

MARSHALL 

12 

34  15 

66  13 

1114 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  99 

65  52 

660 

5P 

9P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

7 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

OR,   T.  H.  GAILLARO 

C 

ALICEVILLE 

0176 

13 

33  06 

68  06 

160 

7A 

3 

32  36 

67  16 

230 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

3  C 

ANDALUS 1 A 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

66  30 

350 

7A 

7A 

J.  RAYMOND  SKREVE 

2  9  5 

7 

MARION  JUNCTION 

32  26 

67  14 

204 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

3 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

69  51 

999 

MID 

MID 

2  3  9 

7 

ALA.   POLY,  INST. 

2  3  5  7 

0338 

2 

67  13 

500 

V 

HART  IN  DAM 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

ASHLAND 

CLAY 

11 

33  16 

65  50 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

c 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  7 

0377 

7 

33  49 

66  19 

590 

WILLlC  STEINKOPF 

3 

31  96 

66  27 

354 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

3 

0390 

LIMESTONE 

12 

3*  48 

66  59 

709 

3 

32  93 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

67  29 

300 

4P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  15 

7  C 

MATHEW  W.  HALL 

C 

AUBURN  9  SW 

0422 

11 

32  34 

65  31 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  15 

7 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

32  36 

65  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

MILSTEAD 

9439 

MACON 

11 

T.  C.  CARR 

3 

AUTAUGAVILLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

32  26 

66  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

1 

MITCHELL  DAM 

92  46 

66  2  7 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

BAY  MINETTC 

0583 

9 

30  53 

67  47 

268 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

30  41 

86  19 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

BEL GREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

67  52 

91  0 

ROE  ERT  G,  BETANCOUR 

2  3  5  7 

0655 

L IMESTONE 

12 

34  42 

66  >3 

600 

MAD  I  SON 

TVA-530 

3 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  AO 

67  36 

452 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

c 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

3 

86  24 

M.    P.  JETER 

3 

BESSEMER  5  SSW 

0757 

JEFFERSCN 

2 

33  21 

66  56 

530 

6P 

6A 

JAMES  B.  ELLIOTT 

2  3  5 

7 

32  16 

196 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

BEXAR  2  5E 

13 

34  10 

66  07 

529 

MID 

MRS .BELLE  WHITEHEAD 

C 

LAWRENCE 

34  29 

87  18 

645 

8A 

3  C 

BILLINGSLEY 

0023 

AUTAUGA 

1 

32  40 

66  43 

360 

6A 

JOHN  R  THOMAS 

3 

COLBERT 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5  7 

BIRMINGHAM  UB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

66  45 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

7  C 

MONROE 

5,  B.  HELTON 

2  3  5  7 

BISHOP 

0854 

COLBERT 

12 

86  07 

470 

7A 

TVA-42 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

9 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

5 

31  40 

65  31 

310 

7A 

3 

FRANKL IN 

34  29 

87  39 

660 

7A 

TVA-644 

3 

MARSHALL 

2 

34  13 

06  10 

1079 

3 

C 

MADI5W 

34  95 

86  26 

760 

7A 

3 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

66  16 

274 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

BASCUM  N.  BROWN 

BREWTON  3  SSE 

1064 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

67  03 

69 

6P 

6A 

MRS,  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

7 

ONEONTA 

L,  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

2  3  5 

7 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

BRUND I DGE 

1178 

5 

31  43 

65  49 

515 

7A 

3 

31  28 

69  39 

360 

6A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

1286 

33  06 

66  45 

6P 

6P 

ZEHMA  P.  H0LC0M6E 

2  3  5 

34  40 

86  20 

610 

7A 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

I 

32  02 

67  19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY,  INST. 

2  3  5 

7 

GEORGE  T .  POSEY 

CAMPBELL 

1315 

13 

31  SS 

87  59 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

c 

A ,    F .  BOWMAN 

2  3  5  7 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALUPOOSA 

11 

32  SO 

65  41 

660 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  9 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CARBCH  HILL 

1377 

2 

33  54 

67  32 

430 

3 

32  37 

67  06 

490 

8A 

C .  M .  PLUMMER 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

780 

7A 

3 

31  35 

67  16 

195 

MID 

MRS.  MI NT A  EODINS 

CENTHEVILLE 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELD 

PICKENSVILLE 

MRS.    DORA    1.  CLAY 

WASHINGTON 

CHAS ,  C .  SMI TH 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

CHILDERSeURG 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

3 

C'lTRONELLE 

1685 

9 

31  05 

68  14 

331 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  5 

7 

32  39 

66  56 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

67  31 

163 

3 

JACKSON 

34  57 

85  55 

633 

7A 

CLANTON 

CHI LTON 

7A 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

MRS.  W.  R,  LANG 

1725 

BARBOUR 

31  53 

600 

AUTAUGA 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1607 

GENEVA 

250 

HENRY  F.  KELLEY 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

1 

W.  E.  ELS6ERRY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1619 

COLBERT 

12 

34  45 

67  51 

479 

7A 

3 

c 

CHOCTAW 

32  12 

88  21 

260 

BA 

8A 

MRS,  JAN  IE  C.  BRCMN 

2  3  5  7 

COLLINSVILLE 

1849 

7 

34  15 

65  52 

734 

7A 

9 

FRANKL IN 

34  26 

88  08 

680 

7A 

3 

C  OLUMB I A 

133 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5  7 

CORDOVA 

47 

PICK  N 

MRS.LOINE  V.  MULLIN5 

3 

CUBA 

SUMTER 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

2119 

11 

32  50 

65  45 

760 

8A 

3 

COVINGTON 

31  22 

66  31 

190 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

OA DEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  46 

730 

MIO 

c 

ROBERTSDALE  7  E 

30  33 

67  36 

146 

6P 

6P 

2141 

13 

33  00 

68  17 

207 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

67  04 

JOHN  T .    B" I  LEY 

2  3  9  7 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

TVA-725 

3 

DECATUR 

2207 

12 

34  36 

66  59 

585 

3A 

6A 

2  3  9 

7 

34  31 

67  44 

680 

7A 

7A 

CARL  C,  VAN  SITTERT 

DECATUR  4 

2216 

12 

34  37 

86  59 

565 

7A 

3 

34  12 

66  47 

802 

7A 

7A 

FR .  ROGER  LOTT 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

12 

ALA.  POLY.  INST. 

DEMOPOLIS  LOCK  t  DAM 

2245 

13 

32  31 

87  50 

8A 

8A 

2  3  9 

DCRA  R.  WEBSTER 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

65  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

MRS.  KINZIE  BOBO 

2  3  9  7 

DOT HAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

65  24 

300 

MID 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

C 

34  41 

86  01 

660 

7A 

2577 

10 

31  25 

86  04 

199 

7A 

3 

32  16 

89  19 

550 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  48 

292 

7A 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

65  08 

254 

HARRY  E.  MAUGANS 

SilOEMAXER  SPRINGS 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

87  50 

114 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SLOCOMB  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

PATRICK  H,  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

67  02 

t52 

MID 

MID 

2  3  5 

7 

32  00 

67  01 

225 

7A 

FA  1 RHOPE 

2613 

9 

30  32 

67  55 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  9  6 

34  24 

66  02 

990 

7A 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALICVI  LLE 

MORGAN 

V 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

2 

87  20 

690 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

'' 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

2867 

MAD  I  SON 

12 

34  36 

86  34 

641 

7A 

3 

33  12 

66  12 

490 

6P 

6P 

2863 

13 

33  41 

87  50 

350 

8A 

6A 

2  3  5 

7 

34  34 

85  45 

1400 

6P 

C.  D,  WEAVER 

FLORENCE 

2971 

U.S,  FOREST  SERVICE 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMASVILLE 

8176 

CLARKE 

13 

LEfiOY  GATES 

2  3  5  7 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

6 

31  59 

86  36 

480 

2P 

3 

32  54 

86  44 

200 

MID 

ALA,  POLY,  INST, 

FORT  MORGAN 

3035 

9 

30  14 

86  01 

10 

8P 

8P 

2  3  5 

7  C 

32  32 

89  54 

286 

6A 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

MONROE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

THOMAS  J,  DILLARD 

2  3  5      7  C 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

7 

34  01 

66  00 

565 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

33  14 

67  37 

1  ;o 

MID 

MID 

GA INESVI LLE 

33  13 

67  35 

152 

GARDEN  CITY 

3200 

2 

34  01 

66  45 

500 

3 

C 

32  26 

85  42 

440 

6P 

6P 

325S 

5 

31  02 

65  52 

107 

7A 

2  3  9 

7 

32  08 

85  50 

360 

7A 

7A 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

8A 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

3 

GREEN  BAY 

3496 

10 

31  11 

86  17 

260 

7A 

3 

33  12 

87  33 

225 

MIO 

MID 

GREENSBORO 

3511 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

34  32 

85  37 

1030 

6A 

6REENV1 LLE 

3519 

31  50 

86  36 

5P 

6A 

2  3  5 

7 

33  10 

67  13 

485 

GREENVILLE  2 

3524 

31  50 

86  36 

420 

MID 

C 

33  45 

68  07 

160 

MID 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

30  16 

87  40 

7A 

GULF  STATE  PARK 

3 

WADLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

65  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GUNTEfiSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

576 

5P 

5P 

EDWARD  2.  CARRELL 

2  3  5 

7 

WALLACE  3  SW 

6637 

ESCAMBIA 

6 

31  11 

67  16 

245 

8A 

MBS,ELLIE  R.BEASLEY 

3 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

TVA-403 

3 

C 

WALNUT  GROVE 

6646 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

650 

MRS, FLORENCE  PARKER 

3 

6UNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

5A 

TVA-70 

3 

WATERLOO 

6666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

86  04 

445 

6P 

J,  ELLIE  THREET 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

6A 

JOHN  L.  SLATTON 

2  3  5 

7  C 

WEST  BLOCtCW 

6609 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  M.  BEAROEN 

3 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

496 

7A 

REX  COOPER 

3 

WETUHPKA 

8859 

ELMORE 

32  32 

86  12 

209 

6A 

MRS.  D,  R.  WHITAKER 

3 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  46 

87  11 

600 

eA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

WHATLEY 

8667 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

LEONARD  L,  COLEMAN 

3 

HAYNEVILLE 

3748 

LCWNDES 

32  U 

66  35 

200 

8A 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

WHEELER  DAM 

8679 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

560 

9A 

TVA-52 

3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

7A 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

68  01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

594 

4P 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

65  45 

612 

TVA-704-A 

3  C 

HIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEES8URG 


CLEBURNE 
FRANKLIN 
MADISON 
JACKSON 


TALLADEGA 

CALHOUN 

WALKER 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 


11  33  32 
13  34  20 

12  34  43 

12  34  49 

13  31  33 


65  24 
67  56 

66  35 
66  07 
88  01 


I  32  66  12 
89  45 
67  17 
86  19 
85  24 

!  96  86  31 
I  33  86  33 
69  *6 


I^OHAS  J,  HART 
FRANK  L.  HAYNES 
TVA-66 
TVA-76 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALABAMA  POWER  CO 
FLOY  E.  OWEN 
RADIO  STAT  ION  WWWB 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  FINCHER 

ALABAMA  POWER  CO 
MRS,  MARY  K,  LEE 
RUFUS  M,  SEWELL 


WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


COLBERT 
FAYETTE 
ELMORE 
LAUDERDALE 


34  46 

33  55 
32  34 

34  57 


87  37 
87  50 
65  54 
87  53 


CORPS  OF  ENGINEERS 
',  W.  COTNEY 
LABAMA  POWER  CO 

TVA-621 


l-AUBAMA,     2-BLACK  WARRIOR i     3-CAHABA|     A-CHATtAHOOCHEEi  5-CH0CTAWMATCHEEi 


8-ESCAMBIA,     9-GULF,     10-PEA,     11-TALLAPOOSAi     12-TENNESSEEr  13-TOMBIGBEE 
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umaci  nana 

Tfa*  four  dlBlt  ld«Dtlf Icktlon  Bubers  la  tb«  lad«x  Baab*r  colium  o<  tbm  Station  lBd«z  mrm  ualKBOd  ob  b  atBta  bB*ia.     Tb«r«  vlll  b«  bo  duplication  of  auabvra  vlthln  b  BtBtB. 
rigurBB  BDd  l«tt«rs  rollovlBf  tbB  BtBtlon  BBao,  mvch  bb  13  8S1,   IsdlcBt*  dlatBBc*  1b  bIIm  Bsd  dlrvctloa  froa  thm  poat  offles. 
OtMcrvBtloB  tlMB  (IveB  In  tb*  StBtloB  ladBx  arv  1b  local  atandard  tlM. 

DalBjTBd  data  aad  corroctlona  will  b«  carried  oaly  In  tbo  Jna*  and  Oaeaaber  laaues  of  tbla  bnllatlB, 

■oothly  aad  seaaoaal  aaovfall  and  beatlaf  dacrea  daja  for  the  pracadlng  la  BOatbs  'will  b«  carried  la  the  Jane  laaoe  of  tbla  balletin. 

Statloaa  appearlac  In  tbe  Index,  but  for  ehlcb  data  are  not  Hated  la  the  tablea,  are  either  alaalac  or  received  too  late  to  be  Included  In  tbla  laaua. 

Dnleaa  othervlaa  Indicated,  dlBenalonal  unite  oaed  la  thla  bulletin  are:      '.eHperature  lo  *r. ,  precipitation  and  e<raporatlOB  In  Incbaa,  and  wind  aOTeaent  Id  allea.     Oegree  dnra  are  baaed  on  a  dally 
averaice  of  65*  T. 

iTaporatloB  la  neaaured  la  the  atandard  Weather  Burean  type  pan  of  4  foot  dlaaater  ualeaa  otberwlae  nhovB  by  footaote  follovlBg  Table  6, 
Sleet  BBd  hall  were  tacluded  la  aaowfall  averafee  1b  Table  1,  beginning  vltb  July  1M6. 
Aaounta  la  Table  3  are  froa  Bon-recordlng  gasea,  onleaa  otherwlaa  Indicated. 

Data  Id  Tablea  3,   5  and  6  and  anovfall  data  In  Table  7  are  for  the  34  houra  ending  at  tlse  of  obBervatloa.    See  tbe  Station  Index  for  obaervatloD  tlao. 

tlae  for  all  except  feather  Bureau  aad  CAA  atatlOBe.     For  tbeae  atatloBB  bbo*  on  ground  valuea  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.     WTB  IQUIV  In  Table  7  MBoa  the 
la  Mxaured  at  aelected  etatJona  wbeo  tbe  depth  of  bdov  on  the  ground  la  two  iDdhea  or  aoro.     Water  oqalvaleDt  eaaplea  are  noceaearlly  taken  froa  different 
'  aucceaaife  obaerrat loaa ;  conaequently  occaalonal  drifting  and  other  caaaea  of  local  variability  In  the  soowpack  reault  In  apparent  InconBlateoclea  Id  the  record. 

Ro  record  la  Tablea  3.  6,  7  aad  tbe  Station  Index.     Wo  record  In  Tablea  3  and  5  la  iBdlcatod  by  no  entry. 
And  aleo  ob  a  later  date  or  dates. 

AaouBt  included  In  following  aeaBureaent,  tiaa  dlatrlbutloa  unknown. 

Data  Id  the  coltun  foraerly  beaded  Mo,  of  Daye  .01  or  aore  have  been  changed  to  Ho.  of  Daya  ,10  or  aore  effective  January  I,  1954. 

Theraoaetera  are  generally  ezpoeed  Ifi  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground;  however,  the  reference  iDdlcatea  that  tbe  theraoaetere  are  expoaed  to  a  sbeltor  on  tbe  roof 
of  a  building. 

Cage  la  equipped  with  a  windahield. 
Data  baaed  on  obaervatlooal  day  ending  before  doob. 
Adjusted  to  a  full  aonth. 

In  the  "Refer  to  Tablea"  coluao  Id  the  Station  Index  the  letter  "C"  indlcatea  recorder  statlona.     Ttaeee  atatlosa  are  proceaaed  for  apecial  purpoaee  and  are  publiabed  later  In 
Bourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatiaated,  using  a  ratio  of  1  laeb  water  equlvalest  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  aore  days  of  record  alealng;  eee  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  thla  atatlon,  have  boon  adjuated  to  repreaent  tbe  value  for  a  full  aonth. 
Aaouata  froa  recording  gage.     (Tbeae  aaounta  are  eaaentlally  accurate  but  aay  vary  allghtly  froa  the  aaonnte  to  be  publiabed  later  in  Bourly  Precipitation  Data). 
Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeaauro. 
Includea  total  for  previous  aonth. 

regarding  tbe  cllaate  of  Alabaaa  aay  be  obtalaed  by  vrltlog  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllaatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field, 
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ALABAMA  -  SEPTEMBER  1955 


WEATHER 

GENERAL 

Increasingly  serious  dryness  and  moderate 
warmth  characterized  the  month's  weather. 

Only  four  previous  Septembers  (1884, 
1897,  1899,  1919)  have  been  drier  than 
this  month's  State-wide  average  of  1.05 
inches  which  was  2-1/4  inches  below  the 
long-term  figure.     However,  1954  was 
almost  as  dry  with  1.12  inches.  Dis- 
tribution over  the  State  was  particularly 
one-sided,  averaging  0.50  inch  in  the 
iforthern,  0.95  inch  in  the  Middle,  and 
2.59  inches  in  the  Southern  Division. 
Station  totals  for  the  month  ranged  from 
absolutely  none  at  20  stations  in  north- 
ern and  middle  portions  to  5.12  inches 
at  Lockhart  down  on  the  Florida  line. 
The  greatest  daily  amount  occurred  even 
farther  south  at  Robertsdale  7  E  where 
3.44  inches  was  measured  on  the  1st. 
Generally,  thunderstorms  occurred  with 
less  than  usual  frequency.     While  the 
dry  weather  was  particularly  favorable 
for  harvest  operations,  soil  moisture 
supplies  and  ground-water  levels  were 
becoming  critical  in  many  areas.  The 
generally  good  crops  this  year  are  due 
largely  to  favorable  moisture  supplies 
during  t>he  more  critical  parts  of  the 
growing  season. 

Although  moderately  warm,  temperatures 
were  not  particularly  noteworthy.  This 
month's  average  of  77.1°  exceeded  the 
long-term  expectancy  by  1.6°  but  a  goodly 
number  of  past  Septembers  have  been 
warmer.     Temperature  extremes  during 
the  month  were  not  unusual  and  ranged 
from  47°  at  Jasper  on  the  15th  to  101" 
at  Greensboro  on  the  21st. 

Daytime  cloudiness  was  generally  far 
above  average  but  sunshine  varied  from 
18%  below  normal  in  the  Birmingham  area 
to  moderately  more  than  usual  in  the 
extreme  northeast  corner  of  the  State. 
While  the  excessive  cloudiness  appeared 
unusual  in  view  of  the  scanty  rainfall, 
the  cloud  cover  may  have  tended  to 
reduce  the  damage  to  late  maturing  crops 
which  were  suffering  from  lack  of  mois- 
ture. 

WEATHER  DETAILS 

Daily  average  temperatures  were  mostly 
near  or  a  little  below  seasonal  levels 
until  about  the  20th.     The  last  10  days 
of  the  month  featured  well  above  normal 
temperatures  nearly  every  day.  Even 
though  the  latter  period  was  the  warmest 


SUMMARY 

of  the  month  in  terms  of  averages,  daily 
maxima  at  many  stations  reached  very 
high  levels  at  intervals  throughout  the 
month . 

Rainfall  was  almost  non-existent  during 
the  month  except  in  the  southern  part  of 
the  State  which  received  more  frequent 
and  somewhat  heavier,  but  still  deficient, 
showers  when  frontal  zones  moved  south- 
eastward across  the  State. 

WEATHER  EFFECTS 

September  weather  was  generally  favorable 
for  harvest  operations.     The  warm  dry 
weather  was  particularly  favorable  for 
the  final  development  as  well  as  for  the 
harvesting  of  an  unusually  good  cotton 
crop.     Corn,  cotton,  peanuts,  and  soybeans 
promised  record-high  per  acre  yields 
and  the  hay  yield  for  the  1955  season 
was  the  highest  since  1906.     Good  yields 
were  indicated  for  other  crops  except 
for  those  damaged  by  the  March  freeze, 
such  as  pecans ,  peaches ,   pears ,  and 
Irish  potatoes  in  the  southern  counties. 

By  the  end  of  the  month  soils  and  sub- 
soils had  become  extremely  dry  throughout 
the  State.     Late  planted  crops,  especially 
in  the  northern  counties,  were  damaged 
by  the  dry  weather,  and  fall  planting 
of  small  grains  and  cover  crops  was 
delayed  by  the  dryness.     The  dryness  led 
to  deterioration  of  pastures  to  the 
extent  that  little  grazing  was  available 
during  the  month  and  livestock  began  to 
lose  the  weight  gained  on  the  earlier 
lush  pastures.     Farmers  started  supple- 
mental feeding  in  some  areas.  Most 
farmers  were  reported  to  have  an  ample 
supply  of  hay  for  the  coming  winter 
months  but  a  shortage  of  stock  water 
had  become  a  problem  on  many  farms. 
Slow,  soaking  rain  was  needed  over  most 
of  the  State  to  replenish  soil  moisture 
and  raise  the  very  low  ground-water 
levels.     At  least  one  town,  Albertville, 
declared  an  emergency  with  respect  to 
water  supplies,  as  was  the  situation  a 
year  ago. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

No  damaging  storms  were  reported  during 
the  month. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
J.  E.  Stork 


-  110  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1955 


Wind  direction 


E  S  • 

S,  -3  0. 


Wind  apaad 
m.  p.  h. 


I  • 


I  o1 


J 


RaUtivs  humidity  avstages  - 
peroant 


Number  of  days  vrith  precipitation 


?8 


IIRHINGHAM  WB  AIRPORT 
lOBILS  «B  AIRPORT 
lONTGOHERY  WB  AIRPORT 


HE 
HE 


16 
18 


6.0 
7.0 
6.1 


76 
92 
85 


82 
92 
90 


55 
81 
80 


5.2 
6.3 
6.0 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

PrecipitAtion 

Yeai 

0 

e 

% 

Averi 

High. 

S 
t 

.3 

< 

1884 

77.8 

97 

45 

0.65 

188S 

74.3 

95 

40 

5.35 

1886 

75.8 

95 

42 

1 .60 

1887 

74.4 

104 

39 

3.23 

1888 

71.7 

90 

35 

4.68 

1889 

73.0 

100 

31 

4.07 

1890 

73.6 

97 

48 

6.19 

1891 

73.6 

95 

46 

1 .91 

1892 

71.8 

97 

37 

3.13 

1893 

74.7 

100 

40 

4.45 

1894 

75.4 

96 

45 

2.59 

1895 

78.5 

101 

34 

1.46 

1896 

75.7 

104 

35 

1 .68 

1897 

75.5 

102 

33 

0.60 

1898 

75.6 

100 

48 

3.60 

1899 

73.0 

104 

30 

0.65 

1900 

78.2 

100 

46 

4.08 

1901 

72.9 

95 

39 

3.94 

1902 

73.9 

97 

34 

4.30 

1903 

73.5 

102 

35 

1.51 

1904 

77.1 

104 

40 

1 .44 

1905 

76.3 

102 

46 

2.64 

1906 

78.3 

100 

58 

8.57 

1907 

75.0 

104 

42 

5.56 

1908 

74.5 

101 

33 

2.34 

1909 

75.0 

101 

35 

2.78 

1910 

77.4 

101 

45 

2.19 

1911 

80.4 

105 

52 

2.29 

1912 

77.1 

103 

46 

4.56 

1913 

73.2 

103 

34 

6  .90 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

« 

0 

D* 

» 

9 

•J 

a 

.3 

> 
< 

1914 

73.1 

100 

42 

4.46 

1915 

76.7 

102 

40 

4.43 

1916 

73.7 

100 

35 

2.13 

1917 

73.3 

98 

40 

6.36 

1918 

.7P,1 

97 

34 

4.27 

1919 

75.3 

100 

44 

0.75 

1920 

77.0 

99 

34 

3.29 

1921 

81.2 

102 

53 

2.82 

1922 

77  .5 

102 

45 

1.50 

1923 

76.1 

96 

46 

1.23 

1924 

72.7 

99 

?P 

3.34 

1925 

e?.3 

_U2_ 

_52_ 

2.67 

1926 

79.2 

99 

54 

4.95 

1927 

77.6 

105 

36 

1.34 

1928 

73.6 

98 

36 

2.77 

1929 

74.7 

98 

43 

5.92 

1930 

76.9 

101 

42 

6.00 

1931 

79.6 

106 

42 

1.15 

1932 

74.8 

100 

45 

4.50 

1933 

79.4 

102 

41 

2.36 

1934 

75.0 

99 

48 

2.10 

1935 

75.1 

99 

40 

2.22 

1936 

78.4 

100 

46 

2.83 

1937 

73.6 

97 

40 

3.96 

1938 

75.2 

102 

39 

1.38 

1939 

77.1 

101 

SO 

3.85 

1940 

73.5 

100 

36 

1.46 

1941 

78.1 

101 

43 

2.70 

1942 

73.3 

99 

35 

4.04 

1943 

72.6 

98 

38 

4.38 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

o< 

e 
c 

<a 
m 
> 
< 

e 

M 

0> 

a 

1 

.3 

« 

i 

1944 

76.2 

103 

48 

4.71 

1945 

78.1 

102 

50 

3.42 

1946 

73.2 

98 

45 

6.06 

1947 

76.7 

102 

37 

2.53 

1948 

73.3 

101 

43 

4.39 

1949 

73.4 

97 

35 

3.31 

1950 

73.0 

96 

40 

4.13 

1951 

76.4 

108 

39 

5.77 

1952 

72.7 

97 

42 

3.27 

1953 

74.3 

103 

37 

4.84 

1954 

78.7 

106 

43 

1.12 

1955 

77.1 

101 

47 

1.05 

All 

Years 

75.5 

3.32 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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2.8 

97 

8  + 

56 

3 

0 

15 

^ 

0 

0 

T 

- 

2.71 

T 

11+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

89,3 

59.4 
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77.0 

2.3 

99 

9+ 

55 

3 

0 

18 

.85 

2.16 

•  60 

24 

•  0 

0 

2 

1 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
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gO.itM 

65.  9M 

78. 2M 
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22 
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0 
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1.22 
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•  0 
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.50 

,  0 
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87.9 
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74.0 
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2  \ 

Q 

Q 

Q 

1.52 

.67 

12 

,  0 

3 

Q 

AUBURN  3  SW 

AM 

88  .7 
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77.3 

22 

1 

.  0 

1 

^ 
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89.0 

65,1 

77.1 

97 

21 

57 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

1.13 

.97 

30 

•  0 

Q 

2 

2 

Q 

CAMP   HILL   2  NW 

AM 

85.7 

63.2 

74.5 

94 

22+ 

57 

2  \ 

0 

10 

0 

0 

0 

1.73 

1.36 

1 

•  0 

Q 

2 

1 

CENTREVILLE 

AM 

90.9 

63.7 

77.3 

1.1 

97 

9  + 

55 

3 

0 

18 

.64 

- 

2.32 

.63 

12 

•  0 

0 

1 

1 

0 

CLANTON 

AM 

87.3 

63,7 

75.5 

.  0 

22 

10 

1.47 

1.30 

1 

2 

DAYTON 

AM 

89.8 

67,2 

78.5 

Q7 

22+ 

60 

1 8 

0 

0 

1 

*0 

0 

Q 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

90.9 

63.9 

77.4 

98 

9 

56 

18 

0 

0 

0 

*40 

'40 

25 

•  0 

1 

Q 

Q 

EUFAULA 

68,1 

78.5 

2  2 

96 

25 

61 

14 

13 

0 

0 

0 

1*86 

1  59 

1  *04 

A 

GREENSBORO 

93.1 

66,1 

79.6 

3.5 

101 

21 

61 

3 

0 

23 

° 

° 

.03 

_ 

3.05 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

GREENV I LLE 

90  7 

68  0 

21  + 

19 

2.  54 

.32 

25 

Q 

HIGHLAND  HOME 

88. IM 

66. 4M 

77. 3M 

•  6 

95 

18  + 

60 

25 

0 

.80 

2.37 

•  60 

29 

.  0 

0 

2 

1 

0 

LAFAYETTE 

86.8 

64.2 

75.5 

96 

21  + 

58 

16 

1 

11 

0 

0 

0 

1.77 

1^11 

30 

0 

1 

LIVINGSTON 

91.2 

65.5 

78.4 

3.0 

98 

21  + 

60 

3+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.60 

1.82 

•  SO 

30 

*o 

0 

1 

1 

0 

MmRION  JUNCTION  2  NE 

89.5 

66.1 

77.8 

97 

21 

60 

4  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.24 

.19 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARTIN  DAM 

88.1 

67, OM 

77. 6M 

94 

3  + 

59 

21+ 

0 

15 

0 

0 

0 

.07 

- 

3.03 

.07 

1 

.  0 

0 

Q 

0 

MA  ^WPI  I     F  1  PI  n 

89.2 

I  o  '  -» 

79.8 

96 

8+ 

66 

16 

0 

14 

0 

0 

0 

.42 

>  37 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

on'? 

66,2 

79.1 

2,0 

96 

7+ 

64 

2 1 

0 

17 

0 

0 

0 

.77 

2.74 

.67 

30 

■  0 

0 

1 

1 

0 

NATCHEZ 

97 

21  + 

59 

8+ 

16 

0 

0 

0 

1.12 

1.12 

1 

.0 

Q 

1 

1 

1 

PRATTV I LLE 

89  3 

67*4 
* 

78*4 

2.6 

96 

8 

61 

2 1 

^ 

13 

0 

0 

0 

.45 

2.75 

.23 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PUSHMATAHA 

AM 

91.3 

66,1 

78.7 

2.7 

98 

22 

60 

21 

0 

26 

0 

0 

0 

.  00 

- 

3.71 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ROCK FORD 

AM 

89.1 

60.6 

74.9 

95 

22  + 

56 

?! 

0 

12 

0 

0 

0 

2.65 

i.io 

2 

.  0 

.  0 

3 

3 

1 

8+ 

62 

2 1 

17 

0 

0 

0 

.56 

2.17 

.45 

1 

•  ? 

0 

2 

0 

1 nUMAbVlLLt 

AM 

17 
1  '  I 

98 

22 

56 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

2.53 

.81 

2.07 

25 

0 

X 

TROY 

89  4 

67  6 

789 
* 

1.2 

98 

21  + 

6 1 

14 

° 

17 

0 

0 

0 

2.03 

2.23 

1.85 

27 

*  0 

* 

0 

1 

TUSKE6EE  2 

90.5 

67.6 

79,1 

99 

21 

62 

21 

0 

1 7 

0 

0 

0 

.01 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

UN  ION  SPR ING5  5  S 

AM 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

77 

77.7 

.95 

• 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUS I A 

98 

25+ 

6  5 

14+ 

0 

2 1 

0 

0 

0 

.25 

.11 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

90.8 

67.9 

79.4 

97 

8 

65 

1 5+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.73 

.  77 

29 

'5 

2 

0 

BAY  MINETTE 

88.0 

69.5 

78.8 

1.4 

97 

g 

66 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

3.10 

3.39 

1.20 

12 

.  0 

0 

1 

BREWTON  3  SSE 

89.7 

66.6 

78.2 

1.2 

97 

26 

61 

8 

0 

16 

0 

0 

0 

.85 

3.75 

.60 

13 

.  0 

0 

3 

1 

0 

CHATOM 

92.3 

65.0 

78.7 

100 

26 

60 

3+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.20 

.11 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CITRONELLE 

87,0 

70.2 

78.6 

.7 

94 

20 

67 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

3.40 

1.50 

2.33 

24 

0 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

87.8 

68.5 

78.2 

96 

25 

65 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

3.96 

1.20 

1.37 

3 

.0 

0 

4 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

89.7 

66.8 

78.3 

1.0 

97 

26 

61 

8+ 

0 

14 

0 

0 

0 

.36 

3.54 

.23 

13 

•  0 

0 

1 

0 

FAIRHOPE 

88.6 

70.3 

79.5 

1.3 

95 

8 

66 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3.93 

2.26 

2.44 

12 

.0 

0 

3 

2 

FORT  MORGAN 

86.5 

75.2 

30.9 

91 

26 

70 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

1.40 

•  75 

12 

•  0 

0 

4 

1 

FRISCO  CITY 

AM 

90.3 

68.1 

79.2 

98 

27 

65 

15  + 

0 

18 

0 

0 

0 

1.25 

2.37 

.96 

1 

•  0 

0 

2 

1 

GENEVA 

AM 

90.1 

66.6 

78.4 

97 

26 

63 

16+ 

'  0 

16 

0 

0 

0 

4.84 

.56 

2.66 

4 

.0 

0 

4 

2 

HEADLAND 

AM 

86.9 

67.7 

77.3 

94 

25 

59 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

4.26 

3.22 

1 

.0 

0 

4 

1 

LOCKHART 

AM 

87.4 

68.3 

77.9 

94 

22+ 

65 

8+ 

0 

12 

0 

0 

0 

5.12 

1.96 

2 

.0 

0 

4 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.0 

70.5 

79.6 

2.1 

95 

8+ 

67 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

2.93 

2.65 

.77 

12 

.0 

0 

9 

3 

MOBILE 

AM 

88.1 

72.5 

80.3 

1.6 

95 

9+ 

69 

15+ 

0 

9 

0 

0 

0 

2.13 

2.81 

.95 

13 

.0 

0 

4 

2 

OZARK 

AM 

90.7 

67.7 

79.2 

1.7 

98 

25+ 

53 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

1.91 

2.26 

.61 

13 

.0 

0 

•> 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  112  - 
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BLE  2  .  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1965 


Temperature 


No.  of  Days 

>. 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Station 

o 

B 

3 

Departure 
From  Norm 

O 

Mf 

X. 

Min. 

From  Norm 

•0 

Q 

•e 

epth 
und 

j  .50  or  Morej 

< 

1 

2 

li 
ll 

> 

< 

M 

.a 

ic 

Q 

Lowest 

Q 

Q 

0  * 

oia 

0 

1 

a 
o 
Q 

Gieatei 

o 
% 

a 

■3 

t2 

2  5 

« 

Q 

X 

6 

1.00 
or  More 

BERTSOALE  7  E 

89 

i2 

69,0 

79.1 

96 

26 

66 

22  + 

0 

15 

0 

0 

0 

"..95 

-  1 

.38 

1 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

79.0 

2.59 

•  0 

STATE 

77.1 

1.6 

1.05 

-  2 

27 

.0 

Precipitation 


f  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


Sm  Belmnce  Notes  Following  Station  Index 
-  113  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


ABBEVILLE 

AOOISON  CENTftAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANMISTON  CAA  AP 
ARLEY  3  S 
ASHVILLE  3  SM 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 
BAY  NINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
BILLINGSLEY 

BIRMINSHAM  HS  AP  R 

BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREHTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIOGE 

CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBUR6 

CITRONEU-E 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

OAOEVILLE 

OANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATTJR  * 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELftOD 

EUFAULA 

EVTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  N 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  6AS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

6UNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEWILLE 
HAMILTON 

HARRIS6URG  CAHABA  TOWER 

HAVNEVILLE 

HEADLAND 

HIOWLAKO  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
MYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBUR6 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERTZ  POMOVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
HILSTEiW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WS  AIRPORT 
MOBILE 


RECORD  MISSING 


I  1.36  (O^ 

RECORD  MISSING 


•01     .OA  .O^ 


•04  (00 
1*04 


•01     i03  •Ol 


.03  2.44 


.20  .14 

•  23  T 


1.86 
1^22 


•07  .10  T 
.09  .01 


.03     114  .02 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 


S—  Bafarmu:*  NotM  FoUowtng  Station  Index 
-  114  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MONTE  SANO 
HONTEVALLO 

MONTGOHERV  MB  AP  R 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 
NENBURG 
NEW  KURKET 
NElTTON 
ONEONTA 

ORRVILLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  H 
PELL  CITY  5  NW 

PEWINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PICKEN5VILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  7  E 

ROCKFORD 
ROCK  HILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE  ft  V 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOHB  <r  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

SUTTLE 
SMAIH 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  *>  NE 
STL V AN  1 A 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMASVILLE 

THURLOW  OAH 

TONEY 

TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 
UNIONTOWN 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

WADLEY 
WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

WILSON  DAM 
NINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


2<»5 
1*09 

.00 


4      5  6 


8  9 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


•20  .02 
1.10 


3.44  •04 
1.30 


16     17     18     19     20     21    22    23  24 


T        T  T 


•08     .22  T 


•  '*2  .40 


T         .41  T 


.01     T  T 


25     26  27 


28    29  30 


•03  .75 


EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

FAIRHOPE 

EVAP 

.17 

.12 

.11 

.06 

.09 

.19 

.18 

.19 

.22 

.16 

.18 

.03 

.15 

.12 

.15 

.13 

.12 

.22 

.21 

.19 

.18 

.10 

.12 

.18 

.20 

.19 

.15 

.15 

.12 

B4.53 

WIND 

11 

5 

3 

7 

17 

28 

8 

9 

19 

21 

14 

10 

16 

29 

22 

21 

20 

33 

28 

45 

20 

30 

7 

9 

17 

30 

40 

22 

28 

10 

579 

HARTIK  DAM 

EVAP 

.09 

.21 

.17 

.12 

.10 

.09 

.21 

.20 

.25 

.15 

.20 

.10 

.20 

.11 

.18 

.12 

.18 

.18 

.13 

.17 

.20 

.02 

.20 

.17 

.15 

.17 

.11 

.14 

.14 

.18 

4.64 

WIND 

14 

49 

23 

25 

30 

10 

30 

20 

20 

40 

30 

55 

20 

45 

20 

20 

30 

30 

20 

17 

20 

18 

16 

13 

26 

36 

24 

28 

10 

10 

749 

S—  IUl*r*nc*  NoiM  Following  SuiioD  Indm* 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
TEMBER  1955 


Station 

Day  01  Month 

9 

1 

2 

3 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1  '  

< 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

95 

96 

97 

95 

96 

96 

97 

94 

97 

97 

96 

96 

89 

88 

37 

88 

89 

90 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

97 

98 

95 

94 

94 

92 

93il 

MIN 

61 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

59 

57 

55 

55 

56 

57 

55 

59 

59 

54 

50 

50 

56 

56 

54 

50 

50 

50 

50 

55 

55 

56 

56<3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

87 

87 

87 

82 

84 

37 

93 

94 

39 

S3 

69 

85 

83 

74 

86 

87 

86 

87 

93 

93 

95 

95 

93 

91 

90 

81 

35 

88 

92 

90 

87<9 

MIN 

65 

56 

61 

62 

63 

64 

58 

55 

60 

52 

62 

63 

66 

59 

61 

53 

61 

64 

55 

52 

53 

55 

63 

65 

65 

50 

61 

53 

63 

60>0 

ANDALUS I A 

MAX 

95 

86 

91 

90 

87 

86 

85 

92 

97 

94 

90 

90 

91 

87 

72 

34 

92 

91 

92 

94 

92 

97 

94 

93 

98 

98 

36 

87 

95 

95 

9o«e 

MIN 

71 

69 

71 

69 

70 

71 

69 

66 

67 

70 

71 

67 

70 

65 

66 

66 

69 

67 

66 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

68 

55 

66 

67 

68 

67>9 

ANN  I STON  CAA  AP 

90 

89 

38 

83 

90 

90 

95 

98 

93 

79 

90 

36 

87 

73 

90 

91 

90 

90 

92 

95 

97 

98 

95 

93 

83 

74 

83 

69 

93 

91 

89i6 

MIN 

63 

58 

64 

67 

67 

65 

59 

60 

67 

66 

67 

63 

64 

60 

60 

56 

62 

64 

56 

58 

61 

68 

67 

65 

54 

65 

64 

67 

62.7 

ATMORE  STATE  FARM 

63 

90 

39 

87 

88 

85 

93 

97 

95 

91 

92 

90 

37 

83 

84 

89 

89 

90 

92 

95 

95 

95 

93 

92 

93 

96 

95 

89 

94 

93 

90>8 

MIN 

70 

68 

69 

69 

70 

71 

68 

66 

63 

70 

67 

69 

69 

67 

65 

66 

65 

69 

66 

69 

57 

65 

66 

70 

68 

70 

66 

66 

69 

67.9 

AUDvKiV     ^  on 

85 

83 

88 

85 

83 

35 

83 

93 

96 

90 

83 

90 

90 

83 

71 

88 

89 

88 

90 

93 

95 

98 

97 

94 

93 

95 

85 

85 

90 

93 

S8«7 

MIN 

70 

64 

68 

70 

70 

68 

65 

62 

66 

67 

67 

67 

70 

62 

62 

63 

68 

65 

63 

62 

58 

60 

52 

65 

70 

72 

65 

68 

64 

58 

65<e 

BAY  MINETTE 

MAX 

83 

87 

87 

80 

63 

85 

92 

93 

97 

87 

38 

84 

82 

82 

82 

88 

85 

88 

91 

95 

95 

92 

69 

88 

92 

95 

83 

68 

92 

88 

esto 

MIN 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

72 

69 

66 

69 

° 

70 

68 

59 

58 

68 

69<S 

87 

36 

89 

89 

86 

92 

96 

98 

95 

90 

88 

34 

33 

66 

90 

90 

91 

92 

96 

96 

98 

98 

94 

39 

87 

87 

86 

36 

95 

88 

90 16 

MIN 

60 

50 

55 

f  59 

67 

65 

58 

60 

67 

67 

66 

62 

59 

57 

69 

57 

50 

60 

56 

56 

60 

60 

63 

70 

68 

65 

62 

65 

68 

65 

61>5 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

87 

87 

91 

86 

86 

39 

96 

98 

93 

86 

90 

35 

90 

S3 

39 

90 

91 

90 

95 

97 

98 

97 

95 

91 

90 

90 

86 

90 

94 

96 

90  iS 

MIN 

64 

57 

52 

63 

66 

67 

56 

64 

66 

64 

62 

64 

61 

70 

63 

62 

57 

65 

55 

66 

67 

54 

56 

62.4 

BIRMINGHAM  W8  AP 

MAX 

89 

87 

91 

85 

87 

39 

95 

97 

93 

85 

90 

86 

87 

82 

39 

90 

90 

90 

94 

96 

96 

97 

92 

89 

87 

36 

S5 

88 

91 

93 

89.9 

MIN 

63 

60 

56 

67 

68 

68 

61 

63 

70 

70 

67 

64 

66 

62 

67 

65 

67 

55 

62 

59 

61 

63 

65 

71 

67 

65 

67 

68 

69 

65.3 

BKtw 1  UN   i  bbc 

85 

89 

90 

63 

83 

86 

93 

94 

92 

86 

91 

90 

32 

87 

81 

87 

84 

89 

93 

94 

95 

95 

93 

92 

94 

97 

85 

89 

93 

92 

89.7 

MIN 

72 

67 

70 

69 

71 

69 

67 

61 

63 

66 

64 

68 

70 

67 

66 

65 

70 

67 

63 

63 

64 

54 

55 

68 

66 

67 

71 

62 

62 

67 

66.6 

DK  1  LMJCKIJK  1     £  n 

S't 

88 

90 

91 

90 

86 

94 

92 

95 

89 

85 

84 

89 

68 

88 

89 

92 

91 

93 

95 

96 

98 

95 

90 

85 

80 

80 

82 

93 

84 

89.3 

MIN 

58 

54 

57 

61 

63 

63 

59 

56 

62 

63 

66 

60 

59 

52 

56 

58 

53 

55 

58 

63 

66 

63 

59 

61 

52 

55 

59.4 

CALERA 

86 

88 

86 

87 

84 

84 

85 

91 

93 

90 

84 

88 

86 

86 

79 

86 

66 

86 

86 

90 

92 

92 

92 

91 

89 

87 

84 

84 

86 

90 

87.3 

MIN 

69 

58 

66 

58 

66 

68 

62 

60 

63 

67 

68 

64 

66 

62 

64 

56 

61 

58 

58 

58 

58 

60 

52 

64 

67 

68 

64 

63 

54 

67 

63.1 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

85 

87 

69 

82 

84 

87 

93 

94 

91 

86 

89 

88 

87 

78 

82 

36 

34 

90 

94 

96 

97 

95 

91 

92 

91 

96 

86 

83 

91 

90 

89.0 

MIN 

70 

60 

^' 

66 

68 

70 

69 

59 

62 

62 

64 

67 

68 

67 

66 

62 

69 

55 

60 

60 

63 

63 

54 

71 

59 

67 

69 

66 

63 

68 

65.1 

82 

83 

82 

82 

80 

82 

85 

91 

91 

88 

80 

87 

34 

81 

69 

85 

86 

85 

86 

90 

93 

94 

94 

92 

92 

91 

75 

83 

86 

91 

85.7 

MIN 

68 

61 

63 

66 

65 

67 

62 

61 

64 

64 

64 

66 

67 

61 

61 

59 

51 

64 

60 

62 

59 

60 

65 

67 

69 

62 

63 

62 

65 

63.2 

CENTREV I LLE 

MAX 

85 

90 

92 

92 

86 

86 

82 

96 

97 

92 

89 

95 

88 

89 

63 

87 

89 

89 

90 

95 

97 

97 

96 

93 

90 

94 

94 

87 

92 

94 

90.9 

MIN 

67 

58 

55 

63 

68 

69 

62 

59 

67 

65 

64 

65 

68 

64' 

66 

59 

65 

66 

60 

59 

59 

61 

54 

67 

57 

68 

66 

65 

66 

63.7 

88 

90 

91 

87 

64 

69 

95 

98 

97 

92 

94 

35 

93 

31 

86 

93 

90 

93 

97 

97 

99 

97 

95 

90 

95 

100 

66 

94 

95 

96 

92.3 

MIN 

68 

63 

60 

67 

69 

70 

64 

60 

6 1 

65 

63 

65 

66 

68 

65 

60 

69 

54 

61 

64 

53 

54 

63 

69 

69 

65 

74 

54 

62 

66 

65.0 

C 1 TRONELLE 

81 

84 

87 

31 

62 

85 

90 

93 

91 

83 

88 

81 

86 

74 

78 

86 

86 

88 

90 

94 

93 

91 

38 

89 

89 

93 

86 

69 

90 

88 

87.0 

MIN 

70 

68 

69 

72 

72 

73 

71 

72 

71 

72 

7  0 

69 

69 

63 

67 

68 

70 

69 

69 

71 

71 

59 

70 

70 

70 

72 

73 

69 

59 

73 

70.2 

CLANTON 

MAX 

82 

87 

85 

88 

63 

63 

35 

92 

93 

39 

32 

89 

86 

84 

74 

65 

85 

86 

88 

91 

94 

95 

94 

91 

90 

92 

S3 

85 

88 

90 

87.3 

MIN 

69 

60 

59 

65 

66 

69 

67 

60 

64 

66 

65 

65 

69 

62 

64 

56 

54 

65 

59 

57 

58 

60 

51 

66 

66 

56 

64 

66 

62 

68 

63.7 

DAYTON 

83 

83 

87 

90 

86 

67 

36 

93 

96 

96 

92 

90 

90 

88 

78 

84 

89 

85 

90 

95 

95 

97 

97 

92 

91 

93 

95 

85 

90 

92 

89.8 

MIN 

71 

63 

60 

67 

70 

69 

67 

65 

67 

69 

69 

66 

70 

65 

68 

65 

68 

57 

64 

64 

68 

68 

56 

71 

68 

68 

67 

68 

68 

70 

67.2 

DECATUR 

MAX 

91 

89 

85 

90 

92 

87 

94 

96 

97 

96 

91 

89 

85 

91 

37 

90 

90 

92 

92 

94 

95 

98 

97 

94 

85 

87 

89 

85 

85 

93 

90.9 

MIN 

62 

66 

58 

63 

68 

66 

58 

61 

66 

68 

67 

64 

60 

60 

58 

56 

60 

50 

58 

58 

58 

60 

63 

7 1 

70 

67 

65 

67 

67 

67 

63.1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

86 

89 

87 

91 

88 

S3 

87 

93 

98 

94 

91 

92 

87 

90 

83 

87 

69 

88 

91 

94 

96 

97 

97 

94 

91 

93 

94 

87 

92 

93 

90.9 

MIN 

69 

63 

61 

59 

65 

7 1 

63 

63 

63 

65 

64 

65 

65 

64 

64 

63 

54 

66 

61 

56 

50 

62 

62 

65 

55 

65 

65 

65 

67 

66 

63.9 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

88 

88 

86 

82 

88 

67 

90 

92 

90 

32 

88 

89 

77 

70 

84 

87 

89 

88 

90 

90 

94 

93 

91 

93 

96 

94 

67 

80 

90 

92 

87.8 

MIN 

69 

69 

71 

70 

72 

70 

69 

67 

68 

69 

70 

69 

67 

65 

66 

67 

70 

69 

66 

69 

68 

67 

58 

58 

70 

70 

65 

68 

66 

71 

68.3 

EUFAULA 

MAX 

88 

88 

87 

81 

85 

35 

93 

95 

91 

84 

89 

69 

85 

72 

84 

69 

S3 

90 

93 

95 

95 

95 

93 

94 

96 

88 

87 

83 

93 

93 

88.9 

MIN 

71 

70 

72 

71 

71 

69 

69 

64 

68 

69 

72 

68 

70 

61 

67 

69 

70 

67 

63 

67 

62 

63 

65 

69 

63 

71 

66 

69 

67 

70 

68.1 

8* 

89 

89 

83 

36 

85 

94 

96 

92 

86 

90 

89 

88 

73 

84 

86 

89 

90 

94 

95 

96 

95 

93 

67 

93 

97 

66 

87 

95 

95 

89.7 

MIN 

72 

68 

70 

68 

71 

72 

67 

61 

63 

70 

66 

69 

69 

66 

66 

64 

67 

63 

62 

61 

62 

64 

69 

69 

68 

69 

65 

63 

66 

66.8 

FA I RHOPE 

87 

87 

87 

84 

88 

89 

91 

95 

92 

89 

91 

39 

83 

82 

33 

90 

81 

89 

89 

92 

92 

90 

90 

90 

85! 

94 

87 

90 

89 

90 

88.6 

MIN 

71 

70 

7  1 

71 

72 

73 

71 

66 

70 

72 

67 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

71 

70 

■74 

69 

70 

69 

72 

70 

72 

73 

69 

69 

72 

70.3 

90 

89 

90 

92 

91 

87 

90 

96 

99 

97 

95 

94 

87 

91 

92 

90 

91 

91 

91 

95 

96 

98 

98 

96 

90 

91 

92 

38 

91 

90 

92.3 

MIN 

60 

65 

60 

65 

67 

65 

67 

56 

61 

60 

60 

61 

58 

63 

64 

63 

63 

60 

63 

63 

53 

55 

55 

56 

58 

60 

65 

66 

65 

63 

61.4 

CI  ^DCM/"C 
r  LUKtlNL  t 

91 

90 

91 

93 

90 

92 

93 

95 

96 

84 

86 

86 

90 

93 

92 

94 

96 

95 

97 

95 

98 

95 

91 

79 

90 

98 

83 

90 

94 

87 

91.6 

MIN 

57 

54 

53 

62 

64 

65 

64 

63 

58 

62 

60 

64 

66 

66 

65 

67 

67 

66 

68 

63 

66 

60 

66 

70 

64 

54 

55 

67 

66 

65 

63.6 

FORT  MORGAN 

36 

88 

87 

80 

85 

85 

88 

39 

88 

86 

87 

66 

84 

32 

30 

85 

33 

85 

68 

90 

88 

86 

87 

87 

68 

91 

86 

88 

88 

90 

86.5 

MIN 

75 

77 

76 

76 

75 

77 

77 

78 

77 

76 

77 

72 

73 

71 

70 

73 

73 

75 

76 

79 

77 

74 

73 

77 

74 

77 

76 

75 

75 

76 

75.2 

CDIC^'n    ^  T  TV 

88 

36 

90 

91 

84 

83 

36 

94 

96 

92 

88 

92 

88 

90 

74 

84 

37 

86 

90 

96 

96 

97 

96 

92 

93 

95 

93 

8S 

90 

93 

90.3 

MIN 

70 

66 

67 

69 

70 

72 

66 

67 

69 

70 

68 

68 

70 

66 

65 

67 

70 

66 

65 

58 

68 

65 

66 

71 

68 

70 

69 

66 

66 

70 

68.1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

88 

88 

89 

83 

85 

89 

94 

97 

93 

32 

87 

87 

83 

34 

39 

90 

89 

90 

94 

95 

97 

98 

93 

90 

89 

80 

86 

66 

93 

90 

89.3 

MIN 

61 

57 

68 

66 

65 

66 

57 

58 

67 

66 

67 

62 

66 

56 

66 

56 

62 

64 

56 

55 

54 

57 

59 

69 

70 

57 

54 

66 

66 

65 

62.3 

GENEVA 

96 

90 

88 

68 

88 

89 

sl 

93 

94 

91 

85 

91 

86 

SO 

71 

35 

86 

86 

87 

93 

93 

95 

95 

95 

95 

97 

96 

88 

93 

95 

90.1 

MIN 

70 

68 

70 

68 

70 

69 

67 

64 

65 

67 

66 

68 

70 

65 

65 

63 

67 

67 

65 

63 

63 

63 

54 

65 

55 

69 

68 

63 

64 

67 

66.6 

GREENSBORO 

90 

91 

93 

82 

89 

89 

97 

96 

95 

91 

95 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

94 

96 

100  101 

98 

95 

92 

95 

99 

89 

94 

95 

97 

93.1 

MIN 

70 

68 

61 

67 

69 

71 

66 

63 

63 

67 

66 

66 

68 

63 

63 

63 

62 

67 

64 

53 

62 

56 

66 

70 

68 

69 

67 

68 

68 

70 

66.1 

GREENVILLE 

85 

92 

90 

85 

39 

36 

96 

97 

94 

89 

93 

92 

87 

80 

30 

88 

85 

92 

95 

94 

98 

96 

94 

92 

93 

98 

84 

90 

93 

93 

90.7 

MIN 

71 

67 

70 

69 

70 

72 

70 

66 

68 

69 

68 

69 

71 

65 

66 

66 

69 

57 

65 

68 

64 

56 

65 

70 

70 

71 

67 

66 

66 

70 

68.0 

GUNTERSV 1 LLE 

85 

38 

89 

83 

86 

90 

95 

97 

94 

90 

87 

62 

86 

86 

87 

91 

90 

91 

93 

94 

98 

98 

96 

91 

86 

32 

35 

92 

91 

87 

89.9 

MIN 

60 

58 

56 

65 

65 

66 

58 

59 

67 

65 

67 

63 

65 

58 

66 

55 

62 

60 

56 

56 

56 

59 

59 

69 

59 

63 

65 

66 

65 

67 

62.3 

HALEYVILLE 

MAX 

87 

85 

84 

86 

/e5 

87 

89 

90 

88 

89 

82 

89 

80 

87 

86 

88 

89 

88 

67 

91 

91 

92 

91 

89 

90 

82 

90 

85 

89 

90 

87. S 

MIN 

59 

56 

52 

53 

53 

56 

56 

53 

56 

57 

54 

50 

57 

54 

57 

54 

60 

58 

59 

55 

55 

56 

58 

59 

58 

62 

64 

63 

67 

66 

57.7 

HEADLAND 

MAX 

92 

92 

86.9 

MIN 

70 

72 

70 

70 

72 

69 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

62 

66 

64 

68 

68 

55 

59 

67 

57 

68 

67 

69 

72 

65 

65 

66 

68 

72 

67.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

85 

86 

62 

85 

33 

92 

94 

91 

39 

84 

82 

76 

80 

87 

85 

93 

95 

95 

90 

94 

92 

91 

92 

93 

85 

85 

90 

91 

87 

88.1 

MIN 

65 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

67 

67 

66 

70 

62 

65 

64 

69 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

59 

60 

62 

64 

65 

70 

70 

66.4 

JASPER 

MAX 

91 

90 

92 

88 

92 

89 

92 

92 

94 

93 

89 

92 

95 

94 

94 

93 

90 

87 

36 

91 

95 

91 

96 

88 

94 

89 

90 

89 

95 

86 

91.3 

MIN 

54 

54 

50 

58 

61 

59 

54 

54 

50 

51 

48 

55 

50 

47 

51 

50 

51  1 

59 

60 

55  j 

54 

61 

70 

56 

43 

50 

54 

60 

62 

54.6 

See  BefereDce  Notes  Following  Station  Index 
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TobU  5  -  CoBttBued 

Stafloa 

LAFAYETTE 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
MADISON 

MARION   JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AP 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

ONEONTA 

OZARK 

PELL  CITY  5  NW 

PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

REDSTONE  ARSENAL 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND'mT  STATE  FARM  API 

SCOTTSBORO 

SELMA 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5  S 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD   3  S 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MINj 

MAX  I 
MIN' 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX! 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

i  MIN 


83  87 
68  60 


93  87 
71  69 


91  88 
69  58 


86  86 

70  63 


8*  87 
70  69 


84  90 
73  68 


85  86 
58  56 


86  87 
69  62 


90  90 
63  61 


83  90 
70  67 


72    69  71 


89  85 
73  71 


84  89 
72  67 


87  85 
60  60 


86  88 
70  64 


88  85 
59  66 


89  89 
68  71 


87  85 
64  58 


86  88 
72  65 


91  90 
70  71 


86  85 
57  53 


86  89 
69  68 


90  87 
61  57 


86  90 

68  69 


89  87 
58  55 


89  84 
61  58 


58 

91 
60 

91 
63 

89 

58 

88  88  91 
68    61  61 


87  88 
57  49 


88  89 
70  64 


88  86 
68  56 


85  88  84 
70    67  69 


64    60  57 


86     86  85 

58     55  55 


Day  Of  Month 


82  83 
67  67 


86  87 
70  71 


83  86 
71  71 


93  86 
66  66 


84  86 
69  70 


84  85 
70  69 


85  86 
72  74 


86  87 
70  73 


82  85 
72  74 


71     71  72 


86  92 
69  66 


86  86 
69  70 


84  86 

64  65 

87  93 
70  66 

84  85 
64  65 

85  87 

70  70 

85  85 
69  70 

86  87 

66  62 

89  88 

71  72 

89  89 

60  61 

84  87 

67  66 

E9  83 

53  63 

89  88 

64  67 

84  85 
64  65 

89  89 
64  66 

85  87 

69  71 

85  86 

64  65 

88  90 

67  68 

85  84 

68  70 

86  85 

70  70 

90  90 

69  68 


63     69  70 


86  82  86 
59     63  64 


94  97 
63  62 


85  90 
70  65 


92  95 
66  63 


92  95 


70  67 

88  90 

58  58 


96  95 
59  69 


93  95 
70  66 


96  98 
63  63 


94  90 
64  :  6( 


92  ;  89 
69  I  70 


99  I  96 
68  I  66 


92  I  87 
70  I  68 


90  I  94 

68  I  69 


94  96 
72  68 


71 
93 

72     71  71 


92  '  86 
72 


85  90 

73  72 

96  96 

69  66 

96  100 

62  65 

92  96  92 

64  69  63 

88  93  97 

56  57  64 

88  96 
69  68 

89  93  95 
59  59  62 

94  96  92 

72  62 

92  94  96 
69  63  62 

93  97  93 
56  59  64 

91  93  91 


91     94  97 

66     58  61 


85  94  99 

57  59 

92  95 
67  60  68 

96  98  95 

58  57  67 

95  98  93 

66  64  68 

93  94  94 

59  56 

94  97 

60  60  66 


66     63  67 


95  98 
70  67 


95  97  92 
65     64  68 


81  91  94 
56     57  68 


88  88  83 
66  66  62 

89  90 
71  68 

38  89 

61  61 

86  91 

64  66  64 

94  87  86 

64  66  60 


63  65  62 

86  87  83 

66  66  60 

88  88  86 

63  65  59 

87  92  90 
68  67  68 

92  89  87 

68  66  61 

82  87 

67  66  65 

96  90  91 

67  67  68 


90  90 
68  71 


92  86 
64  66 


89  90 
69  70 


86 
56 


13    U    15     16    17    18  19 


83  88 
69  71 


80  91 
66  62 


85  90 
70  72 


91 
71  70 


90  88 
70  70 


87 
72  72 


93  90 
69  69 


36  82 
64  62 


90  87 
63  66 


83  37 
68  60 


92  91 
70  69 


90  87 
69  67 


91  91 
64  63 


20    21    22    23    24    25  26 


81  68 
66  60 


90  90 
65  65 


87  79 
71  65 


89  91 
65  57 


86  80 
70  66 


87  75 
70  64 


87  79 
74  67 


86  82 
70  69 


86  84 
70  70 


86  74 

69  65 

89  87 

69  59 

•  86  79 

68  66 

84  86  83 

65  68  59 

75  73 

63  64 

86  86 

66  60 

84  78 

72  66 

90  90 

64  66 

37  85 

60  60 

32  80 

70  68 

87  88  80 

61  57  61 


84  71 

68  61 

83  91 

57  67 

83  89 
62  55 

84  34 
65  66 


60  60 
92 


56     52  58 

86  34 
70  66 


86  85 

70  62 

86  76 

70  61 

84  89 

70  67 

80  74 

70  61 

90  86 

65  64 

84  75 

70  63 


86     86  92 

62     64  I  63 


86  90  95 
69     69  64 


86  84 

70  69 


94  94 

61  63 


64     66  67 


65  86 
68  69 


85  37  88 
66     70  70 


31     90  86 


70 
89  86 


90  92 

71  I  69 


69  69 
36  90 


88  91 
68  69 


90  90 

65  63 


85  90 
70  65 


91  90 
60  64 


92  91 
67  65 


55     58  62 


64     70  70 


90  90 
71  64 


90  90  91 
55     59  68 


87  86  89 
67     69  70 


39  90 
62  62 


37  88 
6  3  64 


89  90  90 
54     58  54 


92  94 
58  61 


82  83 
60  68 


39  90 
60  56 


92  93 
60  63 


88  92 

67  67 


38  88 
63  66 


90  89 
64  67 


89  85 
69  67 


87  90 
69  67 


91     91     91  94 

62     68     67  I  62 


88  90 

69     68  I 


89     90     90  I  90 

57 ;   60     57     57  I  63 


94  96 

64  62 

97  98 

60  61 

92  93  I 

70  68  ' 

92  99  ; 

61  62  I 

95  97  j 

60  60  ' 

92  92  ' 

65  59 

96  96 

68  67  j 

95  93 

71  71 

90  93  [ 
74  74 

95  96  { 

65  64 

95  97  i 

61  65  ! 

96  97 

59  59 

92  95 

64  54 

93  96 

66  66 

91  96 

58  56 

95  95 

62  61 

96  97 

61  60 

94  96 

51  57 

95  96 
70  67 

93  94 

57  56 

96  97 

60  55 

93  95 

55  66 

93  96 

59  57 

93  95 

65  68 

97  98 
54  53 

98  98 

63  62 

1 

94  95 

65  55 

97  98 
57  68 

95  96 

62  67 

95  98 

66  66 

96  99 

59  63 

96  99 

64  62 

92  92 
70  70 

96  97 

63  62 

91  94 

52  52 


96  96 
62  62 


98  93 
65  64 


96  96 

62  62 

96  90 

65  50 


92  I  91 
70  !  67 


83 
61 


93 
70 


27  I  28j' 

77  86 
67  64 


83  92 

68  .  70 


94  '  86 
67  ,  66 


99  95  85  I  87  89 
63     69     68  >  67  66 


92  93  S3  I  90 
69  62  j7  ,  70 

96  94  91  94 

69  70  73  ,  72 

90  87  90  91 

70  69  71  69 

93  89  87  88 


89  86 
64  66 


85  88 
66  [  67 


86  I  85 

i  67 


71     74  76 


95 
76 


96     93     93     95  90 
66     67     71  '   71     69  67 


97     89     81     84  88 

64     69     71  I   70  67 


96  94  95  I  95  97 
61     63     67  i  68  65 


82  85 

67  71 

86  89 

69  64 


90  87 
67  68 


95  94  96  98  98 
68     68     69     70  66 


96  96  93 
56     68  58 


89  I  92 
67  66 


79  I  85 
64  I  62 


95  93  93  j  94 
63     64     71  69 


98  97  92  i  91 
64     64     71  I  66 


88 
71 

92 
66 

95  92  83  I  39  84 
58    59     70  1  66  65 


86  85 
66  67 


91     90     90     93     96     89  90 


70  63 
92  92 


70    72  68 


57     59     63     65     67  63 

98  94  91  j  91  78  81 
56     58     62  I  67     67  62 


97  96  89 
58     60  61 


59  59 

95  92 

61  63  71 

97  95  86 

60  59  70  ' 

97  95  94 

64  65  71 


70  70 
89  82 


57  58 

98  96 

60  61 

98  96  94 

67  66  71 


68    69  I  67 


87  I  85 
64  j  66 


97  95  94  97  84 
63     65     69     71  71 


93 
62 


29  30 


92 
69 


86 
67 


70     70  75 


91 
70 


72     71  76 


89  92  93 
67     67  73 


86  87  93 
63     62  66 


94 
67 


68     68     66  71 


97  31  93  94 
70    69     65  68 


90 
64 


92 
62 

89  93  89 
64     60  63 

84  90  92 
66     63  66 


89  86  91  89  90  95 
68     66     64  >  63     64  64 

87     77    81     35     86  86 


62     64     67  70 

80  87  94  88 
65  I  64    66  66 


86  I  89 
66  '  66 

83  j  89 

64  j  67 

86  '  87 

65  i  67 


91 
61 

89 
68 

93     97  ;  83     89  92 


90  I  94  97  89  I  91  94  93 
71  !  69     69     68     69     68  67 


87  86 
60  61 


88  I  89 

66  I  69 

88  >  87 

60  I  60 

86  ]  90     91  91 

67  i  63     68  70 

97  96  93  {  83  86  76  I  76  84  39 
56     68     68     66     64     63  ;  63     62  63 


> 
< 

86  18 
64.2 

91  .2 
65i5 

87  •4 
6e>3 

91>2 
62.7 

89.5 
66.1 

88.1 
67.0 

89.2 
70.4 

39.0 
70.5 

38.1 
72.5 

90.0 
68.2. 

88.9 
64.2 

90.1 
64.9 

88.9 
60.8 

90.7 
67.7 

88.6 
61.1 

89.3 
67.4 

91.3 
66.1 

89.1 
60.7 

89.2 
69.0 

89.1 
60.6 


89.5 
68.4 

90.8 
60.7 

87.6 
62.7 

I  90.3 
I  60.1 

91.2 
I  66.9 

89.1 
I  62.2 

I  89.6 
I  64.1 

89.7 
66.7 

89.4 
67.6 

92.2 
64.9 

90.5 
67.6 


90.4 
66.9 

87.3 
59.0 


See  Page  115  for  Table  6 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1956 


Station 

Inde«  No. 

County 

Drainage  t 

J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitiide 

Longitude 

a 

■B 

Em 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

(X 

'S 

Ok 
B 
e2 

Precip. 

ABBEVILLE 

oooe 

* 

85  15 

465 

3 

C 

L IVINGSTON 

4796 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

Z  3  5  7 

LOCKHART 

COVINGTON 

86  22 

290 

6A 

8A 

H.   C,  YOUNG 

2  3  5  7 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TUSCALOOSA 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ALBERTA 

WILCOX 

32  14 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

MADISON 

MADISON 

34  42 

66  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R .  TAYLOR,  JR 

AL8ERTVILLE  1  S 

MARSHALL 

34  15 

5A 

JESSE  M.  CULP 

MAGELLA 

* 

JEFFERSON 

3 

33  30 

66  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

11 

86  52 

660 

5P 

2  3  5  7 

MAGNOL lA 

5004 

MARENGO 

I 

32  06 

67  39 

185 

MID 

DR.    T.   H.  6AILLARD 

C 

AL ICEVILLE 

BLANTON  JONES 

230 

ROBERT  J.  CURRY 

3  C 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

J.  RAYMOND  SHREVE 

204 

6A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

3 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

33  35 

civiL  AERO.  ADM. 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

32  26 

67  13 

200 

6P 

6P 

ALA .  POLY .   INST . 

ARLEV  3  S 

WINSTON 

34  04 

TA 

MRS.   DORA  f).  DAVIS 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

32  40 

85  65 

335 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

ASHLAND 

0369 

u 

85  60 

1010 

C 

6202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

165 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  6  7 

ASKVILLE  3  SW 

CHOCTAW 

364 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

3 

MERTZ  PONOVl LLE  TOWER 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

31  10 

ATMORE  STATE  FARM 

MIDWAY 

BULLOCK 

32  04 

95  32 

MID 

AUBURN  3  SW 

LEE 

32  34 

8A 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

32  06 

87  22 

78 

8A 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  SCS  10 

0*27 

11 

85  29 

700 

c 

6439 

11 

32  27 

85  54 

206 

8A 

T.  C.  CARR 

3 

AUTAUGAVILLE 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  46 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

BAY  MINETTE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

9 

30  41 

88  15 

211 

MID 

BA 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

BELGREEN 

FRANKLIN 

34  2B 

TVA-43 

MOBILE 

MOBILE 

86  OZ 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOUR 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

34  42 

5P 

ALA.  POLY.  INST, 

MONTE  SANO 

MADISON 

34  45 

86  31 

1650 

7A 

TVA-530 

3 

07  4S 

2 

87  36 

462 

c 

5537 

3 

33  06 

86  52 

462 

SA 

M.  P.  JETER 

3 

BESSEMER  S  5SW 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

86  24 

196 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

BEXAR  2  SE 

MOULTON 

LAWRENCE 

87  18 

TVA-361 

3  C 

BILLINGSLEY 

AUTAUGA 

32  40 

JOHN  R.  THOMAS 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

87  37 

536 

MIO 

C IVIL  AERO,  ADM. 

BIRMINGHAM  WS  AIRPORT 

JEFFERSON 

33  34 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NATCHEZ 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

7A 

S.  B.  HELTON 

2  3  5  7 

B I SHOP 

06  5  A 

12 

88  07 

470 

3 

NEW  BROCKTON  3  NE 

SB4Z 

COFFEE 

6 

31  25 

85  54 

440 

MID 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

BLUE  SPRINGS 

BARBOUR 

NEWBURG 

FRANKLIN 

87  35 

660 

7A 

TVA-644 

3 

0957 

MARSHALL 

MADISON 

760 

TVA-624 

3 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

31  35 

R,  E.  HENDERSON 

NEWTON 

DALE 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N,  BROWN 

6REWT0N  3  SSE 

ESCAMBIA 

31  04 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

ONEONTA 

BLOUNT 

33  57 

86  29 

667 

7A 

7A 

L,  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

12 

85  45 

660 

5P 

2  3  5  7 

6161 

1 

32  16 

67  14 

200 

eA 

EDWARD  8.  WARREN 

3 

6RUNDIDGE 

380 

6A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

JACKSON 

TVA-69 

3  C 

CAMDEN  3  NNW 

WILCOX 

32  02 

ALA.    POLY.  INST. 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

798 

GEORGE  T.  POSEY 

CAMPBELL 

CLARKE 

31  55 

MID 

JOE  PICKENS 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  36 

86  21 

950 

SA 

6A 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  5  7 

132A 

TALLAPOOSA 

U 

85  41 

660 

6A 

2  3  5  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  06 

86  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  HILL 

PERRYV I LLE 

490 

6A 

C.  M.  PLUMMER 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

PETE  RMAN 

MONROE 

196 

MID 

MRS.  MINTA  EDDINS 

C 

CENTREVILLE 

eiBB 

32  57 

W.  D.  HOLLIFIELO 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

7A 

MRS.  DORA  I,  CLAY 

CHAT CM 

WASHINGTON 

31  28 

6P 

CHAS,  C.  SMITH 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS,OELLA  L,  OAKLEY 

3 

CHI LDERS6URG 

1615 

7 

86  21 

480 

3 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

3 

CITRONELLE 

PLANTERSVILLE 

86  56 

240 

0.  H.  BARNES 

CLAIBORNE 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

12 

34  57 

85  56 

633 

TVA-695 

3 

CLANTON 

CHILTON 

32  51 

MARION  W.EASTERLING 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

32  09 

86  56 

MID 

MRS  .  W.  R ,  LANG 

CLAYTON 

BARBOUR 

31  63 

8A 

CHARLES  L.  WESTON 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

32  26 

86  28 

261 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1B07 

5 

85  56 

250 

3 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66  15 

160 

>JOON 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

32  12 

68  21 

260 

BA 

MRS.   JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

34  26 

68  08 

660 

TVA-493 

3 

COLUMBIA 

HOUSTON 

31  18 

HENRY  KILLINGSWOHTH 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

12 

34  36 

66  36 

MIO 

MIO 

REDSTONE  ARSENAL 

CORDOVA 

WALKER 

33  46 

8A 

MRS.  C.  GfiESHAM 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

86  01 

230 

7A 

MfiS.LOINE  V.  MULL1N5 

2079 

13 

86  23 

216 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  32 

160 

7A 

JOHN  P.  BRADLEY 

3 

OADEVILLE 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

DADEVILLE  2 

ROBERTSDALE  7  E 

148 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  5  7 

OANCV 

PICKENS 

33  00 

E.    F.  SMITH 

ROCKFORD 

COOSA 

650 

6A 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5  7 

DANVILLE 

MORGAN 

34  25 

7A 

TVA-503 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  9 

86  16 

746 

JOHN  T.  BAILEY 

Z  3  5  7 

21BB 

MARENGO 

13 

87  39 

220 

7A 

2  3  5  7 

RUSSELLV ILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

67  44 

7A 

TVA-725 

3 

DECATUR 

LOUIS  C,  BLIZZARD 

RUSSELLVILLE  Z 

FRANKL IN 

7A 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

2  3  5  7 

DECATUR  * 

MORGAN 

CULLMAN 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5  7 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

34  36 

TVA-411 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

DE  KALB 

1195 

6P 

ALA,  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

OEMOPOLIS  LOCK  4  DAM 

MARENGO 

32  31 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAYRE 

JEFFERSON 

43 

86  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

S 

85  26 

321 

MIO 

2  3  5  7 

7304 

12 

34  41 

86  OZ 

6P 

6P 

MRS,  KINZIE  BOBO 

DOTHAN  A  N 

SCOTTSBORO  SUBSTAT ION 

JACKSON 

660 

3 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

ELROO 

TUSCALOOSA 

33  16 

K.  V.  eERRV 

SELMA 

DALLAS 

147 

5P 

JOIN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

EUFAULA 

BARBOUR 

31  53 

6A 

HARRY  E.  MAUGANS 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

34 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

3 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

2 

87  50 

114 

3 

c 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

EVERGREEN  CAA  AP 

CONECUH 

WS.  EVA  R,  RAY 

FA  I RHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

31  06 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SUTTLE 

PERRY 

145 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

FALKVILLE 

MORGAN 

34  22 

7A 

TVA-384 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

34  63 

86  13 

665 

TA 

TVA-365 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWfi 

2648 

WINSTON 

Z 

67  20 

650 

3 

5YLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

7 

33  10 

66  17 

eA 

ALABAMA  POWER  CO 

MAD ISON 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

Sylvan ia 

3 

FLAT  ROCK 

JACKSON 

34  46 

TVA-3e7 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

86  06 

565 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5  7 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

34  49 

5P 

LAWRENCE  W,  ROMLING 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

12 

87  40 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

THOMASV I LLE 

6178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

2  3  5  7 

FORT  DEPOS IT  I  W 

LOWNDES 

THORSBY  1  SW 

32  54 

86  44 

MID 

ALA.  POLY,  INST. 

WM.   H,  CHANDLER 

THURLCW  DAM 

ELMORE 

32  32 

86  54 

288 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FORT  PAYNE 

DEKALB 

34  26 

JOHN  W.  PATE 

TONEY 

MADISON 

750 

3  C 

FRISCO  CITY 

MONROE 

31  26 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

7 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS  ■ 

3  C 

GADSDEN 

3151 

7 

S6  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

3 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

86  69 

58w 

6P 

6A 

THOMAS  J,  DILLARD 

2  3  6      7  C 

7A 

SO,  NATURi^L  GAS  CO 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

67  37 

170 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

GA  INESVI LLE 

TUSCALOOSA  LOCK  t  DAM 

TUSCALOOSA 

162 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

34  01 

MRS.^G.  MC  KENZIE 

TUSKEGEE  2 

MACON 

440 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

235'  7 

GENEVA 

GENEVA 

31  OZ 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

UNION  SPRINGS  6  S 

BULLOCK 

470 

LIVINGSTON  PAULK 

2  3  5  7 

GORGAS 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

UN lONTOWN 

1 

32  2? 

67  31 

273 

SA 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

3 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

3 

UN  I VERS  IT Y 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

MIO 

MID 

DR.   F,   H.  MITCHELL 

GREENSBORO 

N.  HAMNER  COBBS 

2  3  5  7 

VALLEY  HEAD  3  S 

DE  KALB 

7 

34  32 

65  37 

6A 
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RiramcB  Hons 

Th«  four  dlflt  Identlf IcatloD  DUMbera  Id  th«  lad«x  aoabar  colium  of  tbe  Stfttloo  Indvz  kre  ustrn^d  on  ■  stat*  baals.     Tbere  will  b«  ao  duplication  of  auabcra  vlthlo  a  state. 
Plfurca  and  lett«ra  follovlDf  tbe  etation  naae,  aaeb  aa  12  SSI,   Indicate  dlatance  In  allea  aod  direction  froa  tbe  poet  office. 
Obverratlon  tlMB  glveo  Id  tbe  Station  Index  are  In  local  staodJird  tlM, 

Delajred  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  Jon*  and  Deceaber  lanueD  of  tbls  bolletla. 

MoDthlf  and  eeaaonal  aDovfall  and  beatlns  degree  dare  for  the  preceding  13  aontbs  vlll  be  carried  In  tbe  Jone  laene  of  tbla  bulletin. 

atatloaa  appearing  In  tbe  ladaz,  but  for  «blcb  data  are  not  Hated  In  tbe  tablen,  are  either  alaalog  or  received  too  late  to  be  lacluded  Id  tble  lenue. 

nlte  need  In  thla  bulletin  are:     temperature  In  *P. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inchea,  and  wind  BOTement  in  allea.     Degree  daya  are  baeed  i 

traporatloD  Id  Masured  In  tbe  standard  feather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  nalesa  otherwise  abovn  bjr  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  vere  Included  la  eaovfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  IMS. 
Aaouata  la  Table  3  are  froB  aon-recordlng  gages,  oalesa  otherwise  Indicated, 

Data  la  Tables  3,  5  and  6  and  enowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  obaervatlon.    See  the  Station  Index  for  obaervatlon  tine 

Snow  on  ground  In  Table  7  la  at  observation  tlse  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stmtlona  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T 
water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  le  Kaaured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  snow  on  the  grouoil  Is  two  Inches  or  sore,  later  equivalent  sasples 
points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  la  tbe  snowpack  result  in  apparent  InconslateacleB  In  tl 

-  Ho  record  In  Tables  3.  6.   7  and  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  seasureBent,   tlas  distribution  unknown. 

<t>  Data  in  tbe  coluan  forwerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  sore  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 

t  TheraoBeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  theraoaeters  are  exposed  la  a  shelter  on  the  roof 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
All    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aoath. 

C     In  tbe  "Refer  to  Tables"  coluan  la  tbe  Station  Index  tbe  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Bourly  Precipitation  Data. 

S    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  sore  days  of  record  alsslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  thla  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  month. 
R    Aaounts  froa  recording  gage.     (These  amounts  are  eaaentlally  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounta  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
V     Includes  total  for  previous  aooth. 

Additional  loforaatloo  regarding  the  cllaate  of  Alabaaa  aay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllaatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Daanelly  Field, 
RFD  a,  Hontgoaory,  Alabaaa. 
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ALABAMA  -  OCTOBER  1955 


WEATHER 

GENERAL 

This  month's  weather  was  characterized  by  moderate 
coolness  and  nearly  normal  rainfall,  and  featured 
only  two  days  with  severe  storms. 

Temperatures  averaged  62.5°  which  was  over  2°  below 
normal,  and  makes  this  the  fourth  month  thus  far 
this  year  with  subnormal  temperatures,   the  others 
being  January,   June,  and  July.     This  month  also 
ranks  as  the  coolest  October  since  1952  when  the 
record-low  average  of  58.4  was  equaled,  and  was 
one  of  the  nine  coolest  since  the  turn  of  the 
century.     The  subnormal  temperature  pattern  was 
very  general.     Only  one  of  the  stations  having 
temperature  normals  registered  a  departure  on  the 
plus  side  for  the  month,  and  that  was  by  a  very 
small  margin.     All  other  such  stations  had  tempera- 
ture deficiencies,  the  largest  being  -3.7°  at 
Anniston  CAA  Airport.     Extreme  temperatures  were 
not  unusual  and  ranged  from  96°  at  4  southern 
stations  on  the  1st  to  22°  at  Alexander  City  6  NE 
on  the  31st.     Readings  of  90°  or  a  little  higher 
were  rather  common,   occurring  at  least  once  during 
the  month  at  a  majority  of  stations.     On  the  other 
hand,  minima  of  32°  or  below  occurred  one  or  more 
times  at  nearly  all  stations  with  four  stations 
reporting  more  than  10  such  occurrences,   led  by 
Alexander  City  6  NE  with  13. 

Precipitation  averaged  2.39  inches  which  was 
slightly  subnormal  but,  even  so,   has  been  exceeded 
only  a  few  times  in  October  during  the  past  20 
odd  years.     Distribution  of  rainfall  over  the 
state  was  not  widely  variable  in  terms  of  division 
averages  but  individual  totals  for  the  month  varied 
considerably.     These  ranged  from  only  0.69  inch 
at  Milstead  to  5.72  inches  at  Wadley.     Of  the  73 
stations  having  precipitation  normals,   57  were 
deficient  and  16  were  excessive.     However,  26 
stations  were  deficient  by  more  than  1  inch  while 
only  3  stations  were  excessive  to  that  extent. 
The  greatest  daily  amount  was  3.85  inches  measured 
at  Fairhope  on  the  7th. 

Generally,  sunshine  was  a  little  above  average  and 
daytime  cloudiness  a  little  below. 

WEATHER  DETAILS 

During  the  first  week  the  State  experienced  the 
only  pronounced  warm  spell  of  the  month,  and  while 
this  period  was  mostly  dry,  a  large  share  of  the 
month's  rainfall  occurred  as  thundershowers  on  the 
7th.     On  the  5th,  Birmingham  WB  Airport  recorded 
the  first  measurable  precipitation  at  that  station 
since  August  22.     Extreme  southern  areas  were  also 
showery  on  the  5th  and  6th  in  the  warm  moist  Tropi- 
cal air  that  pushed  over  the  State.     A  cold  front 
passage  during  the  7th  and  8th  broke  the  warm  spell 
that  had  produced  90°   temperatures  in  some  areas 
on  several  days,  and  initiated  general  coolness. 

The  more  vigorous  pressure  patterns  and  frontal 
systems  that  usually  accompany  the  change  to  the 
fall  season  drew  successive  masses  of  cooler  air 
over  the  State  with  little  warm-up  time  in  between. 
These  frontal  passages  were  attended  by  scattered 
thunderstorms  and  mostly  light  to  moderate  showers 
at  mid-month,  and  again  about  the  28th  when  heavier 
amounts  fell  in  central  and  northern  areas.  Re- 
peated incursions  of  cold  air  resulted  in  the 
lowest  readings  of  the  month,  generally,  during 
the  last  week  when  freezing  temperatures  covered 
the  northern  half  of  the  State. 


WEATHER  EFFECTS 

A  record  cotton  crop  had  been  nearly  all  picked 
and  ginned  by  the  end  of  October.     Lint  yield  was 
indicated  at  505  pounds  per  acre  which  exceeds 
both  last  year  and  the  10-year  average  by  more  than 
200  pounds.     Harvesting  of  corn,  grain  sorghum, 
peanuts,  soybeans,  and  sweet  potatoes  was  under 
way  with  varying  degrees  of  completion  over  the 
State.     Yields  were  generally  good  to  excellent, 
particularly  corn.     Dry  weather  was  mostly  favor- 
able for  harvesting  operations  but  caused  poor 
pastures  and  damaged  early  planted  fall  grains, 
stopping  further  sowing  for  a  time.     Lack  of 
grazing  necessitated  supplemental  feeding  of  live- 
stock in  many  areas. 

Ground-water  levels  generally  increased,  although 
some  declines  were  noted  in  the  southern  part  of 
the  State,  according  to  the  U.  S.  Geological 
Survey . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Practically  all  the  really  bad  weather  this  month 
occurred  on  the  16th  and  28th  but  resulted  in  no 
serious  casualties  and  property  damage  of  probably 
less  than  $100,000  even  though  thundersqualls ,  hail 
and  three  tornadoes  were  involved,  as  described 
below  by  the  State  Climatclogist  at  Montgomery. 

During  the  mid-afternoon  on  the  16th,  a  thunder- 
squall  blew  down  a  tree  and  knocked  down  one  power 
line  in  Selma,  Dallas  County.     A  light  fall  of  hail 
occurred,  with  stones  the  size  of  moth  balls.  Simi 
lar  light  hail  was  reported  at  Marion  Junction, 
Thomasville,   and  Greenville.     The  hail  was  heaviest 
at  Greenville. 

Three  successive  tornadoes  from  about  6:15  -  6:40  P 
on  the  16th  were  formed  on  the  south  side  of  a  thun 
derstorm  which  moved  eastward  across  the  middle 
portions  of  Coffee  and  Dale  Counties.     These  tor- 
nadoes were  very  unusual ,  since  unquestionably  con- 
firmed tornadoes  in  Alabama  are  practically  unknown 
during  the  summer  and  autumn  months.     Hail  up  to 
an  inch  in  diameter  occurred  in  New  Brockton  and 
Ozark,   in  the  thunderstorm,  but  no  hail  damage  was 
reported.     Damage  to  housed  crops,  mainly  peanuts, 
amounted  to  about  $2,000;  other  property  damage  was 
$25,000.     Six  persons  were  slightly  injured  by  the 
third  tornado.     Most  damage  was  by  the  second  of 
the  three  storms  which  moved  from  5-1/2  miles  SE 
of  Elba  to  three  miles  east  of  Enterprise. 

Lightning  between  3  P.M.   and  5  P.M.  on  the  28th 
put  Radio  Station  WJMW  at  Athens,  Limestone  County, 
off  the  "air"  for  about  30  minutes.     There  were 
general  high  winds  over  the  area,  but  no  wind 
damage  was  reported. 

Over  Jefferson  County  at  around  4:40  P.M.  on  the 
28th,   damage  by  widespread  high  winds  amounted  to 
about  $40,000.     Trees  and  power  lines  were  down 
over  suburbs  of  Birmingham,  and  small  towns  over 
the  County,  along  with  many  signs,  TV  antennas, 
and  a  few  garages.     There  was  hail  over  scattered 
areas . 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 

J.  E.  Stork 
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63.7 
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70.0 
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3.37 
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96 

25 

0.57 
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62.5 

96 
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Years 

64.9 

2.50 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AM 
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AM 
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.1 
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0 

1.26 

•  81 

29 

•  0 
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79 
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34 
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3 
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49.7 
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4 
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32 

26 
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1 

0 
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.80 
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79 

.5 
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65, 
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- 
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1 

34 

31 
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3 

0 

0 
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1^32 
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•  0 

0 
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•  0 

51,2 

64, 
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88 
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35 
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0 

0 

0 

0 
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•  53 

17 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LAFAYETTE 

74 

.9 

48,  1 

61 , 

5 

90 

1 

33 

25+ 

170 

1 

0 

0 

0 

1.25 

•  41 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 
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79 

.5 

47,1 

63, 

3 

- 

^ 

93 

6 

29 

26 
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3 

0 

4 

0 

2.27 

•  06 

1.50 
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.0 

0 

2 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

77 

,  3 

48,2 

62, 

a 

39 

1 

30 

31 
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0 

0 

2 

0 

2.62 

1  •  18 

16 

.0 

0 

6 

1 

1 
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75 

•  6 
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63, 

2M 
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34 

16 
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2 

0 

0 

0 

2.37 

1 

•  47 

•  36 

29 

.0 

0 

6 

0 
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76 

.8 

53.7 

65, 

3 

90 

6 

38 

31 
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1 

0 

0 

0 

1.13 

.44 

2B 

.0 

0 

3 

0 
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R 

78 

•  0 

50,1 

64, 

1 

2, 

3 

91 

1 

35 

25+ 

132 

2 

0 

0 

0 

1.15 

- 

1 

•  21 

.48 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

NATCHEZ 

AM 

79 

•  2 

44.9 

62, 

1 

95 

6 

25 

25 

176 

3 

0 

6 

0 

1.55 

.63 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

PRATTVILLE 

76 

.8 

49,6 

63, 

2 

- 

1. 

8 

90 

6 

31 

31 

148 

1 

0 

3 

■  0 

2.30 

_ 

•  27 

.96 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

PUSHMATAHA 

AM 

80 

•  4 

47,5 

64, 

0 

1 . 

2 

96 

1 

30 

25 

132 

5 

0 

4 

0 

1.29 

1 

.35 

1.18 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROCKFORO 

AM 

77 

,3 

43.8 

60, 

6 

90 

1 

24 

3! 

199 

1 

0 

6 

0 

2.35 

li70 

8 

.0 

0 

2 

2 

1 

SELMA 

78 

•  3 

49,6 

64 , 

0 

1  . 

5 

92 

1 

32 

26+ 

133 

3 

0 

2 

0 

3.05 

•  63 

1  •OO 

29 

T 

0 

5 

2 

1 

THOMASVILLE 

AM 

79 

•  3 

49,6 

64 , 

5 

1 . 

2 

94 

1 

31 

3  1 
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3 

0 

1 

0 

2.71 

■  26 

.84 

17 

•  0 

0 

9 

3 

0 
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79 

•  8M 

54, 2M 

67, 

OM 

91 

6 

40 

25 

67 

2 

0 

0 

0 

2.79 

.34 

1.37 

8 

.0 

0 

3 

2 

2 

TUSKEGEE  2 

77 

,7 

51,9 

64, 

8 

90 

1  + 

33 

31 

7 

2 

0 

0 

0 

.84 

•  65 

29 

•  0 

0 

2 

1 

0 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

78 

.0 

49,2 

63, 

6 

- 

2. 

1 

93 

1 

32 

31 

127 

1 

0 

1 

0 

1.25 

1 

•  66 

1.07 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

D I V I S I  ON 

63. 

3 

2.04 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

AM 

80 

•  8 

52.8 

66. 

8 

96 

1 

37 

31 

35 

5 

0 

0 

0 

2.41 

1,03 

17 

.0 

0 

3 

2 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

80 

.6 

51.3 

66. 

0 

93 

6 

34 

31 

98 

2 

0 

0 

0 

3.45 

l.Ti 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

BAY  HINETTE 

79 

.5 

53.8 

66, 

7 

2. 

3 

90 

1  + 

37 

31 

80 

2 

0 

0 

0 

2.38 

- 

1 

.97 

I.IO 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

BREWTON  3  SSE 

80 

,3 

48.0 

54, 

2 

2. 

94 

6 

29 

26 

135 

3 

0 

3 

0 

3.46 

•  39 

i.eo 

8 

•  0 

0 

3 

3 

1 

CHATOM 

81 

.9 

'■6,8 

64, 

4 

93 

1  + 

26 

26 

122 

3 

0 

4 

0 

2.68 

•  71 

16 

•  0 

0 

6 

2 

0 

CITRONELLE 

78 

.1 

55,4 

66, 

8 

2. 

89 

1  + 

40 

30+ 

0 

0 

0 

0 

3.46 

■  13 

1.53 

29 

•  0 

0 

5 

3 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

78 

•  4 

53,6 

66, 

0 

90 

1  + 

38 

31 

93 

2 

0 

0 

0 

2.72 

- 

•  05 

1.07 

16 

•  0 

0 

4 

3 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

79 

•  0 

47.7 

63. 

4 

3. 

3 

93 

6 

30 

26+ 

146 

3 

0 

3 

0 

1.90 

86 

.75 

7 

•  0 

0 

3 

3 

0 

FAIRHOPE 

30 

.2 

55,3 

67. 

8 

1. 

8 

92 

5+ 

37 

31 

67 

3 

0 

0 

0 

5.12 

1 

16 

3.85 

7 

•  0 

0 

3 

2 

2 

FORT  MORGAN 

77 

•  8 

63.9 

70. 

9 

90 

1 

55 

25+ 

9 

1 

0 

0 

0 

2.90 

2.00 

7 

•  0 

0 

6 

1 

1 

FRISCO  CITY 

AM 

80 

.9 

51.0 

66. 

0 

96 

1 

33 

31 

94 

4 

0 

0 

0 

2.41 

58 

1.07 

17 

•  0 

0 

3 

2 

1 

GENEVA 

AM 

81 

.3 

50,0 

65. 

7 

96 

1 

33 

27+ 

107 

3 

0 

0 

0 

1.41 

1 

09 

.76 

17 

•  0 

0 

4 

1 

0 

HEADLAND 

AM 

77 

.2 

52,1 

64. 

7 

89 

1 

37 

31 

108 

0 

0 

0 

0 

3.00 

1.50 

17 

.0 

0 

LOCKHART 

AM 

79 

•  0 

53,3 

56, 

2 

92 

1 

36 

31 

92 

2 

0 

0 

0 

2.17 

•  B4 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOBILE  W3  AIRPORT 

79 

•  0 

54,5 

66, 

8 

2. 

3 

90 

1 

39 

31 

74 

1 

0 

0 

3.71 

04 

U31 

5 

T 

0 

6 

3 

2 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ALABAMA 
OCTOBER  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  I 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

(3 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 

f- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Daya 

Max 

Min 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

1 
z 

0 

o 
X 

0 

o 
in 

or  More 

on 

MOBILE 

AM 

78.3 

55.9 

57.6 

2.3 

89 

2 

42 

30+ 

66 

0 

0 

0 

0 

67 

1.60 

2.01 

7 

•  0 

0 

3 

2 

OZARK. 

AM 

79.8 

51.5 

66.7 

2.1 

93 

1 

37 

30 

98 

3 

0 

0 

0 

2 

28 

-  ,30 

1.98 

17 

T 

0 

3 

1 

I 

ROBERTSDALE  7  E 

80.0 

53.3 

66.7 

91 

1* 

35 

31 

80 

2 

0 

0 

0 

2 

34 

-  1.72 

1.17 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

56.2 

2 

92 

T 

STATE 

52.5 

2,'i 

2 

39 

-  .11 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

Tot 

1   I  2  1  3 

4  j  5  j 

g 

7  j 

g  j 

g 

10 

11  1  12 

13  1 

14  I 

15 

16 

17  1 

18 

19 

ABBEVILLE 

•  21 

.22 

1.15 

.21 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

1^33 

•  28 

ALBERTA 

1  56 
I 

•  30 

.04 

•  38 

•  42 

AL6ERTV1LLE  1  S 

.36 

•  12 

•  11 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

3>67 

*02 

1.63 

•  23 

•  06 

AL I CcV I LLE 

2  51 
* 

* 

•  30 

04 

44 

ANDALUSIA 

•  09 

•  86 

1^03 

ANNISTON  CAA  AP 

T 

T 

•  20 

.56 

•  08 

T 

•  23 

.05 

.23 

ARLEY  3  S 

3.73 

.50 

.80 

.43 

ASHVILLE  3  SW 

2.69 

•  02 

*13 

1.33 

•  02 

T 

.18 

ATHENS 

1.86 

*85 

•  05 

.07 

ATHENS  2 

2.02 

1.10 

.12 

ATMORE  STATE  FARM 

1.20 

•  50 

AUBURN  3  SW 

2.07 

.10 

.06 

1.05 

•  03 

•  43 

AUTAUGAVILLE 

3*04 

2.21 

•  31 

BAY  MINETTE 

28 

uoo 

BELGREEN 

•  03 

.40 

.09 

•  10 

.08 

BELLE  MINA  2  N 

2  le 

.75 

•  32 

.07 

BESSEMER  b  SSW 

3. ".4 

.23 

•  08 

.16 

1.73 

T 

T 

.01 

.04 

BILLINGSLEY 

2.52 

.11 

1.08 

.04 

T 

.11 

BIRMINGHAM  W6  AP  R 

T  .02 

T 

1 .97 

BISHOP 

1.70 

.  32 

•  25 

•  02 

.13 

BLUE  SPRINGS 

RECORD 

MISSING 

•  10 

BOA  2 

2.75 

.15 

1.48 

BRANTLEY 

2.25 

.07 

•  82 

.06 

T 

.82 

BREWTON  3  SSE 

1  80 

BRIDGEPORT  2  H 

3*06 

•  03 

1.78 

•  04 

•  14 

•  44 

T 

T 

.02 

BRUNDIDGE 

3*91 

02 

1.08 

•  51 

1.15 

CALERA 

2.49 

•  50 

r 

1.21 

.10 

•  12 

CAMDEN  3  NNW 

2.78 

l,2i 

.15 

.80 

.09 

CAMP  HI LL  2  NW 

•_ 

04 

•  06 

•  10 

CARBON  HILL 

■  35 

.60 

•  40 

.20 

CENTER  GROVE 

•  09 

*39 

.53 

T 

•  44 

.10 

•  11 

CENTREVILLE 

1.78 

•  44 

.07 

.57 

CHATOM 

2.68 

.53 

T 

.48 

.28 

T 

.71 

CHI LOERSBUfiG 

3  53 

• 

1  05 

1  28 

24 

CITRONELLE 

3*46 

•  02 

•  34 

•  63 

.32 

.62 

CLAIBORNE 

•  03 

.24 

■  45 

.06 

.97 

CLANTON 

2io4 

.10 

•  08 

.75 

.17 

•  02 

CLAYTON 

3.12 

.85 

.01 

.33 

1.05 

.18 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1 .49 

20 

.14 

1.00 

COLBERT   STEAM  PLANT 

.20 

.05 

.12 

.10 

.05 

COLLINSVILLE 

2*51 

13 

.24 

.42 

.87 

•  02 

.06 

COLUMBIA 

l!85 

.08 

.40 

1.06 

CORDOVA 

2.63 

.62 

.65 

.07 

.26 

2*31 

42 

1  33 

09 

OAOeVILLE 

2,10 

42 

* 

.06 

1.05 

.06 

.11 

.12 

OANCY 

.07 

.57 

.16 

DANVILLE 

1*31 

.23 

.16 

DAYTON 

1*54 

.22 

.04 

.42 

.22 

DECATUR 

* 

.21 

03 

DECATUR  4 

*84 

■  22 

.12 

.16 

T 

.12 

DECATUR  SUBSTATION 

*  30 

.79 

■  18 

.18 

.03 

.11 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

1.26 

■  45 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2.72 

•  82 

T 

■  55 

T 

1.07 

.01 

ELBA 

•  03 

•  09 

1.10 

ELROD 

■  50 

•  80 

EUFAULA 

3*20 

•  27 

•  91 

•  96 

•  06 

.70 

.10 

EUTAW  LOCK  7 

1.45 

■  25 

.23 

T 

EVERGREEN  CAA  AP 

1.90 

•  02 

T 

■  75 

.01 

.50 

FAIRHOPE 

1? 

3.85 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

.92 

•  IS 

.62 

FALKVILLE 

2*77 

.57 

.52 

.39 

.37 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2.88 

■  63 

•  57 

.30 

,17 

FARLEY 

3.  OS 

•  30 

•  12 

.70 

•  50 

.30 

.02 

.13 

1  73 
* 

FLAT  ROCK 

•  10 

■  08 

2^22 

.13 

FLORENCE 

155 

■  22 

.15 

.13 

FLORENCE  AT  LOCK 

1.77 

.21 

.02 

•  12 

•  25 

•  15 

•  02 

•  08 

FORT  DEPOSIT    1  W 

1*75 

•  26 

■  52 

•  09 

•  41 

FORT  MORGAN 

2  90 

10  35 

.10 

•  30 

FORT  PAYNE 

•  26 

.91 

FRISCO  CITY 

2*41 

*  07 

T 

•  04 

•  46 

T 

U07 

GADSDEN 

3.59 

.38 

•  13 

•  23 

1^41 

.18 

GADSDEN  GAS  PLANT 

2.93 

.11 

•  09 

1^35 

.06 

.16 

6AI NESVI LLE 

2  88 

.04 

GARDEN  CITY 

U73 

. 

.20 

.22 

GENEVA 

1*41 

.09 

•  10 

•  14 

•  76 

GORGAS 

2^50 

•  20 

•  97 

.09 

.06 

GREEN  BAY 

2.00 

•  06 

•  09 

•  73 

.47 

GREENSBORO 

•  28 

■  02 

.05 

GREENVILLE 

.06 

*21 

•  66 

•  02 

1^32 

GULF  SHORES  2  SSE 

2*94 

2^83 

GUNTERSVILLE 

3.53 

1^80 

1  •OO 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3.06 

.14 

•  80 

1.25 

•  10 

.12 

GUNTERSVILLE  DAM 

•  05 

2  .04 

•  07 

.21 

•  01 

HALEYVILLE 

HAMILTON 

1.86 

•  03 

.92 

T 

.11 

T 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

2.45 

•  70 

■  22 

.63 

HAYNEVILLE 

3.29 

T 

•  71 

•  68 

1^15 

HEADLAND 

3.00 

* 

.  14 

■  20 

1*50 

•  06 

HIGHLAND  HOME 

.19 

9 

•  08 

•  53 

HI6HT0WER 

3  '32 

.32 

.21 

1.54 

.19 

HODGES 

1.95 

.78 

•  23 

.11 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

3.86 

.13 

■  11 

2.51 

T 

.32 

T 

T 

•  04 

.16 

JACKSON  LOCK  1 

ITT 

•  21 

!20 

.29 

•  32 

JACKSON  SHOALS 

2*57 

.11 

•  67 

.68 

.02 

.31 

JASPER 

! 

■  IS 

-  ■ 

_ 

•  02 

JORDAN  DAM 

2.48 

.34 

1.16 

•  55 

•  02 

LAFAYETTE 

•  32 

.05 

.33 

•  14 

LAY  DAM 

•  05 

.78 

.03 

•  10 

•  02 

LEEDS 

T 

•  15 

1.63 

.02 

■  04 

.09 

LEESBUR6 

3.88 

.30 

•  34 

2.20 

•  07 

LIVINGSTON 

2.27 

1^50 

LOCKHART 

•  02 

•  05 

•  06 

•  84 

T 

•  03 

•  69 

LOCK  17 

?  fii 

•  11 

1.27 

MADISON 

1^54 

•  19 

.29 

MAGELLA 

3.42 

.40 

•  02 

•  30 

U04 

•  17 

•  02 

.01 

.43 

MARION  1  N 

1.21 

•  56 

•  65 

MARION  JUNCTION 

2.50 

.54 

•  03 

.30 

1^13 

MARION  JUNCTION  2  NE 

2.62 

.39 

•  11 

.38 

1.18 

MARTIN  DAM 

2.37 

.12 

T 

•  18 

.04 

T 

.22 

•  16 

.03 

MAXWELL  FIELD 

1.13 

T 

•  22 

.02 

T 

.40 

.05 

MELVIN 

3.27 

■  75 

1.69 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

1.28 

.13 

■  05 

.47 

MILLERS  FERRY 

1.61 

.35 

•  05 

.35 

•  51 

MILSTEAD 

.69 

.08 

.08 

•  02 

•  12 

T 

T 

MITCHELL  DAM 

3.41 

.06 

1.09 

•  21 

MOBILE  WB  AIRPORT 

3*71 

•  18  T 

1.31 

.15 

1^27 

T 

.05 

.52 

22    23  24 


25    26  27 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  OCTOBER  1955 


Station 

•a 

Day  of  month 

1  o 

3 

4 

5 

6 

- 

8 

9 

10 

U  12 

13     14  15 

lb 

"  i 

18 

19      20  21 

22     23  24 

1  1 

2b  ^  2b  27 

28 

29  30 

31 

MOBILE 

67 

•  03 

f03 

2.01 

•  80 

1.40 

•  40 

MONTE  SANO 

•  89 

•  12 

2<36 

68 

* 

1*04 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

1 

■  15 

T 

•  20 

T 

T 

•  46 

•  02 

•  45 

MOULTON 

2 

•  26 

•  16 

•  65 

■  26 

.16 

•  80 

MUSCLE  SMOALS  CAA  AP 

1 

■  53 

T 

•  67 

T 

•  05  T 

•  la 

T 

•  63 

NATCHEZ 

1 

12 

2 

■  31 

1^10 

NEM  MARKET 

3 

■  92 

*99 

I20 
* 

•  85 

NEHTON 

1 

.46 

*  •35 

•  36 

•  10 

49 

.14 

ONEONTA 

4 

■  03 

.03 

.04 

■  45 

l^oa 

•  04 

1.49 

ORRVILLE 

2 

■  00 

1  •OO 

2 

■  28 

1.96 

•  10 

PAINT  ROCK 

3 

•  66 

10 
•  10 

*50 

1  88 

26 

PALMEROALE  2  W 

3 

34 

•  31 

1 1^8 

*25 

• 

PELL  CITY  5  NW 

3 

02 

•  25 

1.47 

.15 

1^15 

PENNINGTON  LOCK  2 

^10 

•  83 

PERR YV ] LLE 

1 

70 

*76 

•94 

P  ICKENSV ILLE 

1 

56 

*80 

PINE  HILL 

1 

83 

•  67 

•70 

PINE  LEVEL 

^ 

61 

•  19 

•  23 

.81 

•36 

PLANTERSVILLE 

■  65 

45 

•  05 

50 

2i90 

.20  T 

•  60 

PRATTVILLE 

2 

30 

•  21 

*96 

•  06 

OS 

•  02 

.93 

PRIMROSE  FARM 

1 

25 

.41 

T 

.03 

•  32 

PUSHMATAHA 

J 

•  11 

1^16 

RED  BAY 

■ 

•  15 

•  06 

•  05 

1^40 

1^84 

.27 

03 

•  67 

REFORM 

1 

41 

01 

* 

•  04 

•  63 

RIVER  FALLS 

2 

55 

■  39 

•  77 

* 

RORERTSOALE  7  E 

^ 

.07 

•  21 

1^17 

.06 

.83 

ROCKFORD 

35 

1  •70 

•  62 

T 

•  37 

•  04 

•  20 

•  23 

RUSSELLVILLE 

1 

78 

•  10 

•  08 

•  45 

.22 

* 

RUSSELLVILLE  2 

1 

69 

•  10 

•  17 

' 

SAINT  BERNARD 

•  01 

1*05 

•  55 

■07  ,12 

T 

•  15 

•  93 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

* 

•  04 

•  54 

•  25 

•  07 

61 

.70 

•  65 

.02 

SCOTTSBORO 

3 

38 

2*28 

■25  .02 

•  30 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

3 

40 

•  02 

•  59 

1,65 

SEALE  6  W 

07 

1.17 

•  35 

.55 

SELMA 

3 

05 

48 

* 

23 

.85 

1^00 

SHOEMAKE R  SPRINGS 

2 

06 

•  47 

* 

•  67 

SLOCOMB  *.  S 

1 

97 

1  •  03 

.65 

SNOW  HILL 

2 

02 

34 

*80 

.33 

.55 

SOUTH  HILL 

^ 

•  18 

•  20 

1.78 

•07  .03 

•93 

SUTTLE 

.40 

•  28 

28 

* 

.60 

2 

78 

.15  .16 
*  * 

'5» 

SVLACAUGA  2  W 

2 

04 

■  30 

•  35 

1*00 

SYLACAUGA  *  NE 

1 

71 

.13 

SYLVANIA 

* 

.04 

•  05 

1*10 

•  60 

TALLADEGA 

*5 

.16 

!•  19 

.32 

T 

TALLADEGA  HORN  MTN  THR 

•  16 

.20 

•  ZO 

THOMASVILLE 

2 

71 

.07 

•  53 

•  11 

•  38 

.64 

TKURLOW  DAM 

68 

•  06 

•  02 

•  40 

.  5 

TONEV 

0^ 

•  51 

•  92 

•  17 

.19 

1.00 

TRAFFORD 

2^30 

.08 

•  15 

1^37 

.06 

1^02 

.07 

.25 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

1 

43 

.63 

.03 

- 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

1 

58 

•  54 

•  01 

* 

TUSKEGEE  2 

•  06 

•  01 

•  03 

•  12 

.05 

•  55 

UNION  SPRINGS  i  S 

*c 

1,07 

.10 

•  04 

•  04 

UNI ONTOWN 

J 

97 

•  74 

.73 

UNIVERSITY  R 

1 

40 

•  55 

'a? 
•  85 

VALLEY  HEAD  3  S 

2 

11 

•  03 

T 

•  21 

•  97 

•  OB 

04 

78 

VANCE 

•  06 

.20 

•  37 

T 

.77 

WAOLEY 

1 .58 

.09 

•  25 

07 

1«24 

*  AC 

WALNUT  GROVE 

3 

40 

1  ^65 

WATERLOO 

97 

•  20 

•  05 

72 

WEST  6L0CT0N 

3 

00 

.36 

•  29 

•  66 

•  11 

•10  .14 

.25  .10 

.15 

.64 

WETUMPKA 

1 

52 

T 

.55 

T 

.50 

•  07 

•  40 

WMATLEY 

2 

19 

.46 

•  03 

.27 

.19 

.77 

.47 

WHEELER  OAH 

2 

20 

•  32 

.69 

•06  .03 

T 

•  15 

•09 

WHITFIELD  LOCK  3 

1 

93 

T 

•  40 

•  83 

•  70 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3 

01 

•  25 

1.51 

.25 

I.OO 

WILSON  DAM 

1 

86 

.30 

•  02 

T 

•  63 

.08  *oa 

T 

•  11 

••4 

WINFIELD  2  SW 

1 

43 

•  17 

.27 

•  00 

YATES  HYDRO  PLANT 

1 

29 

.09 

•  01 

•  01 

.70 

.07 

.41 

YOUNGS  STORE 

1 

13 

.08 

.05 

.05 

T 

.09 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

Ava 
nvy. 

FAIRHOPE 

EVAP 

.17 

.13 

.17 

.13 

.10 

.12 

.09 

.16 

.14 

.15 

.15 

.12 

.22 

.17 

.14 

.29 

.13 

.14 

.14 

.13 

.11 

.13 

.13 

.22 

.14 

.11 

.09 

.20 

.16 

.15 

B4.S8 

WIND 

40 

38 

27 

35 

27 

IS 

43 

24 

34 

42 

6 

24 

52 

43 

37 

50 

90 

51 

30 

20 

21 

18 

18 

22 

48 

24 

24 

19 

92 

64 

32 

1113 

MARTIN  0AM 

EVAP 

.22 

.10 

.15 

.14 

.13 

.04 

.13 

.18 

.18 

.15 

.17 

* 

.25 

.19 

.11 

.04 

.09 

.10 

.03 

.35 

.02 

.02 

.23 

.16 

.18 

.10 

.07 

.15 

.10 

B3.91 

WIND 

32 

50 

55 

31 

6 

28 

20 

130 

70 

SO 

30 

25 

50 

65 

30 

35 

65 

40 

50 

30 

30 

20 

20 

30 

125 

25 

30 

40 

25 

25 

20 

1282 

S—  R«f«r«Dc«  Nor**  Following  Slallon  Index 
-  127  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
BIRMINGHAM   KB  AP 
8REWT0N  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
CALERA 

CAMDEN  3  NNW 

CAMP  HILL  2  NW 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CITRONELLE 

CLANTON 

DAYTON 

DECATUR 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUFAULA 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GENEVA 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 


Day  Oi  Month 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 
> 
< 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

85 
6^ 

78 

79 

75 

83 

86 

84 

74 

78 

77 
41 

31 

84 
38 

81 

70 
32 

69 
29 

67 

65 

58 

66 

73 
28 

79 
31 

85 
36 

79 
42 

80 
45 

73 
25 

77 
24 

80 
25 

80 
27 

67 
45 

64 

29 

66 
22 

41iO 

MAX 
MIN 

96 
72 

92 
67 

91 

87 

66 
67 

95 

92 
70 

84 
60 

70 
57 

84 
55 

79 
57 

85 
66 

67 
62 

86 
47 

72 
45 

75 

78 

70 

67 

69 

78 

85 

86 

83 

74 

81 
44 

82 
51 

80 
42 

72 
46 

71 
43 

67 
37 

52.8 

MAX 
MIN 

as 

76 

82 

76 

81 

87 

62 

75 

78 

79 

83 

83 

74 
45 

68 
37 

68 
35 

71 

66 

54 

65 

74 

79 

87 

79 

76 

69 

76 
29 

81 
31 

80 
34 

66 
47 

64 

32 

66 
27 

44.5 

MAX 
MIN 

83 

85 

84 

63 

64 

91 

69 

69 

72 

76 

80 

60 

83 

67. 

68 

66 
31 

63 

3  1 

67 
41 

65 

32 

73 

85 

84 

86 

64 

69 

77 

79 

78 

66 

58 

57 
25 

75.8 
41  .0 

MAX 
MIN 

91 

89 

88 

85 

89 

93 

69 

74 

32 

82 

66 

66 

63 

73 

72 
43 

81 
42 

75 
46 

66 

69 
41 

74 

79 

85 

86 

83 

77 

77 

80 

86 

80 

63 

59 
34 

00.6 
51  .3 

MAX 
MIN 

92 

86 

79 

82 

76 

35 

39 

88 

71 

78 

77 

62 

84 

85 
41 

69 
36 

69 
37 

76 

43 

65 

54 

65 

72 

78 

85 

80 

82 

70 

76 

60 

73 

68 

55 
30 

77  .0 
• 

48.3 

MAX 
MIN 

90 
72 

85 
68 

85 

78 

86 

90 
70 

79 
71 

73 
66 

83 
56 

84 
61 

84 
53 

87 
60 

83 
63 

73 
46 

74 
43 

33 

73 

71 

71 

75 

79 

64 

85 

83 

68 

78 

81 

86 

62 

74 
49 

59 
40 

70 
37 

79.5 
53.8 

MAX 
MIN 

85 

86 

85 

83 

89 

93 

86 

70 

77 

77 

37 

64 

74 

69 

66 
36 

66 

.58 

58 

62 

74 

85 

66 

34 

74 

69 

78 

80 

75 

60 

60 

60 
35 

64 
27 

75  .6 
45.3 

MAX 
MIN 

88 

82 

83 

85 

87 

90 

80 

73 

80 

80 

83 

85 
43 

72 
5 1 

71 

38 

69 
35 

67 

h 

J4 

59 

67 

73 

82 

85 

85 

75 

70 

76 

82 

79 
36 

65 
46 

54 
34 

69 

28 

76.6 
44.8 

MAX 
MIN 

88 

83 

83 

84 

85 

39 

73 

73 

79 

80 

82 

34 

71 

68 

66 

70 

39 

■85 

■37 

55 

65 

73 

80 

83 

82 

73 

68 

76 

78 

79 

51 

51 

56 
31 

75  .2 
47.5 

MAX 
MIN 

93 

67 

86 

85 

91 

94 

79 

73 

33 

81 

85 

88 

85 

73 

73 

82 
37 

74 

68 

70 

78 

79 

83 

85 

84 

74 

78 

81 

34 

74 

69 

59 

30 

80.3 
43.0 

MAX 
MIN 

85 

58 

85 
57 

85 

82 
57 

79 

91 

68 

78 

72 

71 

80 

62 

83 

71 

68 

60 

62 
34 

32 

62 
47 

65 
34 

73 
33 

80 
36 

64 
44 

81 
46 

68 

69 
27 

76 

80 

78 

60 

61 

66 

74.2 
43.4 

MAX 
MIN 

90 

87 

78 

78 

82 

86 

86 

82 

72 

78 

65 

87 

60 

72 

67 
35 

66 

36 

■70 

37 

63 

56 

64 

69 

74 

60 

79 

74 

66 

72 

76 

78 
42 

64 

63 
28 

75.0 
45.5 

MAX 
MIN 

88 

82 

83 

81 

88 

81 

73 

76 

32 

76 

81 

86 

77 

70 

71 
38 

76 
37 

66 

67 

68 

72 

76 

84 

85 

82 

71 

76 

78 

82 

76 

66 

66 

77.2 
47.1 

MAX 
MIN 

91 

82 

74 

78 

79 

81 

35 

35 

72 

75 

76 

80 
44 

81 
47 

80 
40 

68 
36 

68 

35 

71 

67 

58 

64 

72 

75 

83 

78 

78 

68 

75 

78 

78 

65 

53 

75.1 
45.2 

MAX 
MIN 

94 

91 

82 

82 

85 

90 

89 

64 

77 

33 

62 

83 

86 

75 

77 
34 

70 
34 

75 

37 

67 
43 

62 
35 

71 

32 

76 
36 

81 
41 

86 
45 

85 
48 

60 

29 

74 
27 

76 

60 

81 

66 

66 

79.2 
44.5 

MAX 
MIN 

93 

88 

91 

86 

86 

93 

60 

72 

37 

87 

86 

68 

60 
59 

75 
42 

76 
35 

84 

37 

79 
42 

72 

74 

35 

79 

62 

87 

88 

84 

75 

81 

83 

85 

78 

67 

72 

81  .9 
46.8 

MAX 
MIN 

89 

86 

87 

78 

82 

89 

76 

72 

34 

82 
62 

82 
66 

86 
62 

63 
64 

72 
49 

73 
45 

82 

73 

69 

69 

73 

78 

81 

84 

81 

70 

76 

77 

83 

70 

66 

68 

78.1 
55.4 

MAX 
MIN 

92 

87 

79 

79 

77 

68 

90 
72 

62 
56 

74 
46 

77 
45 

76 
41 

81 
42 

84 

52 

80 
30 

69 
35 

69 

35 

76 

"37 

66 

59 

66 

73 

79 

84 

80 

79 

70 

77 

80 

80 

65 

64 

75.3 
45.0 

MAX 
MIN 

95 

90 

84 

86 

86 

83 

90 

33 

77 

83 

81 
50 

83 
52 

86 
59 

72 
42 

72 
42 

72 

60 

67 

62 

70 

74 

80 

85 

87 

80 

71 

77 

82 

63 

62 

62 

78.9 
50.5 

MAX 
MIN 

83 

85 

87 

34 

87 

64 

92 

79 

72 

77 

77 

79 

82 
53 

70 
43 

67 
39 

60 

66 

64 

66 

65 

72 

83 

34 

84 

64 

66 

76 

80 

77 

58 

60 

74.9 
47.4 

MAX 
MIN 

95 

90 

86 

84 

86 

90 

92 

79 

76 

76 
56 

78 

62 
53 

86 
56 

73 
50 

72 
40 

72 

79 

68 

66 

70 

75 

42 

85 

87 

77 

71 

78 

80 

83 

70 

64 

79.1 
46.9 

MAX 
MIN 

90 
72 

85 
69 

83 
66 

78 

90 

89 

66 

74 

82 

79 

85 

84 

86 

70 

71 

79 
44 

67 
50 

69 
45 

68 

75 

78 

85 

80 

83 

71 

78 

80 

81 

72 

57 

66 

78.4 
63.6 

MAX 
MIN 

90 

7^ 

86 

85 

78 

87 

89 

79 

73 

82 

81 

84 

86 

87 

73 

71 

78 
38 

,72 

65 

69 

73 

80 

86 

87 

84 

75 

78 

82 

80 

76 

68 

68 

79.1 
51.1 

MAX 
MIN 

91 
67 

86 

85 

84 

90 

93 

60 

73 

81 

79 

65 

86 

84 

72 

73 

80 

66 

67 

69 

73 

79 

82 

86 

13 

72 

79 

80 

85 

69 
45 

69 
35 

69 
30 

79.0 
47.7 

MAX 
MIN 

89 

90 

86 

82 

92 

92 

83 

80 

83 

84 

34 

86 
61 

64 
64 

73 
49 

73 
46 

81 

75 

71 

70 

73 

76 

62 

84 

87 

74 

75 

77 

36 

76 

68 

67 

80.2 
55.3 

MAX 
MIN 

91 

91 

90 

88 

89 

88 

91 

84 

76 

85 

84 

84 
40 

85 
45 

84 

35 

73 
31 

75 

78 

70 

68 

74 

77 

86 

86 

88 

75 

75 
28 

79 

27 

87 
33 

65 
40 

69 
36 

65 
27 

81.3 
41.6 

MAX 
MIN 

86 

88 

87 

83 

87 

92 

32 

74 

80 

80 

79 

86 

73 

64 

68 
44 

67 

62 
36 

57 

67 

72 

85 

84 

86 

79 

70 

80 

83 

76 

60 

61 

70 

76.4 
45.9 

MAX 
MIN 

90 

87 

83 

85 

87 

88 

31 

77 

60 
62 

80 
68 

79 
67 

65 
57 

85 
66 

72 

60 

73 
60 

61 

77 

72 

72 

73 

73 

71 

80 

79 

72 

72 

73 

75 

73 

68 

68 

77.8 
63.9 

MAX 
MIN 

96 

92 

85 

86 

82 

91 

93 

76 

71 

82 

34 

87 

68 

63 

74 
40 

76 
42 

82 

69 

70 

72 

76 

79 

81 

86 

86 

75 

80 

62 

84 

72 

69 

80.9 
51.0 

MAX 
MIN 

8* 

79 

82 

81 

81 

88 

78 

72 

55 

76 
47 

76 
45 

31 
40 

83 
42 

68 
53 

68 
38 

66 
35 

73 

66 

66 

63 

72 

61 

84 

79 

72 

70 

77 

80 

78 

62 

61 

66 

74.3 
44.6 

MAX 
MIN 

96 

93 

89 

88 

84 

93 

38 

84 

76 

84 

66 

86 
53 

86 
56 

86 
44 

74 
38 

74 

84 

70 

71 

71 

76 

76 

83 

80 

82 

74 

78 

81 

81 

75 

70 
33 

81.3 
50.0 

MAX 
MIN 

94 

87 

87 

89 

91 

94 

81 

60 

67 
49 

65 
53 

66 
50 

87 
60 

75 
59 

73 
43 

77 
40 

77 

70 

67 

74 

78 

63 

89 

89 

83 

76 

81 

82 

83 
46 

67 
45 

68 

70 
33 

61  .0 
49.7 

MAX 
MIN 

92 

85 

85 

81 

91 

90 

84 

73 

65 

82 

85 
52 

88 
56 

85 

59 

72 
46 

72 
44 

80 

66 

67 

76 

74 

80 

85 

84 

82 

74 

78 

79 

80 

73 

67 

68 

79.5 
61.8 

MAX 
MIN 

85 
62 

82 
64 

81 
65 

82 
64 

80 
67 

8S 
69 

83 
62 

70 
52 

75 
49 

75 
44 

78 
46 

81 
46 

75 
56 

65 
39 

64 

39 

66 

35 

62 

35 

68 
45 

60 

38 

68 
40 

78 
40 

81 

50 

77 
69 

74 

53 

63 
43 

75 
30 

76 

35 

-75 
37 

71 
40 

69 
39 

66 
30 

73.3 
47.6 

HAX 

59 

59 

59 

61 

62 

67 

87 
69 

78 
48 

71 
47 

79 
43 

79 
42 

87 
43 

82 
47 

70 

37 

69 
36 

32 

33 

33 

32 

33 

37 

43 

40 

45 

28 

28 

29 

32 

45 

41 

32 

75.3 
43.3 

IIAX 
MIN 

89 
70 

83 
67 

82 
68 

77 
68 

87 
65 

86 
69 

85 
66 

68 
60 

61 
53 

76 

53 

88 
56 

85 
56 

86 
45 

71 
42 

71 
42 

79 

52 

66 

44 

57 

43 

68 
43 

73 
48 

77 
49 

83 
56 

78 
56 

82 

42 

71 
40 

77 
43 

SO 
48 

80 
55 

72 
41 

68 

38 

66 
37 

77.2 
52.1 

itAX 
MIN 

84 
65 

84 
64 

82 
63 

86 

65 

88 
68 

85 
70 

65 
69 

72 
58 

81 

55 

79 

53 

79 
53 

86 

58 

64 
49 

75 
42 

71 
41 

80 
45 

74 

42 

63 
42 

66 
40 

72 
45 

75 

50 

82 

55 

82 
45 

81 

56 

78 
44 

78 
42 

80 
49 

80 
48 

80 
40 

60 

35 

55 
37 

78.0 
51.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  195S 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

i  ' 

7 

1  ' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

1  29 

30 

31 

Avoi 

JASPER 

MAX 
MIN 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

90 
66 

75 
66 

88 
60 

73 

62 

80 
64 

85 
67 

87 
67 

73 
55 

75 
52 

1  75 
55 

75 
45 

83 
46 

83 
63 

69 
39 

68 
38 

69 
40 

55 
39 

54 

39 

64 

37 

71 

38 

77 
43 

84 
50 

78 
49 

80 
56 

6S 
33 

76 
36 

80 
41 

78 
39 

71 
48 

64 
36 

65 
33 

74>9 
48.1 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

90 
68 

85 
63 

86 
64 

88 
66 

90 
66 

93 
70 

80 
67 

76 
67 

83 
48 

82 
66 

83 
47 

87 
47 

76 
57 

73 
42 

73 
37 

79 
40 

69 
40 

70 
43 

72 

36 

77 
35 

83 
40 

87 
44 

87 
44 

77 
52 

72 

32 

80 
29 

82 

31 

83 
41 

67 
43 

66 
35 

70 
30 

79.5 
47.1 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

92 
73 

91 
68 

87 
65 

85 
57 

83 
58 

88 
71 

89 
71 

80 
62 

71 
60 

83 
57 

79 
63 

85 
67 

86 
62 

83 
47 

70 
44 

71 
43 

78 
50 

66 
44 

68 
45 

58 
43 

74 

45 

78 
47 

83 
56 

83 
58 

82 
43 

72 
40 

76 

39 

80 
48 

79 
51 

71 
41 

67 
36 

79.0 
63.3 

MADISON 

MAX 

MIN 

91 
61 

89 
59 

88 
59 

87 
52 

85 
68 

84 

69 

92 
68 

78 
48 

74 
40 

79 
44 

81 
45 

84 
47 

84 

53 

72 
39 

69 

38 

65 

38 

66 

33 

66 
40 

57 

i  33 

66 

35 

76 
43 

84 
49 

84 
53 

84 
51 

67 
29 

70 
32 

78 
37 

81 
42 

76 
60 

68 
32 

60 
27 

76.6 
45.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

89 
67 

82 
65 

82 
65 

84 
63 

88 
65 

88 
70 

82 
67 

76 
58 

80 
50 

79 
53 

81 
49 

86 
49 

78 
67 

70 
42 

70 
38 

80 

1  38 

65 
42 

65 
44 

68 
39 

72 

38 

78 
40 

82 
45 

83 
49 

79 

65 

70 
35 

76 

31 

77 
33 

1  83 
'  35 

68 
45 

67 
35 

67 
30 

77.3 
48.2 

MARTIN  0AM 

MAX 
MIN 

90 
68 

79 
69 

80 

66 

79 

65 

86 
67 

87 
71 

87 

69 

73 
60 

76 

68 

75 
53 

79 

80 

SO 

68 
46 

68 
38 

76 
34 

68 
47 

57 
48 

64 

47 

68 

39 

73 
43 

80 
45 

90 
54 

80 
53 

68 
45 

74 

37 

77 

37 

78 
37 

74 
50 

66 
40 

63 
37 

75.6 
50.8 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

89 
72 

83 
71 

82 
70 

80 
68 

86 
70 

90 
73 

86 
74 

75 
61 

80 
58 

79 
55 

82 
64 

83 
66 

81 
60 

72 
47 

70 
45 

75 
43 

65 
47 

61 

50 

67 
44 

71 
44 

76 
47 

84 

49 

81 
56 

80 

58 

70 
42 

73 
39 

77 
39 

80 
44 

76 
52 

64 
42 

54 
38 

76.8 
53.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
71 

87 
69 

86 
69 

84 

67 

84 
70 

89 
71 

77 
51 

74 
60 

86 
58 

84 

63 

83 
52 

86 
62 

85 
56 

73 
49 

74 
46 

81 
50 

67 
50 

71 
46 

70 
46 

75 
45 

79 
49 

62 

53 

83 
55 

82 
57 

73 
43 

77 
42 

79 
46 

83 
56 

69 
49 

67 
41 

70 
39 

79.0 
64.5 

MOBILE 

MAX 
MIN 

87 
75 

89 
70 

87 
69 

86 

70 

82 
72 

87 

75 

88 
72 

77 
61 

73 
60 

84 
65 

82 
57 

83 
63 

86 
58 

84 
62 

73 
50 

74 

57 

80 
51 

67 
60 

70 
47 

70 
47 

73 
49 

77 
54 

81 

57 

81 
47 

71 
43 

75 
45 

77 

53 

80 
64 

69 
47 

67 
42 

58 
42 

78.3 
56.9 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
71 

83 
67 

86 
69 

81 
56 

89 
67 

90 
70 

86 

62 

74 

58 

82 
55 

81 
64 

35 
49 

85 
50 

83 
56 

71 
45 

70 
42 

79 
40 

65 
44 

61 
46 

68 
40 

73 

39 

78 
42 

86 
47 

82 
52 

82 
50 

73 
39 

75 
35 

80 

35 

80 
40 

67 
47 

66 
40 

65 
35 

78.0 
60.1 

MUSCLE  SMOALS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
64 

84 
62 

82 
65 

82 
64 

84 

69 

90 
73 

79 

57 

70 
51 

76 
46 

76 

50 

83 
45 

81 
49 

69 
55 

65 
45 

65 
43 

65 

34 

63 

39 

54 
44 

64 

35 

74 

38 

82 
50 

83 
53 

83 
55 

66 
41 

68 
31 

77 
37 

82 
40 

72 
49 

56 
44 

59 
38 

67 
34 

73.7 
48.4 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

90 
67 

86 
60 

84 

63 

87 
62 

90 

68 

96 

65 

86 

72 

74 

59 

83 
50 

80 
53 

64 
41 

83 
48 

82 
54 

72 
35 

73 
32 

84 
34 

66 

42 

62 
35 

59 

33 

73 
32 

78 
34 

83 
40 

85 
44 

S2 
49 

72 
30 

76 
25 

SO 
27 

84 

37 

79 
42 

57 
33 

67 
26 

79.2 
44.9 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

92 
59 

87 
64 

81 
59 

83 
63 

85 
67 

84 
68 

90 
69 

75 
51 

72 
45 

71 
41 

78 
40 

81 
42 

89 
62 

69 
36 

67 
35 

66 
33 

78 
32 

66 
43 

55 
34 

63 
31 

72 
36 

80 
41 

85 
46 

81 
67 

68 
27 

68 
27 

76 

29 

80 
33 

77 
40 

51 
34 

61 
26 

75.5 
43.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

93 
70 

89 
64 

88 
68 

80 
69 

91 
72 

92 
71 

86 

53 

73 
59 

84 

53 

80 
53 

86 
58 

87 
57 

86 
46 

71 
43 

75 
44 

79 
44 

67 
43 

67 
44 

69 
44 

76 
49 

79 
44 

85 
49 

S3 
57 

83 
41 

73 
42 

78 
41 

83 

42 

83 

53 

71 
40 

66 
37 

68 
38 

79.8 
51.5 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 
MIN 

93 
65 

86 
65 

79 

63 

82 

62 

83 

62 

83 
65 

87 
70 

81 

55 

72 
50 

77 
44 

76 
42 

87 
42 

80 
44 

69 

39 

67 

36 

65 

33 

70 

34 

63 
40 

55 

39 

62 
34 

69 
34 

76 

37 

SO 
44 

79 
50 

73 
32 

67 

29 

74 

29 

77 
32 

78 
34 

62 
38 

60 
27 

74.6 
44.2 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

88 
70 

82 
70 

82 
69 

80 
67 

87 
69 

90 
71 

83 
71 

74 

60 

80 
57 

79 

55 

82 
48 

86 
48 

81 
55 

70 
42 

69 
38 

78 
47 

55 

42 

60 
45 

67 
40 

73 

37 

77 

39 

84 
44 

80 
49 

80 
50 

70 
38 

75 
32 

79 

32 

80 
37 

70 
48 

65 
36 

65 
31 

76.8 
49.6 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

96 
67 

91 
65 

91 
62 

87 
60 

85 
63 

92 
68 

92 
68 

72 
56 

81 
48 

83 
48 

82 
46 

82 
45 

85 
58 

74 
56 

70 
40 

80 
40 

80 
39 

67 
44 

69 
37 

71 

35 

81 
39 

81 
40 

87 
47 

87 
56 

77 
32 

75 
30 

79 
31 

81 
37 

83 
42 

67 
42 

w 

80.4 
47.5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

84 

63 

85 
56 

82 
59 

83 
65 

82 
68 

89 
71 

77 
57 

70 

43 

76 
40 

77 
41 

81 
41 

82 
42 

79 
41 

66 

39 

64 
37 

66 
34 

62 

33 

57 
40 

63 

37 

72 
31 

79 
39 

81 
46 

80 
47 

68 

32 

66 

29 

76 
30 

79 
31 

74 
35 

61 
43 

59 
33 

54 
25 

73.6 
42.8 

R08ERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

91 
71 

85 
67 

85 
67 

82 
59 

85 
59 

91 
69 

83 
70 

71 

52 

81 
61 

83 
61 

83 
52 

88 
59 

84 

63 

72 
47 

74 

39 

81 
45 

75 
49 

71 
44 

71 
44 

75 
43 

79 
43 

83 
49 

85 
53 

83 
57 

76 
46 

79 
37 

81 
39 

85 
50 

77 
49 

69 
41 

71 
36 

80.0 
53.3 

ROCKFORO 

MAX 
MIN 

90 
63 

88 
61 

83 
61 

74 
61 

77 

65 

85 
57 

87 
67 

81 
56 

80 
48 

79 
48 

79 
43 

83 
43 

86 
51 

83 
35 

71 
31 

72 
34 

71 
37 

56 
38 

57 
34 

68 
34 

76 

36 

78 
41 

85 
45 

81 
46 

79 
28 

71 

29 

'7 

30 

80 
33 

77 
40 

58 

30 

56 
24 

77.3 
43.8 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

84 

65 

75 
66 

80 
61 

76 
64 

78 
65 

85 
68 

86 
66 

75 
56 

77 
50 

78 
42 

81 
40 

83 
42 

82 
49 

70 

38 

67 
33 

72 

31 

65 
38 

62 
35 

66 

38 

71 
32 

78 
35 

86 
41 

76 
44 

79 
48 

69 
35 

76 
30 

80 
30 

78 
31 

67 
61 

63 
34 

64 

26 

75.1 
44.7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

83 
60 

88 
62 

84 

58 

86 
64 

85 
63 

85 
68 

90 
56 

74 

48 

79 
48 

79 
40 

80 
39 

83 
40 

83 
43 

71 
37 

72 
34 

66 
33 

73 

32 

66 
32 

56 
31 

56 
32 

70 

38 

83 
44 

83 
45 

64 

43 

64 

25 

70 

25 

77 

26 

81 

27 

73 
32 

68 

29 

60 
23 

76.2 
41.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

91 
62 

87 
60 

88 
60 

86 
60 

90 
52 

86 

68 

92 
67 

78 
50 

71 
44 

80 
43 

80 
43 

83 
44 

84 
44 

69 
39 

67 
36 

66 
34 

75 
34 

65 
36 

56 
40 

63 
34 

74 

34 

81 

39 

83 
46 

84 
42 

66 
30 

63 
28 

77 

28 

81 

32 

77 
35 

59 
34 

61 
25 

76.3 
43.0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 
MIN 

83 
60 

79 
64 

80 
57 

77 
63 

79 
66 

86 
65 

77 
63 

71 
46 

75 
46 

78 
44 

80 
45 

80 
45 

58 
55 

65 
40 

70 
40 

66 

35 

61 

35 

65 
45 

61 
36 

70 
34 

78 
44 

83 
47 

81 
50 

78 

56 

67 

30 

74 

33 

79 
36 

74 
44 

52 
49 

59 
37 

62 
32 

72  .9 
46.8 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

90 
57 

88 
63 

84 

56 

82 
65 

80 
69 

90 
69 

81 
51 

79 

50 

79 
46 

80 
45 

84 
44 

84 
46 

73 
58 

68 

38 

67 

36 

59 
35 

.65 
32 

59 
47 

60 
34 

75 

35 

80 
37 

85 
45 

SO 
48 

71 
49 

68 

28 

77 
29 

SO 

32 

75 
35 

69 
49 

60 
34 

55 
26 

75.4 
46.1 

SELMA 

MAX 
MIN 

92 
68 

84 
67 

83 
67 

82 
55 

90 
67 

90 
69 

86 
72 

78 

59 

82 
52 

80 
54 

82 
48 

86 
49 

78 
56 

73 
44 

71 
41 

79 
39 

66 
42 

63 
45 

69 
40 

72 
39 

78 
41 

85 
46 

84 
51 

81 
54 

72 
38 

75 
32 

78 
33 

82 
41 

71 
47 

67 

39 

67 
32 

78.3 
49.6 

SYLACAU6A   4  NE 

MAX 
MIN 

84 
67 

78 

65 

78 
64 

79 
64 

82 

68 

85 
70 

84 

71 

74 
58 

78 
42 

79 
43 

82 
38 

S3 
39 

76 
49 

58 
32 

67 
30 

77 
31 

68 
32 

64 
40 

66 
36 

71 
30 

77 
34 

84 
40 

78 
46 

76 
54 

68 
27 

74 
25 

78 
28 

79 

32 

70 
44 

68 
31 

63 
24 

75.4 
43.6 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

84 
66 

77 
68 

83 
62 

80 

63 

84 
68 

86 
70 

82 

55 

73 
57 

78 
53 

77 
42 

83 
43 

84 

45 

75 

53 

58 

38 

67 

35 

71 

33 

66 

35 

58 
41 

65 
35 

73 
34 

SO 

38 

84 

43 

81 
49 

76 
53 

69 

35 

77 
38 

80 
31 

81 
34 

64 
46 

64 

35 

55 
27 

75.4 
46.3 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

94 
69 

89 
65 

83 
65 

85 
63 

83 
67 

90 
69 

91 
72 

78 
57 

74 
53 

83 
56 

81 
50 

83 
54 

85 
59 

76 
43 

73 
38 

73 
42 

80 
41 

67 
41 

67 
40 

70 
41 

75 
42 

80 
48 

85 
51 

86 
54 

81 
35 

72 

33 

78 
35 

80 
46 

83 
43 

68 
35 

65 
31 

79.3 
49.6 

TROY 

MAX 
MIN 

88 
71 

86 
63 

84 
65 

80 
67 

90 
68 

91 
71 

86 

69 

74 

58 

81 
57 

78 
55 

83 
55 

88 
57 

85 
60 

73 
45 

43 

80 

72 
45 

66 
43 

69 
41 

75 
44 

79 
50 

84 
54 

83 
57 

84 

59 

72 
40 

80 
42 

82  1 
45  1 

81 

50 

71 

50 

59 
48 

79.8 
54.2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
64 

87 
66 

86 
67 

86 
66 

89 
69 

91 

72  ; 

80 
58 

74 
52 

84 
47 

83 
50 

86 
46 

86 
44 

74 
48 

71 
41 

71 
37 

73 
36 

68 
37 

61 
42 

70 
34 

76 
35 

82 
39 

86 
44 

85 
47 

75 
45 

72 
32 

80 
29 

81 
30 

78 
37 

65 
45 

63 
35 

69 
29 

78.1 
45.9 

TUSKEGEE  2 

MAX 

MIN 

90 
71 

82 
69 

82 
67 

78 
67 

87 
68 

88 

72 

90 
71 

77 
59 

78 
58 

79 

52 

83 
54 

87 
51 

87 
56 

73 
46 

70 
41 

79 
40 

66 
45 

59 
42 

66 
40 

72 
45 

78  ; 

43  1 

86 
48 

SO 

57 

82 
56 

72 
41 

77 
36 

82 
40 

79 
51 

69 
51 

67 
38 

55 
33 

77,7 
51.9 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 
MIN 

93 
60 

84 
60 

75 
65 

78 
68 

88 
71 

89 
70 

88 

58 

87 
66 

72 
61 

78 

53 

78 
48 

82 
62 

85 
53 

83 
45 

72 
45 

77 

39 

65 
45 

64 
43 

65 
39 

65 
43 

71 
41 

76 
45 

84 

52 

78 
48 

76 
36 

75 
39 

74 

38 

80 
39 

80 
50 

78 
40 

78 

78.0 
49.2 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

88 
64 

83 
65 

84 

67 

85 
66 

87 
68 

89  1 
70 

78 
56 

72 

52 

81 
47 

82 
54 

83 
49 

84 

49 

73 
52 

79 
43 

79 
41 

72 
40 

67 
40 

60 
45 

69 

39 

75 

39 

80 
42 

84 
47 

83 
50 

74 

45 

71 
35 

77 
33 

80 

36 

76 
44 

62 
44 

52  69 
39  32 

77.0 
48.2 

VALLEY  HEAD   3   S  'MAX 
iMIN 

88 
57 

83 
63 

82 
61 

82 
61 

90 
64 

76 

68 

86 
69 

78 
47 

72 
44 

77 
42 

79 
43 

83  i 
43 

83 
50 

68 
34 

67 
33 

65 
32 

64 
30 

63 

30 

60 
32 

62 
32 

73 
32 

80 
38 

84 
48 

75 
55 

69 
26 

69 
25 

71 
28 

81 
32 

75 
36 

63  60 
32  24 

74.5 
42.3 

See  Page  127  for  Tabic  6 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
OCTOBER  195? 


btatioD 

Index  No. 

Uounty 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

^JDserver 

Refer 

to 
tables 

oiaoon 

Index  No. 

l_<OUnCjr 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

v_'Dserver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip.| 

1  Precip. 

ABBEVILLE 

0008 

HENRY 

31  34 

85  15 

465 

WILLIAM  W.  NORDAN 

3 

C 

LIVINGSTON 

4796 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

PROF,  E,  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

ADDISON 

0065 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

MID 

PALMER  GOOSEY 

C 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

66  22 

290 

BA 

6A 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5  7 

ADOl&ON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

LOCK  17 

4859 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WILCOX 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

MADISON 

MADISON 

9A 

HARRY  R,  TAYLOR,  JR 

2  3  6  7 

AL8ERTVILLE  1  S 

0148 

MARSHALL 

12 

34  15 

86  13 

1114 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

7 

lUGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

'ALEXANDER  CITV  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

7 

MAWOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  06 

87  39 

165 

MID 

DR.    T.    H,  GAILLARO 

c 

ALICEVILLE 

01  7Q 

PICKENS 

13 

33  08 

88  08 

160 

BLANTON  JONES 

3 

MARION  1  N 

5108 

2 

32  38 

87  18 

230 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

3  C 

ANDALUS 1 A 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

B6  30 

350 

7A 

J.  RAYMOND  5HREVE 

2  3  5 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

B7  14 

204 

BA 

MRS,  MARGARET  SMITH 

3 

ANMSTON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

DALLAS 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

0336 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

7A 

MRS,   DORA  R.  DAVIS 

3 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

65  55 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  60 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

C 

MAXWELL  FIELD 

6202 

MONTGOMERY 

I 

32  23 

66  21 

165 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  7 

ASHVILLE  3  SW 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

33  49 

86  19 

590 

7A 

WILLIE  STEINKOPF 

3 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

68  27 

354 

ERNEST  H.  LAND 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  46 

86  59 

709 

7A 

TVA-62 

3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

67  20 

600 

6A 

U,S.  FOREST  SERVICE 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

ATMORE  STATE  FARM 

MIDWAY 

BULLOCK 

MATHEW  W.  HALL 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

SA 

eA 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  3  5 

7 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

B7  22 

7B 

6A 

BOOKER  T .  RIOGEWAY 

3 

AUBURN  SCS  1 0 

0427 

LEE 

11 

32  36 

65  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

BA 

T.  C.  CARR 

3 

AUTAU&AVlLLE 

0440 

AUTAUGA 

32  26 

66  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHI LTON 

7 

32  48 

66  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

BAY  MINETIE 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

67  47 

268 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

68  16 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

BELCREEN 

FRANKLIN 

TVA-43 

MOBILE 

MOBILE 

ROBERT  G,  BETANCOUR" 

2  3  5  7 

SELLE  MINA  2  N 

0656 

LIMESTONE 

12 

34  42 

66  53 

600 

5P 

li 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1650 

7A 

TVA-530 

3 

BERRr 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

462 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

C 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

86  52 

462 

SA 

M.  P.  JETER 

3 

BESSEMER  5  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  21 

66  56 

530 

6P 

JAMES  B .  ELL lOTT 

2  3  6 

7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

198 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BEXAR  2  5E 

MARION 

13 

34  10 

86  07 

529 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

C 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  10 

645 

TVA-381 

3  C 

BILLIN06LEY 

0B23 

AUTAUGA 

JOHN  R.  THOMAS 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

MID 

M^D 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

BIRM1K(^HAH  W6  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

6P 

7A 

S.  B.  HELTON 

2  3  5  7 

BISHOP 

0654 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

TVA-42 

3 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5642 

COFFEE 

5 

31  25 

86  64 

MID 

CHARLES  H.  HOLLIS 

c 

BLUE  SPRINGS 

0946 

BARBOUR 

5 

31  40 

85  31 

310 

7A 

3 

NEW BURG 

5847 

FRANKL IN 

12 

34  29 

87  35 

7A 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1075 

7A 

MILFORO  H.  DOOLEY 

3 

C 

NEW  MARKET 

5662 

MADISON 

12 

34  55 

66  26 

760 

TVA-62 4 

3 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

R.  E.  HENDERSON 

NEWTON 

DALE 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

6REWT0N  3  SSE 

1064 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T .  PEAVY 

2  3  5 

7 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

657 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

MISS  M. LOUISE  JONES 

2  3  5 

7 

ORHVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

67  14 

200 

eA 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

BRUNDIDGE 

1178 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

6216 

5 

31  28 

85  39 

360 

8A 

6A 

CITY  WATER  PLANT 

CALEHA 

1263 

SHELBY 

7 

33  06 

86  45 

500 

7A 

7A 

2EMMA  P.  H0LC0M6E 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

TVA-69 

3  C 

CAMDEN  3  NNW 

W I LCOX 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

PALMEROALE  2  W 

JEFFERSON 

7A 

GEORGE  T ,  POSEY 

3 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

C 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

7 

33  38 

66  21 

950 

5A 

5A 

A,   F.  BOWMAN 

2  3  5  7 

CAMP  hiLL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

86  41 

660 

6A 

6A 

ALA,  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

68  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CARflCN  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

PERRYVILLE 

6362 

3 

32  37 

67  08 

490 

8A 

C.  M.  PLUMMER 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

7A 

TVA-66- 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

31  35 

67  16 

195 

HID 

MRS.  MINTA  EDDINS 

CENTBEVILLE 

BIBB 

7A 

W,  D.  HOLLIFIELD 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

MRS.  DORA  1 .  CLAY 

3 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  26 

68  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5 

7 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

67  36 

110 

7A 

MRS.OELLA  L.  OAKLEY 

3 

CHILDERSBURO 

1615 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

3 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

8.  0.  JONES 

2  3  6 

7 

PLANTERSVILLE 

6508 

1 

32  39 

86  56 

240 

0.   H.  BARNES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  3! 

S7  31 

163 

7A 

TOLLIE  L.  HA5KEW 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

CLANTON 

CHILTON 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

MRS,  W,   R.  LANG 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

8A 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

261 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1B07 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

3 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

86  15 

160 

400N 

W,  E.  ELSBERRY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  46 

87  51 

479 

7A 

3 

C 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

8A 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KALS 

7 

34  J5 

86  52 

734 

7A 

e.  W.  APPLETON 

3 

RED  BAY 

6605 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  08 

660 

TVA-493 

3 

COLUMBIA 

HOUSTON 

HENRY  KILLINGSWORTH 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5  7 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

6A 

l«S.  C.  GRESHAM 

3 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

BB  01 

230 

7A 

MRS . LO INE  V ,   MULL  INS 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

216 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

160 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

DAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  60 

65  45 

760 

8A 

DR.  W,  6.  FULTON 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

MID 

DAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  46 

730 

MID 

H.   CLAY  PLESS 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

CARL  60SECK 

2  3  5  7 

PICKENS 

E.    F.  SMITH 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5  7 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

67  04 

595 

7A 

TVA-503 

3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4 

33  09 

86  18 

745 

6P 

6A 

JOIN  T.  BAILEY 

2  3  5  7 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

RUSSELLVlLLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

740 

7A 

TVA-726 

3 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  36 

86  69 

565 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

2  3  6 

7 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKL IN 

12 

34  31 

87  44 

680 

7A 

7A 

DECATUR  t* 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

565 

TVA-63-6 

3 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

602 

7A 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5  7 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

aA 

TVA-411 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

DE  KALB 

ALA.    POLY.  INST, 

2  3  5  7 

OEMOPOLIS  LOCK  &  Dam 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  60 

100 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

66  56 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6 

SCOTTSflORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

6P 

6P 

MRS.  KINZIE  eOBO 

2  3  5  7 

DOTHAN  *  N 

2377 

HOUSTON 

31  17 

as  24 

300 

MID 

CHARLIE  W,  CLEARMAN 

C 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

HERBERT  S.  WHATLEV 

3 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  18 

85  15 

550 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

3 

EL  ROD 

TUSCALOOSA 

7A 

K.  V.  BERRY 

SELMA 

DALLAS 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  6  7 

EUFAULA 

2727 

BAPBOUR 

^4 

31  53 

85  08 

254 

5P 

8A 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

3 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

114 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

SLOCOMB  4  5 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

B5  36 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  26 

87  02 

252 

MID 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5 

7 

SNOW  HILL 

7620 

1 

32  00 

87  01 

225 

7A 

FAIRHOPE 

2613 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6 

7 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

66  02 

990 

7A 

TVA-75 

3 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SUTTLE 

PERRY 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

falkville 

2640 

MORGAN 

12 

34  22 

86  56 

620 

7A 

TVA-384 

3 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

7A 

TVA-365 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWfi 

2648 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SYLACAU^A  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

86  17 

548 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

34  36 

86  34 

641 

7A 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

66  12 

490 

6P 

6P 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

350 

6A 

8A 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  6 

7 

SYLVAN  I A 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

85  49 

1400 

7A 

TVA-366 

3 

FLAT  ROCK 

JACKSON 

TVA-3e7 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

6P 

C.  D,  WEAVER 

2  3  5  7 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

67  41 

598 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

2  3  5 

7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

7 

33  16 

86  04 

1919 

6A 

U,S.  FOREST  SERVICE 

3 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

67  40 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

THOMASVILLE 

8176 

CLARKE 

31  66 

87  44 

405 

LEROY  GATES 

2  3  5  7 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  36 

480 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

3 

THORSBY  1  SW 

8204 

1 

32  54 

86  44 

200 

HID 

FORT  MORGAN 

3035 

9 

30  14 

88  01 

8P 

8P 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

286 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FORT  PAyNE 

3043 

DEKALB 

679 

JOHN  W.  PATE 

TONEY 

MADISON 

7A 

TVA-606 

3  C 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

I 

31  26 

87  24 

410 

8A 

eA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

7 

TRAFFORO 

8265 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

570 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

3 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

86  59 

560 

6P 

6A 

THOMAS  J.  Dl LLARD 

2  3  5  7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

7 

34  01 

66  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

7 

* 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8360 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

HID 

MID 

GAINESVILLE 

3160 

13 

32  49 

86  09 

130 

7A 

WILLIAM  C.  FIELDS 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  fr  DAM 

8365 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

MRS.   G.  MC  KENZIE 

TUSKEGEE  2 

MACON 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5  7 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

UNION  SPRINGS  6  S 

6438 

BULLOCK 

6 

32  06 

65  48 

470 

8A 

HA 

LIVINGSTON  PAULK 

2  3  5  7 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

67  13 

900 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

UNIONTOWN 

6446 

PERRY 

32  27 

87  31 

273 

8A 

THOMAS  J,   LE  MASTER 

3 

GREEN  ti-r 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

260 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

* 

UN  1 VERSIT Y 

B454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

67  33 

225 

MID 

MID 

QKEENSSiX^ld 

3511 

HALE 

2 

32  42 

67  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

2  3  5 

7 

VALLEY  HEAD  3  S 

6469 

DE  KALB 

34  32 

65  37 

1  030 

6A 

WILLIAM  0.  CARR 

2  3  5  7 

iHEN/Ii  l"?  ' 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

444 

5P 

6A 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  5 

7 

VANCE 

6477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

67  13 

485 

7A 

MRS. WILLIE  M.STTRON 

3 

G^EENi'lj^  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

420 

MID 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

66  07 

180 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

ywte  SHORES  2  SSE 

3559 

'BALDWIN 

30  16 

87  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

3 

WADLEY 

6605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

65  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GUNTERSVILLE 

3673 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

576 

5P 

5P 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  3  5 

7 

WALLACE  3  SW 

6637 

ESCAMB I A 

6 

31  11 

67  16 

245 

8A 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

TVA-403 

3 

C 

WALNUT  GROVE 

8643 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

650 

7A 

MRs!fL0RENCE  PARKER 

3 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583  MARSHALL 

5A 

TVA-70 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

88  04 

446 

6P 

J.  ELLIE  THREET 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

eA 

8A 

JOHN  L.  SLATTON 

2  3  5 

7  C 

WEST  6L0CT0N 

8809 

BIBB 

3 

33  07 

67  07 

500 

RUPERT  M.  BEAROEN 

3 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  OB 

87  59 

498 

REX  COOPER 

3 

WETUMPKA 

6859 

ELMORE 

32  32 

66  12 

205 

6A 

MRS,  D.  R.  WHITAKER 

3 

KARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

600 

11 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

WHATLEY 

6867 

CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

KAYNEVILLE 

3746 

LOWNDES 

MAXINE  E.  WATSON 

WHEELER  DAM 

LAWRENCE 

5A 

TVA-52 

3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

7A 

7A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

68  01 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

65  45 

612 

TVA-704-A 

3  C 

HIGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

BA 

THOMAS  J.  HART 

3 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  46 

67  37 

530 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

WINFIELD  2  SW 

6998 

13 

33  55 

87  50 

468 

7A 

HUNT5VILLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

t 

TVA-55 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

TVA-76 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TVA-62 1 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

86  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STAT  IONS 

JACKSON  SHOAlS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

66  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

720 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

33  49 

85  45 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

RADIO  STATION  WJMW 

2  3  5  7 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

67  17 

350 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WWWB 

2  3  5 

7 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

85  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  5 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

32  58 

66  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEES6URG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

85  '•e 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

1-ALA6AMA,     2-BLACK  WARRIOR;     3-CAHABA,     4-CHATTAHOOCHEE ,     5-CHOCTAWHATCHEE 1     6-CONECUHi     7-COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULF ,     10-PEA,     11-TALLAPOOSA ,     1 2-TENNESSEE j  13-TOMBIGBEE 
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RBrSRnCX  HOTSS 


Ttte  four  digit  Ideatlf lefttlon  Duabora  Id  the  Index  ouaber  column  of  the  Stfttlon  Index  are  Rselffned  od  k  state  bula.     There  will  be  do  dupllcDtloo  ot  DUabers  within  D  atnte. 
Flgurew  sDd  letters  followlns  tbe  etatlOD  nuo,  aach  aa  13  SSf ,   lodlcata  dlataoce  In  alloa  and  dlrectloa  froa  the  post  office. 
Observation  tlawa  glvea  la  the  Station  ladex  are  In  local  ataadard  tlae. 

Oslayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deeeaber  Issues  of  this  bulletin. 

IIoathl7  and  aeaaonal  snowfall  and  heating  degree  dare  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  in  the  June  isaae  of  tbla  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  Id  tbe  tables,  are  eltber  alasing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue, 

alts  used  la  this  bullstln  are:     teaperature  in  *r,,  precipitation  and  evaporation  In  laches,  and  wind  aoveaeot  lo  ailea.     Degree  days  are  baaed  on  a  dally 

Iwaporatlon  in  aeasured  In  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  onleaa  otherwiae  shown  by  footnote  following  Table  6. 
aieet  and  hail  were  Included  in  enowfall  averages  la  Table  1.  beginalng  with  July  IMS. 
Aaounta  la  Table  3  are  froa  aon-recordlng  gages,  ualeas  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tablea  3,  S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlao  of  observation.    See  tbe  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  ground  in  Table  7  la  at  observation  tlae  tor  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  6:30  A.H..  C.3.T.     WTR  BQUIV  in  Table  7  aeans  the 
water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground.     It  is  acaaured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  ground  Is  two  inches  or  wore.     Water  equivalent  aaaples  are  necessarily  taken  froa  difforei 
pointH  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  rther  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  IncoDslstencles  In  the  record. 

-    No  record  lo  Tables  3,  6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  la  indicated  by  no  entry. 

*  And  aleo  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  included  in  following  aeaaureaent,  tlae  distribution  unknown, 

Q    Data  in  the  coluan  foraerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 

0    Theraoeeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  tbernoaetera  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof 
of  a  building. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
All    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Bourly  Precipitation  Data. 

S    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  incb  water  equivalent  to  every  10  Inchee  of  new  snowfall. 

H    One  or  aore  days  of  record  alsaing:  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  tbla  station,  have  been  adjusted  to  represont  the  value  for  a  full  uonth, 
R    Aaounta  froa  recording  gage.     (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  from  the  aaounta  to  be  published  later  In  Dourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeaaure. 
T     Includes  total  for  previous  aontb. 

Additional  inforaation  regarding  the  climate  ot  Alabaaa  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlet  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Danselly  Field, 
R7D  2,  Hontgomery,  Alabama. 
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ALABAMA  -  NOVEBJBER  1955 
WEATHER  SUBIMARY 


GENERAL 

November  was  a  dry  month  over  much  of  the  State, 
was  without  major  storms,   and  featured  a  large 
number  of  unseasonably  cool  days. 

Rainfall  was  generous  in  the  Northern  Division, 
averaging  4.16  inches,  but  declined  sharply 
toward  the  south  to  average  only  1,70  inches  in 
the  Southern  Division.     Of  the  stations  having 
long-term  precipitation  means,   only  a  few  regis- 
tered deficiencies  in  the  northern  counties  but 
the  reverse  situation  prevailed  elsewhere. 
Although  this  was  the  fourth  consecutive  month 
with  a  deficient  rainfall  average,   the  three 
preceding  months  were  more  uniformly  deficient 
over  the  State.     Monthly  totals  this  month 
ranged  from  7,07  inches  at  Lock  17  to  only  0.47 
inch  at  Lockhart.     The  greatest  daily  amount 
was  3,36  inches,  measured  at  Winfield  2  SW  on 
the  23rd, 

Temperatures  averaged  almost  2°  below  normal 
but  the  outstanding  temperature  feature  was  the 
unusually  large  number  of  unseasonably  cool 
days.     Generally,   only  about  7  days  were  un- 
seasonably warm,   coming  in  a  5-day  period  just 
before  mid-month  and  again  for  2  days  about  a 
week  later.     Compared  with  most  previous  No- 
vembers,  extremes  this  month  were  farther  apart 
than  usual.     The  high  of  89°     at  Martin  Dam  on 
the  15th  has  been  equaled  but  not  exceeded 
since  1936  and  compares  with  the  record-high  of 
92°  in  1922.     On  the  other  hand,   the  low  of  10° 
at  Valley  Head  3  S  on  the  29th  and  30th  was 
well  above  the  record-low  of  -2°  in  1950  but 
otherwise  was  within  1°  of  the  next  coldest  No- 
vember minimum  since  the  records  began  in  1884. 

Sunshine  generally  varied  from  moderately  more 
than  average  in  the  northern  half  to  moderately 
less  than  usual  in  the  southern  half  of  the 
State,  while  daytime  cloudiness  generally  was 
near  average  but  tended  to  be  moderately  above 
average  in  southern  areas.     Paradoxically,  both 
these  elements  were  in  direct  contrast  to  the 
rainfall  pattern. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week's  weather  featured  unusually  low 
temperatures  for  so  early  in  the  season  as  a 
cold  Arctic  air  mass  overspread  the  State  during 
the  3rd  to  5th,   following  a  cold  front  that  was 
attended  by  scattered  light  rains.  Temperatures 
moderated  to  near-normal  on  the  6th  then  plunged 
again  as  another  cold  mass  of  air  advanced 
southeastward,   dropping  light  rains  along  its 
leading  edge  on  the  6th-7th.     Continued  incur- 
sion of  cold  air  kept  average  temperatures 
generally  far  below  normal  until  the  10th  with 
mostly  partly  cloudy  skies.     However,   on  the 
10th,   a  small  disturbance  moving  northeastward 
in  the  Gulf  of  Mexico  caused  general  light  rains 
as  it  circulated  warm  moist  air  aloft  over  the 
State.     The  combined  effects  of  this  disturbance 
and  a  large  but  weakening  low  pressure  system 
moving  eastward  across  the  central  part  of  the 
country  set  up  conditions  leading  to  an  un- 
seasonably warm  period,   the  most  prolonged  of 
the  month,  which  began  with  noticeable  daytime 
warming  on  the  11th  and  lasted  through  the  16th. 
Montgomery  WB  Airport,  with  an  84°  reading. 


equaled  its  highest  of  record  for  the  16th. 

Once  again,   the  rapid  transition  from  summer 
to  winter  temperatures  was  heralded  by  a  cold 
front  that  brought  general  light  rains  as  it 
crossed  the  State  during  the  afternoon  and 
evening  of  the  16th.     But  this  time  the  Arctic 
air  mass  was  tempered  somewhat  during  its 
journey  and  minimum  readings  in  some  areas 
were  not  quite  so  drastic  as  during  the  pre- 
ceding cold  spell.     This  cold  snap  moderated 
on  the  19th  when  a  Gulf  disturbance  pulled 
warm,   moist  air  aloft  over  the  State  causing 
general  rains,   but  was  reinstated  for  one  day 
by  the  incursion  of  more  cold  air  on  the  20th. 

The  last  pronounced  warm  spell  of  the  month 
occurred  generally  during  the  22nd  to  24th  but 
was  most  noticeable  in  northern  areas  only  on 
the  23rd.     A  wet  period  marked  the  23rd  to 
25th  with  moderate  to  locally  very  heavy  rains 
and  some  thunderstorms  as  an  active  frontal 
zone  crossed  the  State  and  again  ushered  in  a 
cold  snap.     Unseasonable  cold  continued  with 
increasing  severity,   reaching  bitter  cold 
levels  for  this  part  of  the  country  on  the 
last  two  days  of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

Harvesting  of  a  particularly  good  cotton  crop 
was  completed  with  nearly  all  of  it  in  before 
mid-month.     The  cotton  yield  of  478  pounds  of 
lint  per  acre  was  phenomenal,   being  125  pounds 
above  the  previous  record-high  yield  in  1948 
and  far  above  the  10-year  average  of  286 
pounds.     Harvest  of  all  other  crops  was  about 
completed  by  November  30  with  corn  and  peanut 
yields  being  reported  very  good.  Pastures 
were  poor  but  livestock  were  in  fair  condition 
and  receiving  supplemental  feeding.  Early 
planted  small  grains  came  up  to  good  stands 
and  began  to  supply  limited  grazing  in  the 
south  as  the  month  closed.     Dry  weather  and 
dry  soils  hindered  land  preparation  and  a 
large  acreage  of  winter  crops  remained  to  be 
planted,  but  progress  was  made  as  soil  and 
weather  conditions  permitted. 

The  tops  of  small  grain  plants  were  killed 
back  by  freezes  in  northern  counties  but  the 
damage  was  not  great.     Hog  losses  due  to  colds 
and  influenza  increased  in  southeastern  counties 
late  in  the  month.     Although  topsoil  moisture 
was  generally  adequate  for  winter  crops,  sub- 
soils were  dry.     The  U.   S.  Geological  Survey  re- 
ported that  fluctuations  in  ground-water  levels 
ranged  from  slight  rises  to  substantial  de- 
clines,  a  record-low  being  measured  in  the  key 
well  in  the  heavily  pumped  Selma  area.  Water 
storage  in  Lake  Martin  was  reported  about  nor- 
mal . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Other  than  a  local  area  hailstorm  near  Tuskegee 
on  the  13th  which  caused  only  minor  damage,  no 
storms  of  consequence  were  reported, 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month, 

J.  E.  Stork 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
MOVEUBER  1955 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Pzevdiling 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

g; 

A 

66I-0CI 

20O 
and  over 

Total 

Percent  o! 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

14 

8.7 

35 

NW 

16 

78 

S3 

46 

63 

1 

S 

4 

1 

2 

0 

13 

64 

5.0 

MOBIL£  *B  AIRPORT 

N 

25 

10.6 

78 

81 

52 

71 

1 

7 

4 

1 

0 

0  • 

13 

5.7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

17 

7.1 

27 

S* 

16 

80 

87 

44 

57 

5 

4 

2 

2 

0 

0 

13 

58 

S.2 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

o 

« 

Avej 

ji 

a 

1 

s 

e 
> 
< 

1884 

51 

9 

82 

15 

2.66 

1885 

53 

0 

85 

18 

4.59 

1886 

52 

2 

84 

18 

S.86 

1887 

53 

7 

84 

9 

1.04 

1888 

55 

1 

83 

20 

3.61 

1889 

52 

3 

82 

20 

5.03 

1890 

57 

5 

85 

23 

0.47 

1891 

52 

4 

90 

12 

4.89 

1892 

53 

0 

89 

18 

3.99 

1893 

53 

2 

86 

15 

2.78 

1894 

51 

8 

85 

11 

0.82 

1895 

S3 

5 

84 

18 

1.57 

1896 

58 

1 

90 

14 

3.97 

1897 

55 

4 

8S 

21 

1.99 

1898 

50 

5 

87 

12 

5.68 

1899 

56 

1 

83 

18 

2.97 

1900 

55 

9 

86 

23 

3.81 

1901 

49 

8 

84 

16 

1.86 

1902 

58 

9 

85 

21 

4.13 

1903 

51 

4 

85 

12 

2.07 

1904 

52 

7 

86 

21 

2.95 

1905 

56 

1 

88 

20 

1.81 

1906 

56 

3 

87 

19 

2.44 

1907 

51 

» 

82 

16 

6.20 

1908 

57 

5 

88 

15 

1.55 

1909 

59 

8 

90 

18 

1.23 

1910 

51 

7 

86 

21 

2.07 

Temperature 

Precipitation 

Year 

» 

o 

S 

o 

s 

•a 

e 
> 
< 

J3 

o> 
X 

t 

Ave: 

1911 

50.7 

87 

11 

4.46 

1912 

50.7 

86 

15 

1.84 

1913 

56.5 

88 

16 

1.37 

1914 

53.1 

86 

9 

4.01 

1915 

56.9 

89 

20 

3.19 

1916 

54.7 

89 

12 

2.83 

1917 

51.5 

81 

20 

1.38 

1918 

53.4 

81 

25 

5.04 

1919 

57.4 

87 

21 

4.53 

1920 

51.0 

89 

18 

3.03 

1921 

58.3 

87 

25 

3.64 

1922 

57.2 

92 

18 

1.90 

1923 

52.1 

80 

22 

5.24 

1924 

55.8 

90 

13 

0.25 

1925 

52.7 

82 

18 

4.48 

1926 

50.2 

83 

20 

4.86 

1927 

60.0 

88 

24 

3.75 

1928 

53.4 

85 

16 

2  .  29 

1929 

54.3 

88 

10 

10.39 

1930 

54.0 

85 

16 

6.99 

1931 

60.8 

89 

25 

1.96 

1932 

50.1 

79 

20 

3.76 

1933 

54.8 

91 

18 

1  .27 

1934 

57.3 

87 

23 

3.81 

1935 

56.4 

90 

18 

3.41 

1936 

53.1 

90 

15 

1.70 

1937 

51.3 

85 

12 

3. 19 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

1 

« 

0 

S 

S 

J3 

S 

e 

> 
< 

s 

> 
< 

1938 

56.2 

89 

11 

3.40 

1939 

52.3 

85 

22 

0.85 

1940 

54.4 

85 

12 

3.50 

1941 

53.9 

85 

20 

2.  51 

1942 

57.2 

87 

19 

1.77 

1943 

51.9 

87 

18 

3.40 

1944 

54.6 

85 

23 

3.65 

1945 

56.8 

87 

16 

3.59 

1946 

60.3 

88 

27 

5.00 

1947 

52.8 

81 

22 

8.01 

1948 

56.8 

87 

24 

15.30 

1949 

52.9 

83 

18 

0.  80 

1950 

49.4 

89 

-  2 

1.  67 

1951 

49.5 

89 

11 

3.  62 

1952 

52.8 

87 

19 

2.55 

1953 

52.9 

86 

17 

2.55 

1954 

51.5 

81 

11 

3.08 

1955 

52.4 

89 

10 

3.24 

All 

Years 

54.1 

3.40 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  NOVEMBER  1955 


Temperature 

Precipitation 

StatioB 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 
< 

Departure 

From  Normjl 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Ma 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
1 

.50  or  More 

V 

OS 

^  0 

5  J 
'ol 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  IS  AM 

60,0 

31,9 

46,0 

_ 

5,0 

80 

15 

15 

30 

573 

0 

1 

19 

0 

1.78 

24 

.0 

0 

1 

63.9 

35,2 

- 

•  8 

31 

14 

18 

29 

464 

0 

0 

15 

0 

5. 

10 

1,29 

1.37 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

ATHENS  2 

63.7 

31.2 

47,5 

00 

15 

15 

30 

524 

0 

0 

15 

0 

2. 

25 

■  0 

0 

BELLE  MINA  2  N 

63. 2M 

36, 3M 

49,  8M 

81 

14 

15 

30 

469 

0 

0 

3. 

45 

1.58 

23 

.0 

0 

9 

1 

1 

BESSEMER  5  SSW 

64.8 

38.0 

51,4 

84 

14 

18 

29 

425 

0 

0 

11 

0 

4. 

53 

1.03 

24 

T 

0 

8 

4 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

63.1 

38.2 

50,7 

_ 

1.3 

82 

14 

19 

29 

450 

0 

0 

13 

0 

4. 

69 

.71 

1,61 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

BRIDGEPORT  2  W 

62.2 

33.7 

78 

15+ 

12 

29+ 

511 

0 

0 

15 

0 

5. 

11 

2.79 

1.48 

13 

•  0 

0 

9 

5 

4 

CALERA  AM 

62.8 

35. 6M 

49,  2M 

80 

15  + 

20 

29+ 

504 

0 

0 

15 

0 

3. 

51 

,30 

,89 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

DECATUR 

61.5 

37.5 

49,5 

- 

1.4 

84 

15 

16 

29 

484 

0 

1 

14 

0 

2. 

43 

.77 

1,07 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

FAYETTE  AM 

66.0 

34.3 

50,2 

87 

15 

15 

29 

468 

0 

0 

19 

0 

1,20 

24+ 

•  0 

0 

2 

FLORENCE 

62.6 

37.1 

49,9 

82 

14 

16 

29 

473 

0 

0 

13 

0 

2. 

48 

.61 

23 

.0 

0 

1 

0 

^Ar\cr\crM       A  c    Dl  AWT 
bMUblycN   UAO    KUAN  1 

63.0 

36.5 

49,8 

_ 

1.9 

81 

14 

19 

29 

462 

0 

0 

15 

0 

4. 

76 

1  ,69 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

6UNTERSVILLE 

61.5 

37,2 

49,4 

81 

14 

19 

29 

474 

0 

0 

15 

0 

3. 

31 

1.29 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

HALEYVILLE  AM 

62.2 

30,8 

46,5 

82 

15 

13 

30 

567 

0 

0 

21 

0 

3. 

20 

1.33 

23 

.0 

0 

2 

1 

JASPER 

M 

4, 

89 

1.93 

23 

.0 

0 

5 

3 

3 

MADISON  AM 

62.3 

36.6 

49,5 

- 

1,7 

83 

15 

13 

29 

483 

0 

1 

14 

0 

1.18 

23 

.0 

0 

1 

1 

59.8 

0 

0 

12 

0 

6 

0 

ONEONTA  AM 

62.1 

34.2 

48.2 

- 

2.4 

82 

15 

15 

29 

514 

0 

0 

18 

0 

5. 

49 

2.48 

1  .62 

24 

.  0 

0 

8 

4 

2 

PELL  CITY  5  NW  AM 

61.7 

34.2 

48,0 

80 

15 

16 

2  9+ 

0 

0 

1 9 

0 

2  7 

9 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

60.6 

33.3 

47,0 

79 

14+ 

13 

30 

554 

0 

0 

18 

0 

3, 

29 

1.30 

23 

•  0 

0 

8 

2 

1 

ROCK  MILLS 

64.9 

36,6 

50, B 

80 

14 

19 

29+ 

430 

0 

0 

15 

0 

4i 

84 

1.60 

1.94 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

DII^QPI  1  UTI  1  P     7  AM 
K  UOoCL_l_  V  i  L.L.C     c  Ann 

61,7 

30,4 

85 

15 

11 

30 

575 

2, 

46 

.72 

23 

.0 

0 

1 

SAINT  BERNARD  AM 

61.6 

32,7 

47.2 

- 

3.4 

82 

16 

15 

30 

547 

0 

0 

20 

0 

4i 

56 

.84 

1.18 

24 

,0 

0 

10 

3 

1 

C  A  Mr\    WT     CTATt     PAPM  ADI 

bANLJ    Ml     blAlt    rAKM  Arl 

61,1 

37,5 

82 

1 5 

30 

0 

0 

12 

0 

4, 

59 

2.38 

" 

8 

^ 

1 

SCOTTSBORO 

63.5 

3«  ,5 

49,0 

1.  '+ 

79 

15 

14 

30 

480 

0 

0 

17 

0 

5, 

04 

1.76 

.0 

0 

SYLACAUGA  4  NE 

6.'  .0 

36,2 

50,1 

82 

14 

15 

30 

455 

0 

0 

15 

0 

4, 

33 

1.51 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

TALLADEGA 

64.2 

37,7 

51,0 

- 

2.2 

83 

14 

14 

9n 

429 

0 

0 

1 3 

0 

4, 

63 

1.33 

1.15 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

64  .7 

38,1 

51,4 

- 

2.0 

85 

14 

19 

29 

434 

0 

0 

11 

0 

4  , 

66 

1.08 

1 .46 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

UNIVERSITY  R 

51  .n 

2  2 

417 

0 

0 

p 

0 

5, 

77 

2  #  1 9 

1.60 

2  3 

.  0 

0 

9 

3 

2 

VALLEY  HEAP  3   S  AM 

51.2 

30,2 

45.7 

_ 

3.7 

78 

15 

10 

29+ 

583 

0 

0 

21 

0 

5, 

62 

2.46 

1.27 

24 

.0 

0 

10 

6 

1 

DIVISION 

49.  1 

4, 

16 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

66,5 

37,0 

51,8 

82 

14 

18 

30 

408 

0 

0 

16 

0 

3, 

97 

2.12 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

AUdUKN    J    oW  AM 

66.3 

38,8 

- 

2.9 

82 

15  + 

17 

29 

383 

0 

0 

7 

0 

4,83 

1.72 

1.28 

14 

.0 

0 

6 

4 

3 

CAMDEN  3  NNW 

67.3 

40,6 

54,0 

84 

If. 

16 

79 

362 

0 

0 

11 

0 

1, 

52 

.51 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAMP  HILL  2  NW  AM 

65.5 

35,8 

50.7 

80 

15  + 

15 

29 

434 

0 

0 

16 

0 

3, 

41 

1.28 

26 

.0 

0 

6 

2 

2 

CENTREVILLE  AM 

66.1 

36,3 

51.2 

- 

2.6 

84 

15 

18 

29 

439 

0 

0 

15 

0 

3. 

68 

.51 

.63 

7 

.0 

0 

9 

3 

0 

CLANTON  AM 

65.1 

36,3 

50.7 

- 

2.9 

83 

15 

19 

29 

441 

0 

0 

15 

0 

3, 

73 

.44 

1,30 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

nAVTAW  AM 
UA '  1  UN  AM 

65.7 

'.1,6 

85 

14 

19 

29 

376 

0 

0 

8 

0 

3, 

28 

,95 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM  AM 

65.5 

38,5 

52.0 

83 

14+ 

22 

30 

414 

0 

0 

9 

0 

3. 

17 

1,11 

25 

.0 

0 

8 

2 

1 

EUFAULA 

71.2 

43,2 

57.2 

1.6 

85 

15 

20 

29 

261 

0 

0 

7 

0 

1, 

71 

- 

1.04 

,63 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

GREENSBORO 

68.4 

42.1 

55.3 

.3 

86 

14 

19 

29 

323 

0 

0 

8 

0 

3, 

32 

.18 

1,09 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

GREENVILLE 

59.2 

44,5 

56.9 

.9 

85 

13  + 

22 

29 

283 

0 

0 

2 

0 

1, 

65 

_ 

1.46 

,56 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

67.9 

44,6 

- 

.8 

84 

13 

19 

29 

293 

0 

0 

5 

0 

2. 

08 

- 

1.25 

,88 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

LAFAYETTE 

65.3 

39,0 

52.2 

81 

14 

16 

29 

392 

0 

0 

8 

0 

3i 

85 

2,49 

25 

•  0 

0 

4 

2 

1 

LIVINGSTON 

67.1 

40,3 

53.7 

.  5 

85 

14  + 

20 

29+ 

369 

0 

0 

1 1 

0 

4. 

27 

1,28 

1.22 

25 

•  0 

0 

9 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

54.3 

1 9 

0 

0 

9 

0 

2. 

41 

•  0 

4 

1 

MARTIN  DAM 

6  6  i  8  M 

55. IM 

89 

24 

29 

335 

0 

0 

3 

0 

3, 

12 

,10 

2.12 

25 

•  0 

0 

6 

1 

1 

iljiAvi.ipi  I     pici  r» 
MAaWcUL    r ItLU 

67.0 

45,4 

83 

16 

23 

29 

298 

0 

0 

2 

0 

3i 

45 

1.4  5 

25 

•  0 

0 

6 

2 

2 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

67,3 

40.9 

54,1 

- 

1.1 

84 

15+ 

22 

29 

354 

0 

0 

5 

0 

1. 

71 

- 

2,24 

.5i 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

NATCHEZ  AM 

63.3 

39,4 

53,9 

85 

13+ 

17 

30 

374 

0 

0 

13 

0 

1 

43 

.35 

7 

•  0 

0 

5 

0 

0 

KK A  1  1 V 1 LLt 

66.5 

41.2 

- 

.6 

83 

16 

21 

29 

351 

0 

7 

0 

1.95 

25 

•  0 

0 

1 

DriQMMATAHA  AM 

' '' 

0 

0 

8 

0 

3i 

28 

,36 

.83 

9 

0 

ROCKFORD  AM 

57.7 

33,3 

50,5 

85 

16 

14 

29 

437 

0 

0 

16 

0 

4 

10 

2.20 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

67,9 

42,2 

- 

1.3 

85 

13  + 

20 

29 

328 

0 

0 

7 

0 

2 

90 

- 

,04 

1.34 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

THOMASVILLE  AM 

67,0 

41,2 

54,1 

- 

1.6 

85 

13  + 

18 

29 

359 

0 

0 

7 

0 

1< 

67 

- 

1.63 

.55 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

TROY 

69. 6M 

4'.,3M 

57. OM 

- 

.5 

87 

14 

19 

29 

284 

0 

0 

3 

0 

1, 

79 

- 

1,53 

.77 

26 

•  0 

0 

4 

2 

0 

TUSKEGEE  2 

55.2 

0 

0 

4 

0 

3. 

66 

2 

UNION  SPRINGS  5  S  AM 

66.6 

37, 4M 

52. OM 

_ 

3.6 

84 

15 

20 

29 

413 

0 

0 

10 

0 

2 

37 

_ 

.60 

.70 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

53.9 

2 

93 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA  AM 

71.0 

43,5 

57.3 

86 

16 

22 

29 

244 

0 

0 

2 

0 

2 

03 

1.16 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

A  TMAPP    QTATP  PAPM 

70,0 

45,1 

84 

14+ 

22 

29 

267 

0 

0 

3 

0 

1 

07 

.43 

10 

.  0 

0 

4 

0 

0 

BAY  MINETTE 

69.4 

46.0 

57.7 

2.0 

S5 

12  + 

24 

29 

264 

0 

0 

3 

0 

1 

25 

1.64 

.57 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

BREWTON  3  SSE 

70.9 

42.8 

56.9 

.2 

88 

13 

18 

30 

293 

0 

0 

7 

0 

88 

2.15 

.35 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

CHATOM 

70.2 

41.5 

55.9 

85 

12  + 

17 

29 

313 

0 

0 

10 

0 

2 

24 

.75 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

CITRONELLE 

67.9 

46.0 

57.0 

2,3 

82 

12  + 

24 

30 

279 

0 

0 

3 

0 

2 

52 

.75 

.61 

24 

.0 

0 

7 

1 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

68.0 

44,0 

56.4 

85 

15 

22 

29 

295 

0 

0 

3 

0 

1 

31 

1.74 

.77 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

58.6 

40.2 

54.4 

2,4 

86 

13+ 

20 

29 

351 

0 

0 

9 

0 

2 

60 

.44 

2.00 

19 

•  0 

0 

3 

1 

1 

FAIRHOPE 

70.5 

48,2 

59.4 

.6 

05 

12 

25 

29 

223 

0 

0 

2 

0 

1 

16 

1.96 

•  40 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  MORGAN 

63. 4 

53.3 

60.9 

80 

13  + 

31 

29 

165 

0 

0 

1 

0 

45 

1.00 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

FRISCO  CITY  AM 

69.5 

42.6 

56.1 

85 

16 

20 

29 

295 

0 

0 

4 

0 

3 

87 

.85 

2.33 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

GENEVA  AM 

70,6 

40,8 

55.7 

85 

14+ 

21 

30 

310 

0 

0 

7 

0 

59 

2.34 

.20 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEADLAND  AM 

69,2 

42,0 

56.0 

85 

15 

22 

28 

300 

0 

0 

5 

0 

1 

40 

•  54 

19+ 

•  0 

0 

4 

2 

0 

LOCKHART  AM 

69.3 

45,2 

57.3 

35 

14+ 

22 

29 

272 

0 

0 

3 

0 

47 

•  12 

19 

•  0 

0 

4 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

67.8 

46,0 

56,'j 

1  .G 

82 

12  + 

25 

29 

278 

0 

0 

3 

0 

1 

47 

2.60 

.55 

25 

•  0 

0 

S 

1 

0 

See  Reference  Notes 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ALABAMA 
NOVEMBER  1955 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Station 

0  1 

Average 
Minimum 

Departure 
From  Norm 

Q 

Max 

Min. 

Departure 
From  Norm. 

V 

a 

^"2 

*  2 

e 
t 

1  .50  .or  More| 

2  1 

9)  X 

<  2 

Averag 

V 
J3 
C 

X 

Date 

Lowest 

Date 

Degree 

s< 

0  » 

0{S 

o 

H 

Creates 

Date 

o 

Q  2 
2  0 

® 
Q 

z 

l.OO 
or  More 

MOBILE 

AM 

67.2 

47.8 

57.5 

-  1.9 

80 

17 

27 

29 

254 

0 

0 

2 

0 

1.05 

-  2  .68 

.45 

26 

.  0 

0 

5 

0 

0 

OZARK 

AM 

TOiO 

57.4 

•  0 

87 

15 

21 

28 

267 

0 

0 

4 

0 

2.21 

-  .69 

1.12 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROBERTSOALE  7  E 

71, 2M 

47. IM 

59. 2M 

85 

13» 

24 

29 

223 

0 

0 

4 

0 

1.41 

-  1.97 

.47 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

57.2 

1.70 

.0 

STATE 

52.4 

-  1.7 

3.24 

-  .16 

T 

Precipitation 


t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


25     26  27 


28     29  30 


ABBEVILLE 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY  3  S 
ASHVILLE  3  SW 

ATHENS 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 

BAY  MINETTE 
BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
BILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  ft 
BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIOGE 
CALERA 
CAMDEN  3  NNW 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBUR6 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 
DANCY 
DANVILLE 
DAYTON 

DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

ELROO 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 
FARLEY 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT    1  W 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
60RGAS 
GREEN  BAY 

GREENS80R0 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVlLUE 

HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 
MAYNEVILLE 

HEADLAND 
.  HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  DAM 

LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 

LOCKHART 
LOCK  17 
MAO  I  SON 
MAGELLA 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 


3i31 

1.26 
2.9'; 
3,*5 
4.63 
3*08 

4.69 


RECORD  MISSING 


3.06 
3*66 
2.24 


1.31 

2*29 
4.99 
1.71 
3.93 
2.60 

1.16 


RECORD  MISSING 


2.43 
3.12 
3.87 
4.83 
4,76 


3.75 
2.98 
3.97 


1.48   1.17  1,04 


T  1,66 
•03  1.60 


1,00  .01 


•31  .17 

T 

1.63 


1.38 

•28  i«7e 


1.00 
1.58 
.01  1.03 


1.61 
•  33 

1.10  1»23 


»37 
•10  1.S7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

Tol 

1   1  2  1 

3 

4   1   5  1  6 

.7  1 

8  1 

9 

 1— 

10  1 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19  f 

20  1  21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

MOBILE 
MONTE  SAND 

T 

.10 

.25 

T 

T 

.10 

.15 

.45 

.39 

•  61 

1.25 

.36 

•  52 

•  39 

•  04 

•  71 

MONTEVALLO 

1*71 

T 

.03 

•  01 

T 

.33 

.53 

T 

T 

•  39 

T 

•  21 

•06 

•  30 

•  SO 

MOULTON 

2.69 

•  20 

•  20 

.15 

.20 

•  20 

•  49 

1*22 

•  03 

•04 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

2,  34 

.22 

T 

.50 

T 

•  09 

.01 

T 

.18 

•  30 

•  77 

•  06 

•  21 

•  19 

NATCHEZ 

1.43 

•  03 

•  39 

.32 

•  07 

T 

T 

•  31 

•  02 

•  10 

•08 

NEWRURG 

2.72 

•  2S 

•  30 

.17 

•  03 

■  02 

•  69 

1*26 

•  04 

•  15 

•  10 

6*10 

•  10 

•  06 

.10 

1*65 

1*90 

•  43 

■  78 

•  70 

la26 

•  25 

.03 

.10 

•  30 

•  20 

•  06 

.32 

ONEONTA 

5.49 

.04 

.41 

.30 

1.12 

.63 

.63 

1.62 

.38 

.36 

ORRVlLLE 

- 

~ 

~ 

* 

2*20 

OZARK 

2»2l 

•  15 

.27 

•  67 

1  •12 

PAINT  ROC*. 

4>1 1 

■  20 

•  16 

•  06 

.28 

•  46 

.49 

PALMERDALE  2  W 

6*88 

•  45 

.05 

2.40 

T 

.60 

•  36 

1.9 

WOO 

•  06 

5.27 

•  41 

.17 

•  23 

1.35 

.25 

.46 

1*63 

.40 

•  37 

PENNINGTON  LOCK  2 

3.00 

.57 

.14 

.03 

.19 

•  30 

•  15 

•  40 

•  50 

•  72 

PERRVVlLLE 

2.33 

•3e 

.25 

•  10 

.21 

•  08 

•  41 

•  90 

P  ICKENSV I LLE 

4*78 

•  20 

•  54 

.10 

.10 

.40 

■  10 

1*04 

2^10 

.20 

P INE  M I LL 

•  76 

.21 

•  55 

PINE  LEVEL 

1»72 

.17 

.53 

.01 

•  19 

•  36 

.12 

■  34 

PLANTERSVILLE 

2«37 

•  36 

.18 

■  12 

•  35 

1 .05 

•  31 

PLEASANT  QROVE  SCHOOL 

4,78 

•  OB 

•  07 

.03 

1.10 

1^35 

.25 

.40 

1*00 

.30 

.20 

PRATTV I LLE 

•  03 

.05 

.02 

•  30 

.12 

•  33 

1.95 

PRIMROSE  FARM 

2.41 

•  05 

.41 

■  92 

T 

.30 

•  03 

•  70 

T 

PUSHMATAHA 

3.28 

.10 

•  72 

.17 

•  24 

•  08 

•  10 

•  31 

•  21 

•  52 

.83 

RED  BAY 

2.63 

•  40 

•  20 

■  25 

•  06 

■  12 

.  56 

•  02 

REDSTONE  ARSENAL 

3.29 

•  13 

•  22 

•  22 

•  26 

.30 

•  60 

1*30 

T 

•  25 

•  01 

REFORM 

5*43 

.10 

•  57 

•  10 

.76 

•  45 

.21 

•  68 

•  66 

li70 

RIVER  FALLS 

3.30 

•  51 

•  21 

2.37 

•  21 

ROBE  'TSOALE  7  E 

1.41 

.13 

•  22 

•  17 

■  05 

.30 

•  01 

•  04 

.47 

.02 

HOCKFORO 

4.10 

•  20 

.30 

U05 

•  35 

2.20 

ROCK  MILLS 

4.84 

.08 

•  15 

•  19 

n94 

•  01 

•  26 

•  01 

•  23 

1.20 

.77 

3.01 

.22 

•  25 

•  32 

•  06 

T 

.  16 

■  32 

.40 

•  80 

.22 

RUSSELL  ILLE 

2.46 

•  27 

.15 

.31 

T 

•  12 

.  14 

•  19 

•  48 

•  72 

•  04 

•  04 

4t36 

.26 

.35 

.19 

■  02 

.40 

•  72 

•  29 

•  33 

i,ie 

■  31 

■  31 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

4.39 

•  48 

.16 

.26 

•  03 

.28 

■  12 

2*36 

•  03 

SAYRE 

3.96 

•  06 

•  41 

.09 

1.98 

.61 

■  37 

•  21 

•  27 

•  65 

■  79 

■  52 

SCOT  TSRORO 

S.04 

•  OS 

•  20 

.05 

.05 

.60 

1  .00 

.32 

.47 

• 

2a00 

■  30 

SCOTTSBORO  5U8STA 

5.31 

•  06 

•  29 

.03 

.01 

T 

.44 

1^44 

•  46 

■  50 

1  •  39 

.16 

•  OS 

•  26 

SEALE  6  W 

3.36 

.84 

1  .30 

•  23 

•  15 

•  64 

SELMA 

2.90 

•  02 

.26 

.24 

•  01 

•  22 

T 

•  18 

1  ^34 

•  63 

SHOEMAKER  SPRINGS 

3.02 

•  30 

•  30 

.10 

.34 

•  31 

.36 

•  96 

* 

•  35 

SLOCOMB  4  S 

1.05 

•  13 

.  18 

.45 

•  29 

SNOW  HILL 

1.17 

.22 

■  34 

.24 

•  17 

2.99 

■  04 

.64 

.22 

.40 

•  30 

•  74 

•  16 

■  36 

.13 

SUTTLE 

2.15 

•  36 

1  ^34 

•  45 

SWAIM 

6«66 

.13 

•  10 

.04 

1.59 

2*35 

•  36 

•  48 

U41 

•  20 

SYLACAU6A  2  W 

4.14 

•  44 

.25 

•  96 

•  30 

•  73 

1.19 

•  27 

SVLAC AU6A  *  NE 

4(33 

•  42 

.26 

■  96 

•  03 

•  25 

■  80 

1.61 

SYLVANl A 

4t26 

.04 

.51 

.06 

.49 

•  46 

.36 

•  55 

•  35 

.00 

.13 

•  33 

TALLADEGA 

4.63 

.01 

T 

•  3S 

.29 

.94 

■  03 

•  13 

•  70 

1.00 

1.  15 

TALLADEGA  MORN  MTN  TWR 

3.65 

.40 

.31 

■  64 

•  40 

•  90 

1.00 

THOMASV I LLE 

1(67 

T 

.27 

.20 

•  08 

.05 

•  32 

T 

•  55 

•  08 

•  12 

THURLOW  0AM 

.04 

.20 

.11 

1^27 

•  03 

•  10 

.17 

1^49 

4.08 

.15 

.10 

.10 

•  02 

•  92 

.50 

.34 

•  54 

1.20 

•  02 

.07 

.12 

TRAFFORO 

5.41 

.43 

.27 

1^49 

•  55 

1.75 

.92 

TROY 

1.79 

.13 

.65 

T 

•  22 

■  02 

•  77 

4.66 

•  IS 

•  60 

.04 

•  19 

.07 

T 

.40 

T 

•  44 

1  ^09 

•  14 

U46 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

5i48 

.21 

•  65 

.23 

.07 

.02 

•  36 

.28 

•  23 

1^44 

1.41 

•  58 

3.66 

•  05 

.75 

1*19 

•  36 

•  03 

1.28 

UNION  SPRINGS  b  S 

2.37 

•  35 

•  30 

.30 

•  12 

•  70 

.10 

•  50 

UNIONTOWN 

2.15 

•  55 

•  80 

•  15 

•  80 

UNI  VERS I TV  R 

5.77 

•  20 

•  75 

.25 

.25 

■  42 

.30 

1^60 

1.6S 

VALLEY  HEAD  3  S 

5.62 

•  09 

•  59 

.06 

•20  *05 

.53 

•  57 

•  46 

■  58 

•  76 

U27 

.20 

•  24 

VANCE 

5.87 

•  17 

•  67 

.09 

1.11 

•  13 

T 

.52 

.40 

•  33 

1*19 

.95 

•  31 

WADLEY 

3«82 

.20 

.65 

.55 

•  25 

•  05 

■  16 

1.51 

•45 

WALLACE   3  SW 

1.04 

•  1« 

.32 

■  25 

•  54 

.29 

WALNUT  GROVE 

- 

- 

.55 

1.00 

.55 

1^75 

WATERLOO 

3.40 

» 

.50 

.70 

1*80 

■  40 

WEST  BLOCTON 

3«83 

.  12 

•  10 

•  51 

•  40 

WETUMPKA 

4.27 

•  06 

•  39 

.72 

T 

!l6 

■  13 

U73 

1.08 

WMATLEY 

1.44 

•  35 

•  11 

•  08 

T 

•  S3 

•  26 

•  03 

.06 

WHEELER  DAM 

3.25 

•  30 

•  22 

.09 

T 

•  54 

.24 

.  14 

•  32 

1^02 

■  14 

•  11 

.13 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.92 

•  43 

.63 

.15 

T 

•  05 

.04 

.19 

•  55 

•  44 

.44 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6.65 

•  19 

.13 

•  03 

•  14 

1.60 

2.16 

.40 

.60 

•  57 

•  46 

.13 

.20 

WILSON  DAM 

2.78 

.26 

.52 

T 

•  04 

■  40 

•  02 

T 

.17 

•  41 

•  61 

•  06 

.10 

•  19 

WINFIELD  2  SW 

5.33 

.27 

.39 

.15 

.01 

.07 

■  12 

■  09 

•  24 

3^36 

•  12 

.52 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.81 

.10 

•  23 

.77 

.06 

•  10 

•  07 

.66 

U60 

YOUNGS  STORE 

3«90 

•  22 

.24 

.51 

.11 

.26 

1.76 

•  59 

•  20 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

FAIRBOPE 

EVAP 

.10 

.10 

.14 

.13 

.11 

.07 

.08 

.14 

.09 

.08 

.06 

.07 

.07 

.11 

.07 

.08 

.16 

.08 

.10 

.14 

.07 

.03 

.04 

.05 

.03 

.07 

.05 

.10 

.10 

.03 

2.55 

WIND 

26 

15 

79 

48 

26 

7 

27 

60 

36 

56 

24 

33 

50 

20 

12 

26 

77 

33 

34 

75 

33 

25 

30 

29 

16 

70 

18 

64 

78 

42 

1169 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.11 

.13 

.13 

.17 

.14 

.11 

.07 

.13 

.15 

.03 

.10 

.10 

.03 

.10 

.15 

.19 

.12 

.12 

.08 

.11 

.03 

.14 

.07 

.11 

.10 

.11 

B3.27 

WIND 

32 

20 

100 

127 

71 

25 

45 

70 

85 

25 

30 

23 

22 

15 

10 

50 

190 

30 

60 

110 

20 

17 

35 

72 

24 

90 

12 

70 

115 

37 

1632 

Sm  R«f«r*nc«  NuiM  Following  SlatloD  Index 
-  139  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  19S5 


oiuiion 

Day  Oi  Month 

o 
Cr 
a 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  31 

> 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

67 

65 

66 

57 

58 

60 

54 

57 

53 

58 

53 

66 

75 

76 

80 

77 

75 

47 

60 

48 

57 

66 

70 

68 

55 

60 

65 

61 

32 

34 

60«0 

MIN 

22 

33 

35 

30 

32 

28 

29 

26 

25 

25 

35 

36 

44 

50 

61 

62 

29 

25 

27 

25 

26 

28 

41 

34 

34 

29 

26 

25 

16 

15 

MUCAhINUCK       J  1  T    O  '"t 

74 

74 

67 

58 

63 

72 

67 

64 

61 

61 

68 

79 

72 

82 

79 

78 

66 

68 

60 

63 

70 

71 

70 

65 

67 

63 

66 

59 

42 

46 

66  15 

MIN 

24 

30 

43 

26 

26 

30 

50 

28 

26 

43 

30 

38 

56 

60 

54 

63 

35 

30 

46 

27 

25 

30 

63 

47 

45 

29 

31 

34 

19 

18 

37  #0 

ANOALUS I A 

67 

70 

71 

69 

70 

71 

69 

70 

68 

64 

68 

70 

84 

86 

85 

66 

82 

62 

72 

70 

78 

76 

73 

76 

79 

72 

75 

62 

45 

44 

71  tO 

MIN 

39 

41 

40 

35 

36 

44 

43 

42 

41 

42 

44 

52 

51 

63 

55 

56 

46 

36 

53 

51 

52 

34 

62 

51 

52 

39 

40 

39 

22 

23 

43*6 

ANNISTON  CAA  AP 

76 

76 

63 

56 

64 

73 

63 

61 

62 

55 

66 

60 

68 

31 

80 

80 

53 

67 

58 

61 

69 

74 

69 

56 

55 

61 

60 

42 

41 

43 

63*9 

MIN 

31 

37 

31 

26 

25 

35 

30 

27 

29 

36 

31 

41 

61 

59 

54 

44 

31 

29 

37 

28 

29 

34 

65 

44 

39 

34 

36 

23 

18 

21 

35i2 

ATHENS  2 

75 

78 

72 

55 

54 

59 

62 

57 

57 

70 

71 

75 

77 

79 

80 

79 

59 

60 

62 

65 

65 

69 

72 

55 

57 

56 

59 

65 

37 

41 

63«7 

MIN 

38 

37 

38 

24 

25 

33 

36 

26 

24 

34 

33 

35 

54 

55 

44 

25 

25 

24 

36 

26 

27 

29 

36 

34 

36 

24 

26 

16 

19 

15 

31  •  2 

75 

76 

68 

60 

69 

75 

71 

65 

61 

59 

71 

63 

83 

84 

84 

62 

78 

68 

68 

63 

73 

77 

79 

73 

68 

64 

68 

61 

44 

50 

70  •O 

MIN 

3B 

45 

48 

32 

33 

45 

55 

40 

41 

42 

35 

51 

65 

67 

64 

68 

42 

36 

55 

35 

34 

45 

65 

64 

66 

36 

40 

36 

22 

23 

45*1 

AUBURN   3  SW 

65 

70 

75 

60 

60 

67 

73 

66 

65 

64 

57 

67 

80 

75 

82 

80 

62 

58 

66 

63 

63 

69 

74 

71 

64 

57 

62 

64 

45 

42 

MIN 

55 

64 

56 

40 

17 

20 

38  •  8 

BAY  MINETTE 

MAX 

77 

80 

62 

62 

71 

77 

64 

65 

60 

62 

73 

85 

64 

85 

84 

82 

62 

63 

66 

65 

70 

81 

60 

68 

67 

66 

68 

67 

45 

50 

69.4 

MIN 

40 

48 

50 

31 

36 

47 

55 

41 

41 

41 

38 

54 

69 

68 

65 

62 

43 

40 

50 

35 

38 

46 

67 

55 

52 

37 

42 

36 

24 

26 

46>0 

BELLE  MINA   2  N 

MAX 

75 

77 

71 

66 

68 

60 

54 

61 

57 

69 

78 

75 

81 

80 

76 

49 

60 

57 

55 

67 

72 

68 

69 

50 

56 

61 

56 

37 

39 

63  12 

MIN 

39 

51 

25 

26 

40 

35 

26 

23 

35 

32 

53 

63 

63 

62 

48 

28 

28 

39 

26 

28 

37 

60 

33 

41 

26 

32 

20 

16 

15 

36.3 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

76 

77 

66 

57 

67 

70 

63 

59 

63 

57 

70 

80 

78 

84 

81 

78 

52 

68 

61 

60 

70 

72 

70 

62 

52 

56 

63 

47 

40 

44 

64.8 

MIN 

33 

42 

41 

25 

26 

39 

38 

26 

27 

41 

34 

54 

65 

64 

64 

52 

33 

28 

42 

27 

29 

36 

60 

42 

46 

26 

33 

28 

18 

19 

38.0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

74 

74 

54 

66 

64 

66 

60 

57 

58 

67 

69 

79 

73 

82 

80 

79 

50 

65 

61 

60 

59 

73 

71 

58 

52 

59 

61 

47 

39 

42 

63.1 

66 

56 

65 

41 

32 

30 

36 

32 

23 

22 

38.2 

BREWTON   3  SSE 

MAX 

76 

78 

65 

60 

69 

74 

66 

66 

60 

64 

73 

85 

88 

67 

87 

64 

75 

68 

68 

64 

73 

79 

82 

72 

72 

66 

69 

60 

43 

51 

70.9 

40 

31 

56 

64 

61 

68 

47 

18 

42  .  8 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

76 

76 

68 

57 

64 

65 

62 

56 

59 

50 

63 

74 

70 

76 

78 

78 

61 

61 

51 

55 

56 

71 

69 

62 

60 

56 

61 

55 

38 

44 

62.2 

40 

36 

28 

42 

59 

60 

57 

46 

34 

40 

26 

26 

20 

12 

12 

33.7 

CALERA 

MAX 

63 

70 

72 

54 

54 

64 

70 

60 

68 

52 

55 

66 

78 

76 

80 

80 

79 

52 

56 

53 

58 

65 

72 

68 

58 

57 

59 

64 

40 

38 

62.8 

26 

27 

40 

30 

29 

32 

32 

64 

61 

45 

30 

34 

32 

20 

20 

35.6 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

76 

76 

70 

58 

67 

74 

62 

62 

65 

60 

70 

83 

82 

80 

33 

84 

53 

68 

60 

60 

71 

77 

74 

72 

62 

69 

66 

62 

42 

47 

67.3 

MIN 

32 

39 

46 

26 

26 

54 

32 

36 

44 

32 

50 

62 

68 

54 

26 

32 

29 

39 

52 

50 

50 

30 

35 

35 

16 

16 

40.  5 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

64 

72 

74 

57 

52 

64 

72 

65 

64 

52 

56 

67 

78 

76 

60 

79 

80 

66 

67 

50 

56 

69 

73 

69 

63 

67 

61 

65 

45 

41 

56.6 

MIN 

29 

32 

26 

29 

33 

42 

30 

32 

36 

32 

35 

60 

60 

50 

48 

30 

32 

38 

15 

36.6 

CENTREVILLE 

MAX 

67 

75 

76 

66 

60 

63 

70 

65 

64 

55 

60 

70 

61 

60 

64 

30 

80 

55 

69 

56 

62 

59 

74 

70 

60 

58 

62 

64 

42 

42 

66.1 

MIN 

35 

44 

26 

26 

30 

40 

29 

29 

36 

30 

35 

56 

65 

57 

40 

43 

30 

32 

31 

1 8 

19 

36.3 

CHATOM 

MAX 

80 

80 

72 

63 

72 

76 

69 

66 

57 

60 

76 

85 

32 

84 

85 

83 

61 

70 

69 

53 

74 

32 

76 

73 

68 

64 

65 

61 

47 

50 

70.2 

MIN 

32 

40 

45 

26 

25 

61 

52 

33 

36 

43 

30 

47 

55 

67 

57 

53 

31 

39 

57 

50 

62 

31 

36 

36 

17 

19 

41  .6 

CITRONELLE 

MAX 

74 

76 

64 

60 

67 

73 

51 

62 

57 

58 

71 

82 

82 

78 

80 

61 

73 

63 

63 

67 

61 

72 

79 

77 

62 

61 

63 

67 

65 

42 

67.9 

MIN 

45 

58 

44 

42 

41 

40 

43 

40 

50 

58 

69 

70 

41 

64 

42 

36 

45 

28 

24 

46  .0 

CLANTON 

MAX 

67 

73 

75 

65 

57 

67 

74 

64 

52 

54 

63 

69 

80 

79 

63 

81 

79 

55 

68 

56 

59 

70 

73 

70 

61 

55 

60 

66 

43 

40 

56.1 

MIN 

31 

43 

29 

26 

33 

47 

29 

28 

32 

3  1 

35 

49 

64 

67 

45 

45 

32 

19 

20 

36  .3 

DAYTON 

MAX 

68 

72 

78 

67 

57 

68 

74 

61 

50 

63 

52 

73 

84 

85 

84 

64 

82 

65 

59 

61 

50 

71 

76 

72 

61 

55 

55 

63 

41 

40 

65.7 

MIN 

39 

50 

44 

30 

32 

34 

47 

37 

32 

42 

36 

49 

66 

67 

56 

48 

33 

40 

19 

22 

41  .6 

DECATUR 

MAX 

67 

76 

77 

49 

55 

66 

67 

57 

52 

67 

57 

70 

73 

73 

84 

31 

77 

47 

66 

48 

65 

57 

73 

65 

53 

50 

57 

62 

31 

37 

61.5 

MIN 

40 

53 

40 

30 

27 

4 1 

39 

29 

29 

35 

35 

42 

50 

64 

64 

29 

30 

29 

29 

40 

29 

26 

21 

16 

17 

37.6 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 

69 

77 

78 

56 

69 

68 

72 

65 

68 

65 

58 

72 

80 

83 

83 

63 

81 

53 

68 

58 

50 

71 

76 

70 

55 

53 

60 

53 

41 

41 

66.6 

MIN 

31 

38 

43 

28 

29 

32 

44 

32 

32 

33 

36 

35 

52 

63 

66 

32 

34 

33 

34 

40 

60 

37 

45 

34 

34 

33 

23 

22 

36.6 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

72 

76 

64 

60 

67 

72 

62 

66 

52 

59 

70 

81 

84 

64 

85 

84 

56 

69 

58 

62 

70 

76 

61 

69 

73 

56 

67 

66 

44 

50 

68.8 

MIN 

37 

39 

41 

33 

33 

38 

52 

47 

43 

44 

37 

50 

55 

66 

65 

42 

36 

36 

47 

60 

61 

51 

40 

43 

30 

22 

24 

44.0 

EUFAULA 

MAX 

74 

77 

71 

66 

68 

76 

65 

72 

67 

66 

59 

81 

84 

64 

65 

34 

75 

75 

69 

62 

72 

77 

79 

75 

69 

57 

69 

63 

45 

60 

71.2 

MIN 

41 

45 

52 

32 

31 

34 

62 

37 

42 

46 

36 

46 

54 

63 

59 

64 

50 

31 

50 

32 

31 

42 

59 

56 

53 

37 

41 

36 

20 

22 

43.2 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

75 

77 

66 

60 

69 

74 

55 

66 

64 

60 

71 

85 

85 

83 

85 

84 

61 

71 

65 

64 

72 

77 

77 

65 

55 

53 

68 

45 

43 

48 

58.5 

MIN 

31 

36 

36 

29 

26 

39 

44 

32 

41 

38 

32 

46 

57 

65 

56 

51 

39 

36 

40 

34 

31 

39 

66 

66 

44 

36 

37 

29 

20 

21 

40.2 

FAIRHOPE 

MAX 

75 

80 

70 

62 

66 

76 

67 

65 

61 

56 

74 

65 

64 

82 

83 

82 

72 

55 

69 

70 

72 

81 

61 

71 

59 

65 

68 

54 

45 

53 

70.5 

MIN 

44 

50 

53 

34 

34 

46 

59 

46 

44 

44 

39 

58 

59 

66 

66 

69 

47 

41 

40 

36 

42 

53 

58 

56 

69 

40 

44 

42 

26 

28 

48.2 

FAYETTE 

MAX 

79 

79 

81 

56 

63 

67 

63 

59 

60 

60 

56 

74 

84 

83 

37 

78 

78 

51 

68 

58 

68 

69 

69 

74 

66 

53 

58 

63 

38 

43 

66.0 

MIN 

30 

38 

42 

26 

23 

28 

30 

25 

25 

28 

27 

33 

57 

64 

68 

50 

26 

30 

30 

31 

27 

35 

47 

39 

44 

25 

30 

26 

16 

15 

34.3 

FLORENCE 

MAX 

77 

76 

70 

62 

66 

65 

50 

54 

58 

63 

69 

76 

79 

62 

81 

76 

47 

55 

54 

57 

70 

72 

70 

53 

54 

57 

54 

46 

37 

43 

62.6 

MIN 

44 

59 

40 

23 

27 

46 

34 

27 

24 

37 

40 

50 

65 

54 

65 

45 

26 

27 

37 

25 

28 

48 

52 

33 

40 

26 

29 

18 

16 

17 

37.1 

FORT  MORGAN 

MAX 

74 

78 

76 

60 

64 

73 

69 

53 

60 

59 

58 

79 

80 

78 

78 

60 

71 

57 

70 

53 

67 

76 

75 

69 

71 

62 

66 

60 

44 

60 

68.4 

MIN 

54 

65 

66 

45 

60 

54 

58 

63 

49 

48 

39 

69 

52 

55 

58 

59 

61 

50 

51 

45 

54 

59 

67 

59 

57 

50 

54 

42 

31 

37 

53.3 

FRISCO  CITY 

MAX 

71 

77 

78 

62 

62 

71 

76 

53 

68 

60 

54 

72 

84 

64 

84 

65 

83 

52 

72 

67 

64 

73 

76 

76 

63 

64 

63 

58 

47 

45 

69.5 

MIN 

38 

46 

46 

30 

33 

44, 

63 

38 

39 

40 

36 

43 

64 

65 

63 

67 

41 

37 

46 

29 

35 

44 

53 

52 

62 

35 

39 

36 

20 

23 

42.6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

76 

75 

67 

55 

69 

69 

61 

57 

57 

64 

67 

78 

71 

81 

80 

77 

53 

55 

54 

57 

68 

72 

70 

61 

61 

60 

51 

46 

38 

42 

63.0 

MIN 

29 

42 

43 

23 

26 

34 

46 

26 

29 

40 

30 

44 

46 

61 

58 

50 

32 

29 

39 

30 

27 

32 

51 

41 

43 

32 

33 

28 

19 

20 

36.6 

GENEVA 

MAX 

69 

72 

78 

67 

63 

69 

76 

62 

66 

62 

52 

72 

34 

65 

65 

85 

84 

56 

70 

59 

62 

71 

76 

82 

65 

74 

65 

69 

61 

47 

70.6 

MIN 

32 

35 

35 

32 

27 

27 

48 

43 

40 

42 

34 

36 

48 

62 

53 

65 

50 

35 

37 

34 

30 

34 

60 

52 

58 

40 

39 

43 

23 

21 

40.B 

GREENSBORO 

MAX 

76 

79 

69 

64 

71 

76 

57 

55 

67 

59 

72 

83 

33 

66 

83 

81 

66 

69 

70 

65 

71 

75 

59 

65 

55 

58 

64 

67 

45 

50 

68.4 

MIN 

41 

46 

44 

29 

32 

45 

45 

35 

30 

42 

37 

52 

59 

66 

64 

66 

34 

33 

48 

31 

34 

46 

64 

44 

47 

31 

44 

30 

19 

22 

42.1 

GREENVILLE 

MAX 

74 

75 

66 

69 

67 

73 

65 

65 

53 

65 

70 

81 

86 

83 

85 

34 

77 

71 

65 

63 

72 

76 

78 

72 

61 

S3 

67 

62 

42 

47 

69.2 

MIN 

37 

42 

50 

33 

37 

42 

53 

37 

39 

45 

36 

50 

66 

66 

51 

67 

42 

36 

56 

34 

36 

42 

63 

54 

53 

37 

39 

39 

22 

26 

44.6 

GUNTERSVILLE 

MAX 

71 

73 

69 

62 

52 

63 

58 

53 

66 

52 

56 

76 

72 

61 

76 

75 

56 

62 

68 

62 

67 

70 

68 

62 

52 

54 

61 

55 

35 

40 

61.6 

MIN 

29 

47 

42 

28 

29 

28 

41 

27 

29 

33 

33 

52 

62 

52 

53 

50 

34 

30 

40 

32 

29 

39 

62 

31 

38 

29 

32 

26 

19 

21 

37.2 

HALEYVILLE 

MAX 

66 

75 

74 

60 

50 

51 

65 

55 

67 

52 

57 

66 

SO 

79 

82 

81 

74 

49 

66 

64 

60 

68 

72 

54 

53 

53 

63 

65 

39 

38 

62.2 

MIN 

27 

43 

38 

26 

25 

34 

28 

26 

26 

24 

25 

34 

36 

31 

54 

66 

22 

25 

30 

28 

26 

23 

46 

30 

33 

26 

27 

23 

14 

13 

30.8 

HEADLAND 

MAX 

70 

76 

66 

60 

66 

75 

63 

68 

50 

58 

69 

80 

84 

34 

85 

84 

64 

71 

76 

77 

71 

75 

78 

56 

77 

66 

66 

51 

43 

49 

69.2 

MIN 

40 

46 

32 

34 

32 

38 

47 

41 

45 

37 

46 

56 

56 

55 

57 

50 

37 

42 

33 

33 

43 

45 

45 

62 

40 

44 

45 

22 

23 

29 

42.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

72 

75 

63 

58 

66 

73 

65 

63 

51 

59 

69 

80 

84 

83 

83 

32 

76 

79 

66 

60 

70 

72 

74 

75 

60 

60 

65 

53 

40 

43 

57.9 

MIN 

43 

45 

48 

30 

39 

46 

55 

41 

39 

43 

40 

60 

53 

65 

51  1 

67 

40 

32 

52 

32 

42 

49 

58 

62 

60 

36 

42 

1 

37 

19 

23 

44.6 

S«e  Retereace  Notes  Followliig  Station  lodex 
-  140  - 


DAILY  TEMPERATURES  alabaha 


Tablo  S  Conlinued   NOVEMBER  1955 


Station 

Day  Oi  Month 

« 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IE 

,7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JASPER 

MAX 

LAFAYETTE 

MAX 

73 

73 

60 

57 

67 

71 

65 

63 

60 

55 

67 

79 

68 

81 

80 

80 

63 

67 

61 

61 

70 

73 

69 

66 

57 

63 

66 

58 

41 

46 

65a3 

3* 

38 

43 

28 

31 

39 

50 

36 

32 

42 

37 

41 

57 

61 

56 

61 

35 

29 

46 

28 

35 

34 

50 

47 

44 

32 

35 

34 

16 

20 

39*0 

L  1 V  INGS  TON 

MAX 

78 

80 

70 

60 

70 

74 

64 

60 

60 

59 

74 

84 

84 

86 

85 

82 

55 

65 

63 

62 

72 

77 

72 

60 

52 

65 

65 

48 

42 

47 

67  •I 

MIN 

39 

50 

40 

27 

28 

45 

51 

"32 

30 

42 

36 

50 

67 

67 

67 

50 

35 

29 

41 

32 

30 

43 

57 

45 

42 

31 

35 

29 

20 

20 

40  .3 

LOCKHART 

MAX 

67 

73 

77 

62 

59 

67 

73 

63 

64 

59 

62 

73 

84 

85 

85 

86 

83 

64 

70 

67 

63 

73 

76 

82 

66 

74 

65 

68 

46 

44 

69*3 

M  IN 

37 

43 

53 

34 

32 

39 

53 

44 

42 

46 

36 

51 

61 

60 

66 

67 

49 

37 

50 

34 

33 

46 

58 

60 

59 

39 

40 

44 

22 

45.2 

MADISON 

MAX 

67 

76 

78 

49 

57 

67 

68 

60 

54 

59 

58 

70 

79 

72 

83 

81 

78 

49 

63 

50 

56 

68 

70 

65 

56 

49 

57 

61 

31 

38 

62  .3 

38 

53 

40 

25 

27 

31 

35 

28 

23 

37 

39 

48 

61 

62 

61 

66 

25 

30 

39 

26 

30 

41 

56 

33 

38 

27 

32 

20 

13 

36,6 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

75 

78 

70 

59 

69 

75 

67 

62 

54 

60 

71 

86 

88 

88 

86 

84 

56 

66 

62 

62 

70 

77 

71 

65 

67 

59 

67 

57 

42 

46 

67  ,6 

33 

43 

45 

27 

30 

41 

50 

34 

34 

43 

35 

61 

63 

67 

64 

53 

35 

31 

50 

30 

30 

40 

63 

47 

47 

32 

36 

32 

19 

22 

40i9 

MARTIN  0AM 

MAX 

74 

75 

68 

58 

63 

73 

65 

62 

59 

58 

68 

81 

82 

89 

82 

78 

68 

61 

60 

69 

73 

70 

68 

60 

59 

67 

60 

40 

46 

66  aS 

MIN 

34 

38 

48 

37 

43 

35 

53 

38 

40 

46 

35 

45 

61 

62 

54 

65 

39 

48 

36 

32 

37 

64 

51 

48 

41 

35 

37 

24 

30 

43i3 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

73 

75 

66 

58 

66 

73 

65 

64 

60 

58 

69 

80 

81 

81 

82 

83 

62 

68 

64 

61 

67 

76 

74 

68 

62 

59 

67 

61 

42 

47 

67  aO 

MIN 

39 

44 

49 

33 

37 

43 

55 

36 

40 

47 

39 

69 

53 

66 

64 

62 

42 

36 

50 

36 

37 

42 

65 

53 

57 

39 

42 

37 

23 

27 

45 

M08ILE  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

78 

62 

61 

69 

74 

64 

63 

58 

59 

70 

82 

78 

82 

80 

80 

61 

61 

69 

63 

73 

80 

78 

66 

67 

64 

69 

63 

44 

51 

67«8 

MIN 

44 

54 

43 

34 

36 

53 

50 

43 

41 

43 

39 

59 

68 

67 

67 

51 

44 

42 

45 

35 

39 

64 

64 

64 

46 

38 

44 

32 

25 

26 

4«<0 

MOB  I LE 

MAX 

68 

73 

74 

62 

60 

69 

70 

64 

63 

58 

60 

71 

77 

76 

78 

78 

30 

60 

67 

68 

61 

70 

74 

78 

66 

67 

64 

69 

47 

43 

67.2 

MIN 

42 

53 

50 

37 

37 

45 

58 

43 

43 

44 

46 

54 

69 

69 

68 

69 

46 

44 

45 

39 

40 

45 

56 

55 

56 

41 

42 

44 

27 

28 

47.3 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

73 

76 

65 

60 

68 

74 

64 

65 

60 

58 

71 

82 

82 

S3 

84 

84 

59 

69 

63 

64 

70 

75 

75 

66 

57 

62 

67 

52 

43 

49 

67 13 

M  I N 

34 

39 

38 

33 

31 

39 

42 

36 

38 

44 

35 

51 

63 

65 

63 

53 

39 

32 

40 

34 

33 

38 

64 

52 

43 

37 

39 

27 

22 

23 

40  aO 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

75 

75 

48 

55 

66 

65 

58 

53 

56 

58 

70 

74 

79 

82 

80 

74 

47 

55 

47 

48 

67 

71 

62 

50 

52 

65 

62 

35 

37 

39 

59a8 

MIN 

51 

45 

32 

26 

28 

52 

35 

33 

25 

41 

40 

57 

68 

68 

67 

54 

29 

32 

36 

30 

32 

50 

42 

35 

40 

31 

35 

20 

18 

20 

39a0 

NATCHEZ 

MAX 

75 

77 

71 

53 

68 

71 

73 

63 

59 

59 

72 

84 

85 

83 

85 

83 

59 

71 

64 

61 

72 

78 

74 

70 

60 

62 

67 

61 

42 

47 

68a3 

MIN 

29 

37 

39 

24 

23 

33 

64 

29 

35 

42 

29 

51 

65 

66 

61 

68 

30 

27 

46 

29 

26 

39 

66 

53 

52 

29 

32 

34 

18 

17 

39  a4 

oneonta 

MAX 

66 

74 

76 

50 

55 

66 

65 

59 

55 

59 

54 

69 

78 

72 

82 

80 

77 

49 

63 

48 

57 

69 

71 

70 

55 

51 

66 

63 

35 

37 

62.1 

MIN 

30 

48 

40 

26 

24 

29 

41 

24 

27 

29 

29 

35 

55 

59 

58 

63 

30 

28 

38 

24 

26 

31 

40 

36 

41 

27 

31 

24 

15 

17 

34.2 

OZARK 

MAX 

76 

78 

63 

61 

71 

76 

69 

67 

65 

58 

71 

84 

86 

85 

87 

83 

65 

74 

67 

64 

73 

77 

80 

70 

71 

66 

70 

48 

44 

52 

70  aO 

MIN 

40 

55 

32 

34 

36 

53 

40 

42 

46 

39 

46 

65 

64 

65 

67 

50 

36 

45 

34 

37 

46 

53 

59 

59 

40 

43 

45 

21 

22 

44a8 

PELL   CITY   5  NW 

MAX 

63 

71 

72 

51 

55 

62 

57 

70 

57 

58 

54 

66 

77 

67 

80 

79 

78 

50 

64 

52 

56 

67 

72 

70 

56 

52 

67 

62 

38 

38 

61  a7 

MIN 

29 

32 

41 

29 

26 

28 

44 

27 

28 

30 

27 

30 

47 

59 

59 

67 

33 

30 

32 

28 

27 

28 

35 

41 

41 

35 

32 

30 

16 

16 

34a2 

PRATTV I LLE 

MAX 

73 

75 

61 

57 

66 

72 

66 

63 

59 

59 

69 

80 

80 

82 

82 

83 

61 

78 

61 

61 

68 

75 

71 

66 

69 

60 

62 

56 

45 

46 

66  a5 

MIN 

33 

38 

47 

29 

30 

37 

52 

34 

36 

46 

34 

41 

57 

60 

68 

61 

40 

32 

50 

32 

31 

36 

63 

60 

49 

38 

39 

39 

21 

22 

41a2 

Pushmataha 

MAX 

69 

77 

80 

58 

67 

71 

76 

61 

61 

59 

57 

77 

84 

84 

83 

84 

80 

57 

66 

60 

61 

74 

78 

78 

60 

60 

64 

65 

44 

44 

67  a9 

MIN 

37 

48 

43 

29 

28 

37 

44 

34 

34 

39 

35 

46 

68 

59 

68 

69 

35 

29 

45 

32 

29 

33 

60 

47 

47 

34 

37 

32 

20 

21 

41aO 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

73 

74 

48 

54 

65 

66 

58 

52 

57 

55 

68 

77 

72 

79 

79 

74 

46 

62 

60 

56 

67 

71 

68 

55 

48 

55 

60 

44 

36 

39 

60  a  6 

MIN 

34 

47 

26 

22 

25 

42 

28 

24 

22 

40 

31 

56 

65 

60 

67 

34 

26 

23 

32 

26 

26 

36 

42 

35 

30 

24 

28 

19 

16 

13 

33a3 

ROBERTSOALE  7  £ 

MAX 

75 

78 

74 

62 

70 

76 

68 

65 

60 

62 

74 

84 

85 

85 

84 

82 

74 

65 

70 

74 

80 

82 

74 

70 

65 

69 

63 

44 

52 

71a2 

MIN 

38 

48 

49 

31 

32 

46 

58 

46 

43 

43 

36 

53 

66 

57 

62 

69 

48 

40 

67 

34 

49 

68 

57 

57 

38 

42 

41 

24 

25 

47al 

ROCKFORD 

MAX 

68 

75 

80 

65 

68 

66 

74 

65 

65 

58 

59 

77 

80 

80 

83 

86 

80 

56 

68 

60 

65 

70 

72 

69 

68 

62 

64 

67 

49 

67  a  7 

MIN 

28 

34 

28 

25 

28 

31 

37 

28 

25 

40 

28 

33 

43 

47 

51 

59 

34 

27 

39 

26 

25 

29 

48 

45 

42 

31 

26 

33 

14 

16 

33a3 

ROCK  M I LLS 

MAX 

72 

72 

65 

58 

65 

71 

67 

64 

62 

67 

66 

78 

65 

80 

76 

78 

66 

67 

58 

61 

70 

72 

69 

66 

56 

62 

62 

56 

41 

47 

64a9 

MIN 

28 

32 

44 

33 

26 

29 

51 

28 

29 

41 

31 

34 

49 

67 

49 

58 

36 

29 

43 

28 

28 

30 

58 

47 

46 

30 

32 

35 

19 

1  9 

36a6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

67 

75 

75 

49 

61 

65 

56 

58 

53 

58 

67 

69 

74 

80 

85 

80 

77 

50 

60 

45 

57 

69 

71 

64 

54 

54 

68 

62 

31 

38 

61  a7 

23 

40 

40 

22 

24 

25 

24 

24 

24 

26 

33 

23 

52 

52 

65 

57 

25 

25 

31 

21 

26 

26 

46 

34 

33 

24 

25 

20 

12 

1 1 

30a4 

SA I  NT  BERNARD 

MAX 

67 

76 

77 

47 

54 

64 

61 

58 

54 

60 

53 

70 

78 

70 

82 

79 

75 

47 

64 

48 

57 

68 

73 

70 

54 

50 

58 

62 

35 

36 

61  a6 

MIN 

25 

34 

40 

24 

24 

27 

39 

27 

26 

25 

29 

29 

55 

62 

64 

64 

29 

29 

29 

26 

26 

26 

39 

34 

34 

30 

29 

23 

17 

16 

32  a  7 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

71 

73 

66 

53 

62 

67 

5B 

53 

58 

49 

64 

75 

72 

82 

76 

75 

52 

60 

56 

67 

66 

69 

69 

61 

49 

56 

59 

53 

34 

39 

61  al 

MIN 

36 

44 

40 

24 

27 

41 

39 

27 

27 

40 

36 

50 

61 

62 

51 

52 

29 

26 

40 

28 

32 

42 

61 

35 

41 

29 

38 

25 

15 

15 

37  a  5 

SCOTTSBORO 

MAX 

75 

76 

66 

59 

66 

65 

63 

58 

60 

53 

68 

78 

69 

77 

79 

78 

66 

66 

60 

56 

68 

70 

69 

63 

50 

57 

62 

58 

38 

43 

63a5 

MIN 

32 

44 

40 

22 

26 

35 

32 

23 

23 

35 

28 

45 

60 

60 

57 

52 

26 

26 

42 

26 

27 

32 

59 

34 

42 

25 

30 

24 

15 

14 

34a5 

SELMA 

MAX 

75 

77 

70 

58 

69 

74 

66 

65 

58 

59 

70 

83 

85 

85 

82 

82 

60 

67 

64 

62 

68 

76 

72 

68 

63 

60 

67 

63 

42 

47 

67a9 

MIN 

36 

44 

46 

30 

31 

41 

53 

36 

36 

42 

34 

49 

64 

66 

62 

58 

37 

32 

61 

32 

32 

40 

64 

49 

47 

35 

38 

36 

20 

25 

42  a  2 

SYLACAUGA  U  NE 

MAX 

72 

72 

65 

56 

64 

70 

62 

69 

54 

54 

67 

78 

73 

82 

79 

79 

60 

67 

63 

58 

67 

71 

70 

62 

55 

59 

63 

57 

39 

43 

64  aO 

MIN 

27 

37 

44 

20 

21 

31 

44 

24 

23 

39 

31 

51 

64 

62 

67 

55 

34 

23 

42 

25 

26 

33 

52 

45 

46 

29 

31 

30 

16 

16 

36a2 

TALLADEGA 

MAX 

77 

77 

63 

57 

65 

73 

63 

61 

54 

57 

69 

81 

69 

83 

80 

78 

53 

69 

58 

57 

69 

74 

68 

63 

55 

60 

58 

50 

40 

44 

64a2 

30 

39 

42 

28 

25 

35 

40 

26 

30 

41 

32 

45 

63 

62 

60 

52 

33 

32 

44 

28 

28 

35 

62 

43 

45 

31 

35 

29 

14 

19 

37a7 

THOMASV ILLE 

MAX 

70 

76 

79 

58 

60 

69 

73 

62 

63 

55 

59 

72 

85 

83 

82 

85 

82 

58 

67 

62 

61 

70 

77 

75 

60 

55 

60 

67 

43 

42 

67aO 

MiN 

38 

48 

44 

28 

31 

44 

51 

36 

36 

40 

36 

43 

63 

68 

65 

68 

36 

33 

40 

32 

33 

38 

44 

48 

49 

32 

38 

32 

18 

23 

41a2 

TROY 

MAX 

75 

77 

62 

60 

75 

65 

66 

64 

60 

72 

83 

86 

87 

86 

84 

73 

73 

66 

62 

72 

76 

81 

70 

62 

63 

66 

60 

43 

49 

69a6 

MIN 

41 

45 

50 

30 

34 

53 

39 

40 

45 

39 

51 

63 

63 

61 

66 

43 

35 

44 

33 

40 

47 

61 

54 

53 

36 

44 

35 

19 

22 

44  a  3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

75 

79 

56 

59 

70 

63 

62 

59 

60 

56 

71 

82 

83 

85 

82 

78 

53 

65 

60 

67 

70 

74 

71 

56 

51 

60 

62 

45 

41 

45 

64a7 

MIN 

36 

49 

35 

26 

29 

46 

35 

30 

31 

40 

33 

56 

66 

57 

66 

43 

34 

31 

35 

30 

30 

38 

50 

43 

36 

32 

34 

24 

19 

21 

38al 

TUSKE6EE  2 

MAX 

72 

75 

61 

59 

66 

75 

67 

64 

64 

59 

6B 

80 

81 

82 

82 

83 

77 

72 

63 

62 

69 

75 

75 

70 

60 

61 

65 

60 

42 

46 

67aS 

MIN 

37 

43 

48 

30 

31 

38 

50 

34 

37 

44 

37 

47 

62 

62 

58 

56 

41 

35 

49 

33 

34 

40 

62 

53 

49 

37 

39 

38 

20 

24 

42a6 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

65 

71 

74 

59 

66 

65 

72 

66 

64 

61 

57 

58 

7* 

80 

84 

83 

82 

59 

68 

63 

61 

69 

73 

77 

63 

59 

60 

64 

60 

43 

66  a6 

MIN 

32 

35 

42 

30 

32 

39 

42 

32 

39 

31 

35 

35 

62 

65 

42 

32 

41 

32 

31 

39 

43 

45 

42 

36 

37 

34 

20 

22 

37  a4 

UNIVERSITY 

MAX 

75 

77 

55 

59 

67 

62 

62 

60 

61 

55 

70 

79 

82 

84 

82 

78 

53 

64 

58 

61 

70 

73 

69 

55 

49 

58 

60 

40 

43 

46 

63a6 

MIN 

42 

51 

36 

30 

30 

47 

38 

33 

33 

42 

36 

55 

65 

68 

66 

43 

35 

33 

37 

31 

32 

49 

51 

43 

40 

31 

36 

26 

22 

25 

40a2 

VALLEY   HEAD   3  S 

MAX 

64 

72 

74 

49 

54 

66 

68 

61 

56 

61 

48 

65 

76 

76 

78 

76 

76 

50 

61 

48 

67 

69 

68 

56 

46 

60 

62 

35 

36 

61  a2 

MIN 

24 

32 

41 

20 

20 

22 

35 

24 

21 

.  -I 

21 

28 

29 

50 

62 

56 

59 

26 

24 

27 

24 

29 

37 

34 

37 

24 

29 

24 

10 

10 

30.2 

See  Page  139  tor  Table  6 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
NOVEMBER  1955 


Station 

Index  No.  1 

County 

Drainage  t  1 

1 

=9 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Ci. 

otation 

j  Index  No. 

_ 

L^unty 

« 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

(Observer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

llemp.! 

Precip. 

—  

ABBEVILLE 

HENRY 

31  34 

WILLIAM  W.  NORDAN 

LIVINGSTON 

SUMTER 

32  35 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

ADDISON 

0069 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

MID 

PALMER  GOOSEY 

C 

4B22 

COVINGTON 

9 

86  22 

290 

6A 

BA 

H.   C.  YOUNG 

2  3  5  7 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

67  20 

990 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

4665 

TUSCALOOSA 

2 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ALBERT* 

WILCOX 

32  14 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

MAD  I  SON 

MADISON 

HARRY  R.   TAYLOR,  JR 

2  3  5  7 

ALBERTVlLLE  1  S 

MARSHALL 

34  15 

JESSE  M.  CULP 

MAGELLA 

JEFFERSON 

33  30 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALEXANDER  CITV  6  NE 

TALLAPOOSA 

32  59 

CITY  FILTER  PLANT 

MAC^OL  1 A 

MARENGO 

32  oe 

DR.    T.   H.  GAILLARD 

C 

ALICEVILLE 

one 

PICKENS 

13 

33  08 

88  06 

160 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

5108 

2 

87  18 

230 

7A 

ROBERT  J .  CURRY 

3  C 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

350 

7* 

7A 

J.    RAYMOND  SHREVE 

2  3  5 

'I 

MARION  JUNCTION 

5116 

3 

B7  14 

204 

BA 

MRS.   MARGARET  SMITH 

3 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

33  35 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MARION  JUNCTION  2  NE 

ALA.    POLV.  INST. 

2  3  5  7 

ARLEY  3  S 

WINSTON 

34  04 

MRS,   DORA  R.  DAVIS 

MART  1 N  DAM 

ELMORE 

32  40 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

ASHLAND 

CLAY 

33  16 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

32  23 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  7 

ASHVRLE  3  SW 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

33  49 

86  19 

590 

7A 

WILLIE  STEINKOPF 

3 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

354 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

3 

ATHENS' 

0390 

LIMESTONE 

12 

86  59 

709 

7A 

3 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5382 

3 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

31  10 

ATMORE  STATE  FARM 

BULLOCK 

MATHEW  W.  HALL 

C 

AUBURN  3  SW 

LEE 

32  34 

MRS .  MARTHA    I , MOORE 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

32  06 

BOOKER  T.  RIOGEWAY 

3 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

32  36 

SOIL  CONSERV.  SVC 

MILSTEAD 

MACON 

32  27 

T.  C.  CARR 

3 

AUTflUGAVILLE 

O'.'.O 

I 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  6.  NEIGHBORS 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

7 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

8AV  MINETTE 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

547B 

9 

ee  15 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

BELGREEN 

FRANKLIN 

34  26 

MOBILE 

30  42 

ROBERT   G.  BETANCOUR 

2  3  5  7 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

34  42 

ALA .   POLY ■    INST . 

MONTE  SANO 

MADISON 

34  45 

TVA-630 

3 

BERRY 

FAYETTE 

33  40 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MONTEVALLO 

SHELBY 

33  06 

M.  P.  JCTER 

3 

BESSEMER  5  SSW 

0767 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  58 

630 

6P 

6A 

JAMES  fl.  ELLIOTT 

2  3  5 

7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

196 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

629 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

C 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

645 

8A 

TVA-361 

3  C 

BILLINGSLEY 

AUTAUGA 

32  40 

JOHN  R.  THOMAS 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

34  45 

CIVIL  AERO,  AOM. 

2  3  5  7 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

JEFFERSON 

33  34 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

NATCHEZ 

MONROE 

31  43 

S.  B.  HELTON 

2  3  5  7 

BISHOP 

COLBERT 

34  39 

TVA-42 

NEW  BROCKTON  3  NE 

COFFEE 

31  26 

CHARLES  H.  MOLLIS 

C 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

5 

31  40 

86  31 

310 

7A 

OT  1 S  J .  WALKER 

3 

NEW6URG 

5847 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

7A 

TVA-644 

3 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

06  10 

1075 

7A 

MILFORO  H.  DOOLEY 

3 

c 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  55 

86  26 

760 

7A 

TVA-624 

3 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

31  35 

fi .  E .  HENDERSON 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BREWTON  3  5SE 

ESCAMBIA 

31  04 

MRS .  CLARA  T .  PEAVY 

ONEONTA 

BLOUNT 

33  67 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

BRIDGEPORT  2  ¥ 

JACKSON 

34  56 

MISS  M.LOUISE  JONES 

ORRVILLE 

DALLAS 

32  18 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

BRUNDIDGE 

me 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

515 

7A 

GEO.  L .  H ICKS 

3 

62ie 

5 

85  39 

380 

BA 

eA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

calera 

1288 

SHELBY 

86  45 

500 

7A 

7A 

ZEMMA  P .  HOLCOMBE 

2  3  5 

7 

6226 

JACKSON 

12 

86  20 

610 

7A 

3  C 

CAMDEN  3  NNW 

PALMERDALE  2  W 

GEORGE  T.  POSEV 

3 

CAMPBELL 

CLARKE 

31  55 

JOE  PICKENS 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

33  38 

A ,   F .  BOWMAN 

2  3  5  7 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

32  50 

ALA.  POLY.  INST. 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

32  08 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CARBON  HILL 

1377 

2 

87  32 

430 

7A 

3 

PERRYVI LLE 

6362 

3 

87  08 

490 

8A 

C.  M.  PLUMMER 

3 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

86  38 

780 

7A 

3 

PETERMAN 

6370 

1 

87  16 

195 

MID 

MRS,  MINTA  EDDINS 

C 

CENTREVILLE 

32  57 

W.  D,  HOLLIFIELD 

PICKENSVILLE 

33  13 

MRS.   DORA   I.  CLAY 

3 

CHATOM 

WASHINGTON 

31  28 

CHAS ■  C ,  SMITH 

PINE  HILL 

WILCOX 

31  59 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

CHILOERSBUHG 

TALLADEGA 

33  17 

ALABAMA  POWER  CO. 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

3 

CITRONELLE 

1685 

MOB  I L  E 

9 

31  05 

68  14 

331 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  5 

7 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.   H.  BARNES 

3 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

67  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASkEW 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

CLANTON 

CHILTON 

32  51 

MARION  W.EASTERLING 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

3  2  09 

MRS.  W.  R.  LANG 

C 

CLAYTON 

BARBOUR 

31  53 

CHARLES  L.  WESTON 

PRATT VILLE 

AUTAUGA 

32  28 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

31  11 

HENRY  F.  KELLEY 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

32  18 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3 

c 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

eA 

MRS.    JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  6  7 

COLLINSVILLE 

ie'.9 

DE  KALB 

7 

34  15 

85  62 

734 

7A 

B.  W.  APPLETCN 

3 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  06 

680 

7A 

TVA-493 

3 

COLUMBIA 

HOUSTON 

31  IB 

HENRY  KILLINGSWORTH 

REDSTONE  ARSENAL 

MAD  I SON 

34  36 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  6  7 

CORDOVA 

WALKER 

33  46 

MRS.  C.  GRESHAM 

REFORM 

PICKENS 

33  23 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

3 

CUBA 

SUMTER 

32  26 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

DADEViLLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

aA 

OR.  W.    e.  FULTON 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

OAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

HID 

H.  CLAY  PLESS 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

69B8 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  5  7 

DANCY 

PICKENS 

33  00 

ROCKFORD 

32  53 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5  7 

DANVILLE 

MORGAN 

34  25 

TVA-503 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

JOHN  T.  BAILEY 

2  3  5  7 

DAYTON 

MARENGO 

32  21 

JAMES  M.  CREWS 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

34  30 

TVA-726 

3 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  36 

86  59 

6B5 

eA 

8A 

GARTHELL  W.  UPTON 

2  3  5 

7 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

7A 

CARL  C,  VAN  SITTERT 

2  3  6  7 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

86  69 

565 

7A 

3 

SA  INT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  6  7 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

34  17 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5  7 

DEMOPOLIS  LOCK  t  DAM 

MARENGO 

32  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAVRE 

JEFFERSON 

33  43 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

HOUSTCW 

31  14 

CIVIL  AERO.  AOM. 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

34  41 

MRS.  KINZIE  BOBO 

2  3  5  7 

DOTHAN  <t  N 

2377 

HOUSTON 

5 

85  24 

300 

HID 

CHARLIE  W,  CLEARMAN 

C 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

3 

ELBA 

2577 

10 

86  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

7329 

32  18 

86  15 

550 

7A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

3 

TUSCALOOSA 

32  25 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

EUFAULA 

BARBOUR 

31  53 

HARRY  E .  MAUGANS 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

34  51 

TVA-682 

EUTAW  LOCK  7- 

GREENE 

32  47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SLOCOMB  4  S 

GENEVA 

31  03 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

67  02 

252 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

67  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

f AIRHOPE 

2813 

9 

87  56 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F .  YATES 

2  3  5  6 

7 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-76 

3 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

U.S.    FOREST  SERVICE 

32  32 

J.  F,  SUTTLE,  JR. 

3 

FALKVILLE 

MORGAN 

34  22 

TVA-384 

SWAIM 

JACKSON 

34  53 

TVA-3e5 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

WINSTON 

34  04 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

33  10 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

2867 

MAD  I  SON 

12 

86  34 

641 

7A 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

CITV  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

2883 

13 

87  50 

360 

BA 

8A 

TERRELL  F ,  CANNON 

2  3  6 

7 

Sylvan I A 

6012 

12 

34  34 

85  49 

1400 

7A 

T  VA-386 

3 

FLAT  ROCK 

JACKSON 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

33  27 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5  7 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

34  49 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

33  18 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

34  47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMASVILLE 

CLARKE 

31  56 

LEROY  GATES 

2  3  5  7 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

6 

66  36 

480 

2P 

3 

THORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

200 

MID 

ALA.  POLY.  INST. 

C 

FORT  MORGAN 

3035 

9 

88  01 

10 

BP 

8P 

WM.   H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

B5  64 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FORT  PAYNE 

JOHN  W.  PATE 

TONEY 

MADISON 

34  54 

TVA-606 

3  C 

FRISCO  CITY 

MONROE 

31  26 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TRAP FORD 

JEFFERSON 

33  49 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

GADSDEN 

ETOWAH 

34  01 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TROY 

PIKE 

31  49 

THOMAS  J.  DI LLARD 

2  3  6      7  C 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

7 

86  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

67  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5  7 

GAINESVILLE 

3160 

13 

88  09 

130 

7A 

AlLLIAM  C,  FIELDS 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

*52 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

TUSKEGEE  2 

MACON 

32  26 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5  7 

GENEVA 

GENEVA 

31  02 

REBECCA  CAMPBELL 

UNION  SPRINGS  5  S 

BULLOCK 

32  06 

LIVINGSTON  PAULK 

2  3  5  7 

GORGAS 

WALKER 

33  39 

ALABAMA  POWER  CO 

UNIONTOWN 

PERRY 

32  27 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

3 

COVINGTON 

JOHN  P,  RHODES 

UNIVERSITY 

TUSCALOOSA 

33  12 

DR.    F,   M,  MITCHELL 

2  3  5      7  C 

GREENSBORO 

N.  HAMNER  COBBS 

VALLEY  HEAD  3  S 

DE  KALB 

34  32 

WILLIAM  0.  CARR 

2  3  5  7 

GREENVI LLE 

CECILE  T.  LEWIS 

TUSCALOOSA 

33  10 

MRS. WILLIE  M.STYRON 

3 

GREENVILLE  2 

BUTLER 

31  50 

CLAUDE  CONN,  JR 

VERNON 

LAMAR 

33  45 

COUNTY  AGENTS  OFFICf 

C 

GULF  SHORES  2  SSE 

BALDWIN 

30  16 

GULF  STATE  PARK 

WADLEY 

RANDOLPH 

33  08 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

B6  19 

578 

5P 

5P 

EDWARD  Z .  CARRELL 

2  3  5 

7 

WALLACE  3  SW 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  11 

67  16 

245 

8A 

MRS.ELLIE  R.BEASLEY 

3 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3576 

MARSHALL 

12 

86  17 

610 

7A 

TVA-403 

3 

C 

WALNUT  GROVE 

9646 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

GUNTERSVILLE  DAM 

MARSHALL 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

86  04 

445 

6P 

J.  ELL  IE  THREET 

3 

HALEYVILLE 

JOHN  L.  SLATTON 

WEST  BLOCTON 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

RUPERT  M.  6EARDEN 

3 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

49B 

7A 

HEX  COOPER 

WETUMPKA 

8639 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6A 

MRS.  D.  R.  WHITAKER 

3 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

3 

32  48 

87  11 

600 

eA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

WHATLEY 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

> 

86  35 

200 

eA 

MAXINE  E.  WATSON 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

5A 

TVA-52 

3 

HEADLAND 

3761 

31  21 

85  20 

370 

7A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

68  01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

594 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

612 

7A 

TVA-704-A 

3  C 

HIGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

I!' 

THOMAS  J.  HART 

3 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

530 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

WINFIELD  2  SW 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

W.  W.  COTNEY 

3 

HUNTSV I LLE  SU8STAT I ON 

4060 

MAO  I SON 

12 

34  43 

86  35 

611 

5A 

TVA-66 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  5* 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

7A 

TVA-78 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TVA~621 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

NEW  STATIONS 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

33  32 

86  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  49 

86  46 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

c 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

RADIO  STATION  WJMW 

2  3  6  7 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

87  17 

360 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WWWB 

2  3  6 

7 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  16 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

86  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  5 

7 

LAV  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

85  *6 

589 

7A 

RUFU5  M.  SEXELL 

3 

X     1-ALABAMA,     2-BLACK  WARRIOR i     3-CAHABA,     4-CHATTAHOOCHEE i     5-CHOCTAWHATCHEE i     6-CONECUHi     7-COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULF(     lO-PEAp     11~TALLAP00SA i     1 2-TENNESSEE ,  13-T0M8IG6EE 


BBnRnci  MOTsa 

Tb«  four  dlflt  ld«Dtlf tcfttlOB  Dtwtwra  Id  th*  Indaz  nuabcr  coluaa  of  th«  Stfttloa  Index  «r«  u*lffn*d  on  s  stat*  basla.     Tb«r«  vlll  b«  no  duplication  of  numbarn  vltbln  •  atnto. 
Flcur**  nnd  lattern  following  tbe  station  nana,  ancb  aa  12  981,   Indlcata  dlatanca  In  allaa  and  direction  froa  tba  poat  offlea. 
ObaarTatlon  tlaaa  RiTon  In  tba  Station  Indai  are  la  local  standard  tlse. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  tte  June  and  Deceaber  laauaa  of  tbia  bullatio. 

■oDtbly  and  aeaaooal  aDoafall  and  heating  degree  daye  for  tbe  preceding  13  aontba  vlll  be  carried  in  the  June  Isene  of  tbls  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  vblcb  data  are  not  Hated  In  the  tablea,  are  either  Biaalag  or  received  too  late  to  be  Included  In  tbia  laane. 

Oalese  otbervlee  Indicated,  dlMsalonal  unite  used  In  tbia  bulletin  are;     teaperattire  In  *r. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inchee,  snd  vlad  aoveneot  In  allea.     Degree  daja  are  baaed  on  a  dally 
average  of  65*  F. 

Kvaporation  la  aeaaured  In  tbe  atandard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  ualeaa  othervlee  ehovn  by  footnote  follovlog  Table  6. 
Sleet  and  hall  vers  Included  In  enovfall  averages  In  Table  1,  beginning  vlth  July  IMS. 
Aaounta  in  Table  3  arc  froa  non-recording  gagee,  unless  otbervlae  Indicated. 

Data  Id  Tables  3,  5  and  6  and  enowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.    See  tbe  Station  Index  for  obaervatloo  tlae. 

Snov  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tlse  for  all  except  Weatber  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snov  on  ground  values  are  at  S:SO  A.M.,  C.9.T.     1TB  K}DIT  lo  Table  7  aeans  tbe 
eater  equivalent  of  snov  on  tbe  grouod.     It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  anov  on  tbe  ground  Is  tvo  Incfaea  or  aore,     later  equivalent  aaaples  are  necessarily  taken  froa  different 
points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  locsl  variability  in  the  snovpack  result  In  spparent  Ineoasistenclee  in  tbe  record. 

-    No  record  In  Tables  3,  6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tablea  3  and  5  la  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  Included  In  follovlng  aoasureaent,  tlss  distribution  unknovn. 

®    Data  in  the  column  foraerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  I,  1954. 

0    Tberaoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  hovever,  the  reference  indicates  that  tbe  therHoaeters  are  exposed  In  a  shelter  on  tbe  roof 
of  a  building. 
//    Gage  la  equipped  elth  a  vlndshield. 
All    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     Id  tbe  "Refer  to  Tablea"  coluan  in  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  Indicatea  recorder  atatlona.    These  stations  are  proceaaed  for  apeclal  parpoaoa  and  are  publlabed  later  In 

Hourly  Precipitation  Data. 

B    later  equivalent  of  snovfall  sbolly  or  partly  eetlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  eater  equivalent  to  every  10  Inches  of  ne*  snowfall. 

H    One  or  aore  days  of  record  alsslng;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjuated  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R    Aaounts  froa  recording  gage.     (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  any  vary  slightly  froa  the  SMOunts  to  be  publiabed  later  in  Hourly  Precipitation  DatsJ . 
T    Trace,  an  aaount  too  ssall  to  aeasure. 
V     Includes  total  for  previous  aonth. 

Additional  Inforaation  regarding  the  cllaate  of  Alabaaa  aay  be  obtained  by  vritlog  to  soy  leather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlat  at  leather  Bureau  Airport  Station,  Danaelly  Field, 
RFD  3,  Uontgoaery,  Alabaaa. 

Subscription  Price:  30  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (.Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suwaary.)  Checks  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  the  Superintendent 
of  Docuaents.     Realttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbs  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  lashlngton  35,  D.  C. 


NIRC..  Aahevllle,   N.  C.    1/4/56    900 


-  143  - 


-o- 

Corlntb,  Miss. 


ille  Substa,  Miss-.O 

Col  be 


V 


OS, 


Sboemaker  Springs 
Wilson  Dam         Ip  Atben 


^  -  ®  'Bishop' 
Tishomingo,  Miss.  '  I 


I  \  Wilson  Dam  r*  Atbeni 

'  Blshon' 


New  Market  \ 

\  ( Swain 


Paint  Rock 


Imont     MlS    /  Russellvilie  RussellVille 

/  I  Belgreen    GO^     ^  I 

O  Red  Bay      *  . Newburg 


l, Muscle  Shoals  CAA  AP      Huntsvllle  Substa0 

Belle  Mlna  2  N  "O        lO"  _ 
I  ^    "  Madison  |» 

Oecavar          |        Redstone  Arsenal 
/  Decatur  4^0  I  -Qp  Farley  V 

Decatur  Substa  ' 


>  Hytoi 


[Bridgeport 


Widows  Cr  Stm  PI. 

/  \ 


ALABAMA 


Flat  Rock  I 


Guntersvllle  Da 


/  Hodges  Addison  Central  Towe; 

/■— 1-^  r-'  ?  


Bexar  2  SE 

Uamllto: 


Haleyvlll 


Uoulton 

Danville  ^ 
Addison  Central  Towerj  ^  Falkvllle  Center^  Grove  ^ 

5     Guntersvllle  "O" 

Albert ville  1  S  ' 

A  <>• 

Saint  Bernard  / 


o  ;  


alls  City  BIk  Pond  Twr 

i  O  O 

I   Arley  | 


pinfleld  2  SW 

! — a  U.l 


— °       ,  '- 

Carbon  Hill- 

Cordova 


Scottsboro  Subst 

oo  • 

Scottsboro  y 
  I  SylyanK 

Valley  Head  3  S  "O"  ^-1 
--p^  Fort  Payni 

South  Hill  9 

Guntersvllle  Cy  Wtr  ^ 

1        Sand  m  State  Fan 

O  / 

OColliosvll 


LaFayette,  Ga 


90TH  MKRIDIAM  TIME  ZONE 


Rome  WB  AP ,  Ga 


Garden  Citj;^  :walnut  Grove 
 if  ' 


-1  o. 


Gadsden  Gas  PI 


r 


..r 


Gorgas  J" 

r 


"■1 


Brooksville  Exp  Sta. .  Mi: 


Frafford  Ashville  3  SW 

' —  x 

Lerdale  2  »;    ^^^^  i  , 

,gha.  »B  AP  ('  -O-  \  

(Si  'gt'''^        Jacks  _ 

/^"^  1  Talladega      rr^-'  j  


-S' 


Jacksonvill 


illc_^ 


Cedartown ,  Ga 

GEORGIA 
I 

75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 

-o  I 

Tallapoosa  2  NNW ,  Ga , 


Uagella  .-^ 


Miss.  I  Aliceville 
,'  Dancy 


Elrod      Tuscaloosa  CAJ  AP 


Tuscaloosa  L  &  D  ' 


hO- 

«ssemer  5  SSW 
J 


-1      /V    Talladega  Vf 


West  Blocto; 


Cale; 

\  O  o__ 

Montevallo 


r■^.,^^      k        Talladega  Horn  Mt  Twr 
Childersburg  0-— I  ' 

3-0^  r 

Sylacauga  4  NE 

r-*  0% — I                           I  Rock  Mills 

^  Sylacauga  2  W  1  !  9. 


Alexander  City  6  NE 


La  Grange,  Ga 


Shuqualak,  Hi 


Gainesville 

S 


Centreville  | 

-0-         j  .  Thorsby  1  SW 

*Clanton  \ 


Russell  2  W . 

-o 


Meridian  WB  AP ,  Mii 


I  Livingston 
* ' ^  Cuba 


Cahaba  Twr 


Plantersville 


Mitchell  Dam  


Whitfield  Lock  3  OH^) 
I  Pushmataha  (j 

/  ^  J 

Pennington  Lock  2  Q 


?  i  Centreville       |^^^^^  ^  Lay  Dam 

C  Mertz  Pondvllle^wr 

Eutaw  Lock  7  I  Harrisbu 

i~        Greensboro  I 

Demopolis  Lo'ck  &  Dam  OSut_1  ^ 

y  t  I  Marion  Junction  2  NE \  Prattville  . 

^  P      I  =CJ^"         I  \    Autaugaville  ^{ 

'■"     "  ^  nsY  C 

n  belraa  N  1     Maxwell  Field 


Marion  1  N  ,.  

»  O        ^1     °\  Bill 

Perryvillc 


O 

ingsley 


II  /    Camp  Hill  2  NW 

Dadeville  2_/ 


West  Point  ,  Ga. 


Jordan  Dam 


Martin  Dam  ,J 

I 

I         %  I       Auburn  SCS  10 

Yates  I!ydro_Pl.'__  ^ 


Wetumpka  O 


Unioatown  ■ 


Marion  JunctJ 
Orrville 


Pennington  Lock  2 
Crandall  12  N,  Miss 


•  .  Millers  Feriry 


(^'Aiberta 
I  ^ 

illers  Ferry  I 


c 


Montgomery  WB  AP 


Pleasant  Kill  ^  O 

Hayneville 


Martin 

I 

ates  I!y      _     _^  ^ 

r      t       i  Aubu^^ 

Thurlow  Dam 

-I'.^ead  O- 

'         s  ea        Tuskegee  2 

— 


\._Col 


WB  AP,  Gi 
■  ^Columbus  .  Ga  . 


1 


r 


CCampbell  pine  Hill 

Thomasville 


Waynesboro  1  E,  Mis 

-o-  1 


 r\. 


Onion  Springs  6  W  L_ 

I  -o-  ; 

Pine  Level  Midway 

;Snow  Hill    \     Fort  Deposit   1  W   1         !  I  ]  —/-.l 

— s  .-L— Q—. ^  L  i  ^ — 

T.J  /  Clayto 

land  Home          |  >  O 


 Greenville -0»  Creeniille  2  ( 

'  J        I  s 


Natchez 


r 


Jackson  Lock  1 


/A 


— Y 


\ 


Claiborne  •  / 

;    Frisco  City./    Evergreen  CAA  AP 


J 


Atmore  State  Farm 

I  Brewton  3  SSE 


River  Falls  2  NE 
River  Falls  9  ■ 


"^^•1  r 
1 


ge/. 


New  Brockton  3  NE 


Abbeville  J> 

/ 


Lumpkin,  Ga . 


Headland 
-0 

O        Dothan  4 
Newton^  Colurabi, 
/       Dothan  CAA  AP  / 


-o- 

.Cuthbert .  Ga. 


Fort   Gaines ,  Ga , 


-o- 

Blakely.  Ga . 


Coffee  Springs  2  NW 


y_  Minet;te  '  ^ 


Blackman  4  WNW ,  Fla 


ilton  Exp.   Sta . .  Fla 

-o- 


Donalsonville  3  W,  G 

o 


"Gr^cevllle,  Fla 


' Marianna  CAA  AP,  Fla 


I Mobile  WB  AP  ' 
/ 

QClcave,  Hiss. I  j 
Pascagoula  HS  .  Miss. ' '--'^ 


i 

Fairhope 


-o- 

Robertsdale  7 


^Pensac 

"3 


)la  CAA  AP,  Fla 


Fort  Morgan     Gulf^Shores  2  SS_E 


STATION  LEGEND 
O     •     »     PrecipHotion  only 
(D  Precipifotlon,  storage 

-O-  -O-   Precipitation  and  Temperature 

^  ^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:      O    Non- recording; 
•  Recording ;      »    Bath  types. 

Double  circle  combinations  indicate  ttie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data. 


NWRC. ,   Ashevllle,  K.  C.    6/55 


3  ,  CI //J^  CLEMSOM  COLLyiG"^  L^-rp^pY 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


DECEMBER  1955 
Volume  LXI  No.  12 


ASHKVILLS:  19S6 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Near-record  dryness  was  the  outstanding  feature 
of  the  month's  weather.     Temperatures  on  the  whole 
were  seasonably  cold  and  averaged  about  as  expected 
at  this  time  of  year  but  did  drop  to  freezing  or 
below  more  frequently  than  usual. 

All  measurable  precipitation  fell  as  rain  and 
averaged  below  normal  for  the  fifth  consecutive 
month,   this  month's  deficiency  of  nearly  3  inches 
being  the  largest  deficiency  of  the  entire  year. 
This  was  the  driest  December  since  1928;  altogether 
only  four  Decembers,  led  by  the  record  1.16  inches 
in  1889,  have  been  drier  than  this  month's  average 
of  2.03  inches.     Most  of  the  month's  rainfall  was 
concentrated  in  the  first  week  and  was  distributed 
over  the  State  with  approximately  1/2  inch  less 
in  the  Middle  Division  than  elsewhere.  Monthly 
totals  ranged  from  8.24  inches  at  Mobile  WB  Airport 
to  the  extremely  scanty  0.09  inch  at  Brundidge. 
The  greatest  short-term  rainfall  also  occurred  in 
the  Mobile  area  where  5.28  inches  fell  at  the  WB 
Airport  in  a  24-hour  period  on  the  3rd-4th. 

Temperatures  in  Alabama  were  deficient  for  the 
third  consecutive  month  but  averaged  only  about 
1°  below  normal  in  December  in  contrast  to  more 
northerly  states  where  much  larger  temperature 
deficiencies  occurred.     Monthly  mean  temperatures 
over  the  State  ranged  from  39.8°  at  Albertville 
1  S  in  the  north  to  55.0°  at  Robertsdale  7  E  in 
the  extreme  south.     Individual  extremes  were  not 
unusual,  ranging  from  10°  at  Bridgeport  2  W  and 
Valley  Head  3  S  about  midmonth  to  82°  at  Andalusia, 
Brewton  3  SSE  and  Lockhart  on  the  3rd  or  4th.  A 
majority  of  sta'tions  recorded  their  warmest  tem- 
peratures of  the  month  about  the  25th  but  these 
were  mostly  only  slightly  warmer  than  their  maxima 
in  the  first  week.     The  frequency  of  days  with 
minima  32°  or  below  generally  was  much  greater 
than  usual  and  was  about  twice  the  usual  expectancy 
in  the  southern  half  of  the  State. 

Daytime  cloudiness  was  generally  slightly  more 
than  usual  while  sunshine  was  correspondingly  less 
than  usual,  ranging  from  moderately  above  in  the 
northeast  corner  to  moderately  less  than  average 
in  the  southwest  corner  of  the  State. 

WEATHER  DETAILS 


days  of  the  month.     The  second  and  longest  warm 
period  of  the  month  came  during  the  23rd  to  27th, 
coinciding  nicely  with  the  Christmas  season  and 
was  doubly  welcome  to  the  general  public  because 
of  the  absence  of  precipitation  even  though  con- 
siderable cloudiness  prevailed.     Cooler  air  began 
moving  into  the  State  on  the  27th  and  returned 
temperatures  to  seasonable  levels  during  the  28th 
to  30th,  followed  by  a  surge  of  extremely  cold  air 
late  on  the  30th  that  ended  the  month  on  a  very 
chilly  note. 

WEATHER  EFFECTS 

Early  planted  small  grains  and  cover  crops  were 
up  to  fair  stands  as  the  month  began  but  were 
later  retarded  by  the  cold  dry  weather,  resulting 
in  only  limited  grazing  in  southern  and  central 
counties.     The  tops  of  small  grain  plants  were 
killed  back  to  the  ground  in  some  northern  counties 
by  the  hard  freeze  at  the  beginning  of  the  month 
but  damage  was  not  considered  too  serious.  Live- 
stock continued  in  fair  condition  with  supplemental 
feeding  necessary  in  all  areas,  however,  increased 
hog  losses  from  cholera  and  flu  were  reported  in 
southeastern  counties.     Farm  activities  were  mostly 
restricted  to  routine  chores  because  of  cold  weather, 
but  during  warmer  periods  fencing,  plowing,  and 
general  repair  work  was  accomplished. 

Since  the  November  Summary  was  written,  additional 
information  from  official  crop  reporting  sources 
reveals  that  the  total  value  of  principal  Alabama 
crops  in  1955  amounted  to  over  $348,000,000.  This 
represents  an  increase  of  40%  over  1954  with  slightly 
over  four-fifths  of  the  increase  accounted  for  by 
the  cotton  and  corn  crops  which  made  record-breaking 
high  yields  per  acre  and  thus  over-compensated  for 
lower  prices  this  year.     Ordinarily,  yields  of  these 
two  crops  are  not  both  exceptionally  good  in  the 
same  crop  season  but  the  dry  weather  essential  for 
cotton  came  at  times  not  unduly  harmful  to  corn  while 
the  rains  required  for  corn  came  at  critical  times 
for  this  crop  but  were  not  particularly  detrimental 
to  cotton.     The  severe  drought  of  1954  also  contrib- 
uted heavily  to  the  excellent  1955  cotton  crop  by 
greatly  reducing  the  carry-over  of  boll  weevil  and 
making  this  year's  control  measures  more  effective. 
Other  good  crops  were  peanuts,   soybeans,  and  all 
hay,  while  Irish  potatoes,  pecans,  and  fruit  were 
very  poor  due  to  freeze  damage  last  March. 


The  late  November  cold  snap  carried  through  Decem- 
ber 1st  but  moderated  on  the  2nd,  then  warmed 
considerably  during  the  following  two  days  while 
warm  moist  air  was  drawn  over  the  State.  Increasing 
moisture  aloft  led  to  frequent  rains  generally 
during  the  first  week  but  the  extreme  southwestern 
area  was  deluged.  Mobile  WB  Airport  recording  over 
7  inches  in  the  3-day  period  2nd  to  4th.  Nearly 
all  the  month's  few  thunderstorms  occurred  on  the 
3rd  and  4th  and  were  accompanied  by  scattered 
heavy  showers.     Dry,  seasonably  cool  weather 
returned  on  the  5th  when  a  cold  front  ushered  in 
a  fresh  air  mass,  and  continued  generally  through 
the  8th.     On  that  date  the  first  of  a  series  of 
bitter  cold  Arctic  air  masses  reached  the  State 
and  plunged  temperatures  to  much  below  normal 
levels  during  the  following  nine  days,  culminating 
in  the  lowest  readings  of  the  month  generally  on 
the  16th  or  17th. 

Weather  was  mostly  dry  after  the  first  week.  The 
only  later  rains  of  note  occurred  about  the  18th 
in  connection  with  a  frontal  passage  that  was 
attended  by  scattered  showers  and  a  few  thunder- 
storms, and  featured  a  one-day  return  to  mild 
temperatures  that  was  quickly  canceled  out  by  the 
moderately  cool  air  mass  behind  the  front.  In- 
consequential sprinkles  occurred  on  the  last  two 


According  to  the  U.   S.  Geological  Survey,  runoff 
was  deficient  throughout  the  State  and  became  worse 
at  the  end  of  the  month,    howtver ,  ground-water 
levels  generally  rose.     Storage  in  Lake  Martin  was 
reported  44%  of  usable  capacity  which  was  somewhat 
below  normal  for  this  time  of  year. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  only  noteworthy  storm  of  the  month  was  a  thunder- 
squall  that  caused  about  $30,000  property  damage 
in  the  northwest  part  of  Colbert  County  in  the 
afternoon  of  the  3rd.     Reports  indicate  that  more 
or  less  scattered  damage  occurred,  mostly  in  Marge- 
rum  and  Allsboro,  while  a  45  m.p.h.  wind  occurred 
at  Muscle  Shoals  in  the  eastern  part  of  the  county. 
Three  houses  were  destroyed,  a  school  house  unroofed 
and  about  20  other  houses  damaged.     Although  diag- 
nosed as  a  straight  wind  the  possibility  of  twin 
tornadoes,  one  at  Margerum  and  the  other  at  Allsboro 
was  not  entirely  ruled  out,   reported  the  State 
Climatologist  at  Montgomery. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 

J.  E.  Stork 
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79 

4 

1 .73 

1918 

50.7 

82 

16 

5.85 

1919 

47  .7 

81 

12 

7  .22 

1920 

45.7 

76 

15 

7  .83 

1921 

51.3 

82 

21 

3.47 

1922 

54.2 

84 

20 

7  .46 

1923 

54.6 

83 

22 

5.48 

1924 

48.2 

87 

11 

7  .22 

1925 

44.8 

81 

3 

3.62 

1926 

51.1 

87 

15 

6.30 

1927 

46.8 

82 

10 

8.17 

1928 

46.9 

78 

15 

2.02 

1929 

45.7 

81 

-  4 

3.64 

1930 

43.9 

75 

18 

2.82 

1931 

55.6 

83 

25 

9.23 

1932 

50.4 

80 

12 

9.50 

1933 

56.5 

85 

15 

3.24 

1934 

46.5 

80 

10 

3.48 

1935 

40.8 

78 

7 

4.17 

1936 

50.2 

SO 

18 

7  .21 

1937 

46.8 

76 

4 

2  .73 

Temperature 

Precipitation 

Year 

> 

< 

HigheE 

o 
t 

3 

Averat 

1938 

47.4 

79 

14 

2.63 

1939 

49.2 

85 

15 

3.30 

1940 

51 .6 

80 

18 

6.25 

1941 

50.2 

81 

19 

7.28 

1942 

48.9 

82 

15 

8.17 

1943 

46.8 

83 

9 

3.46 

1944 

45.8 

78 

12 

3.81 

1945 

41.7 

77 

6 

6.47 

1946 

51.7 

84 

20 

2.76 

1947 

48.7 

80 

17 

4.71 

1948 

51.2 

82 

12 

4.48 

1949 

49.9 

82 

15 

4.01 

1950 

42.3 

82 

7 

4.06 

1951 

50.9 

5 

7.48 

1952 

46.5 

80 

14 

5.99 

1953 

45.3 

78 

8 

10.42 

1954 

45.4 

79 

13 

4.87 

1955 

46.7 

82 

10 

2.03 

All 

Years 

47.6 

4.99 

Averages  In  this  table  have  been  wel^ted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  147  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ALABAMA 

DECEMBER  1955 


Temperatuie 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleetf  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

1 
X 

5 

" 

.50  or  More 

S 

0 

8^ 

i-i  0 

ol 

0  J 

na 

5  * 

.  3 
nn 

00 

Total 

NORTHERN  DIVISION 

AM 

50  •  ^ 

29,2 

39.8 

4 . 

5 

69 

26 

14 

16+ 

776 

0 

I 

20 

Q 

1.49 

3.37 

.62 

18 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ANNISTCM  CAA  AP 

5  5  1 5 

34.  1 

44  •  8 

4 

75 

3+ 

1 8 

1  0 

619 

0 

0 

15 

0 

1.58 

3.  54 

.63 

18 

•  0 

0 

4 

2 

ATHENS  2 

1 6 

0 

0 

0 

•  0 

Q 

CICI   1    fZ    lut  T  M  A     ^  M 

52  •4M 

31, IM 

41.8M 

74 

25 

13 

16 

711 

0 

0 

0 

2.87 

1 

.72 

4 

,  0 

0 

3 

2 

1 

BESSEMER  5  SSW 

55.8 

34.2 

45.0 

76 

24 

15 

16 

617 

Q 

Q 

14 

Q 

2.26 

1 

.50 

2 

T 

0 

2 

1 

1 

54«8 

35.8 

45.3 

4 

74 

3  + 

17 

16 

607 

0 

Q 

13 

0 

1.64 

3,61 

.53 

1 

T 

0 

3 

2 

Q 

52,2 

30.1 

41,2 

76 

25 

10 

16 

733 

0 

0 

18 

0 

2.77 

2.60 

1 

.62 

4 

.  0 

0 

5 

2 

CALERA  2  SW 

57  »  7 

M 

75 

24 

0 

0 

0 

0 

2.12 

3.15 

1 

.41 

2 

.  0 

0 

2 

2 

DECATUR 

52  #6 

32  .7 

42.7 

_ 

2  , 

0 

73 

25 

15 

16 

683 

0 

0 

17 

0 

2.53 

_ 

2.51 

1 

.51 

4 

.  0 

0 

3 

1 

1 

FAYETTE 

AM 

55.5 

30.6 

43.1 

68 

25  + 

12 

17 

675 

° 

^"^ 

.0 

0 

r  LUK  tiNv.  t 

54.5 

33,6 

44 . 1 

75 

24 

1 2 

1 6 

642 

Q 

0 

16 

0 

3.94 

2 

.19 

4 

.  0 

0 

4 

3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

52.8 

9 

in 

16+ 

1 5 

4 

Q 

uUNTtKbV 1 LLt 

53  •  3M 

36  ,  OM 

44  .  7M 

72 

24+ 

625 

0 

0 

0 

1*24 

'75 

4 

.  0 

0 

3 

1 

0 

LJ  A  1   CV\/  T  1   1  C 

n4Lt T V  I  LLC 

AM 

52,7 

28,8 

40,3 

74 

26 

12 

16+ 

744 

0 

0 

20 

0 

2.69 

1 

.  94 

4 

.  0 

0 

2 

JASPER 

M 

MAD I  SON 

AM 

52. 4M 

31.6 

42, OM 

- 

1, 

4 

73 

25 

12 

16 

705 

0 

0 

18 

0 

2.61 

- 

2.75 

1 

.34 

4 

.0 

0 

3 

2 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

52.1 

33.4 

42,8* 

2 

78. 

24 

14 

16 

684 

Q 

Q 

16 

Q 

3.98 

1.16 

1 

.52 

4 

T 

0 

4 

ONEONTA 

AM 

53.0 

31.0 

42.0 

- 

1, 

3 

73 

25 

14 

16 

705 

0 

0 

18 

0 

1.57 

- 

4.05 

.95 

19 

.0 

0 

2 

2 

Q 

PELL  CITY  5  NW 

AM 

53.6 

31.9 

42.8 

73 

4+ 

14 

17 

673 

0 

0 

17 

0 

2.13 

1 

.37 

2 

•  0 

0 

3 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

32.5 

30.1 

41.3 

72 

25 

1 2 

16 

728 

0 

0 

20 

0 

2,32 

.72 

3 

J 

0 

5 

3 

0 

ROCK  MILLS 

56.0 

32.9 

44,5 

72 

4 

15 

17 

630 

0 

0 

16 

0 

1.34 

_ 

4.01 

.43 

19 

•  0 

0 

4 

0 

0 

RUSSELLVILLE  2 

AM 

51.9 

28.9 

40,4 

75 

25 

12 

1 6+ 

757 

0 

0 

19 

0 

2.64 

1 

,  54 

4 

.  0 

0 

3 

3 

1 

SAINT  BERNARD 

AM 

53.6 

30.3 

42.0 

- 

2 , 

0 

73 

25 

14 

17 

708' 

Q 

1 

18 

0 

1.99 

- 

3.54 

.85 

18 

•  0 

0 

5 

1 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

51.6 

33.4 

42.5 

72 

25 

13 

16 

690 

0 

0 

15 

0 

1.78 

•  80 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

scottsboro 

5  3,7 

31.3 

42.5 

1  , 

0 

74 

25 

12 

16 

689 

0 

0 

17 

0 

2.36 

3.11 

1 

.07 

4 

a  0 

0 

4 

2 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

55.7 

34.4 

45.  1 

74 

3+ 

14 

10 

615 

0 

0 

15 

0 

1.61 

.92 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

T  A  1   1    A  r\C/"  A 

55.9 

34.  5 

45  a  2 

1 , 

1 

76 

3 

14 

16 

610 

0 

0 

15 

0 

2.  17 

_ 

3.13 

.  89 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

57.2 

35,7 

46.5 

1 

77 

24 

17 

16 

572 

0 

0 

16 

0 

2.15 

- 

3.64 

.73 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

UNIVERSITY 

R 

56.2 

37,6 

46,9 

• 

5 

75 

24 

18 

16 

557 

0 

0 

13 

0 

2.07 

3.72 

.65 

1+ 

.0 

0 

4 

3 

0 

VALLEY  HEAD  3  S 

AM 

51.5 

28,8 

40,2 

3 

72 

25+ 

10 

1 7 

0 

0 

20 

Q 

1.84 

3.33 

.80 

1 6 

.  0 

Q 

3 

1 

Q 

43.1 

2.20 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  C I TY  6  NE 

57.6 

34,5 

46.1 

75 

3+ 

1 4 

1 7 

5  80 

Q 

0 

15 

0 

1.27 

.81 

2 

a  0 

Q 

1 

Q 

AUBURN  3  SW 

AM 

56.9 

35.7 

46.3 

_ 

2  . 

3 

76 

4 

17 

1  6 

573 

Q 

Q 

•  82 

_ 

4.78 

.23 

19 

.  0 

0 

4 

0 

0 

CAMDEN  3  NNW 

60,5 

36.9 

48.7 

78 

3 

18 

10 

502 

0 

0 

12 

0 

1,63 

.  53 

2 

•  0 

0 

4 

2 

Q 

CAMP  HILL  2  NW 

AM 

54*8 

32.7 

43.8 

74 

25 

1 4 

16+ 

65  3 

0 

0 

17 

0 

1.54 

.56 

2 

.  0 

Q 

2 

CENTREVILLE 

AM 

56.9 

32.3 

44.6 

- 

3. 

1 

76 

25 

16 

10+ 

623 

° 

° 

2,68 

- 

2.97 

1 

.35 

2 

.0 

0 

4 

2 

I 

LLAlV  1  UN 

AM 

56.1 

32  .6 

44.4 

2  , 

0 

75 

4  + 

17 

1 6 

632 

0 

0 

17 

0 

2,26 

3.20 

1 

.  10 

2 

,  0 

0 

2 

DAYTON 

AM 

58,5 

38,4 

48.5 

73 

4+ 

1 8 

16 

517 

2,33 

1 

•  05 

19 

.  0 

Q 

2 

DEMOPOL I S  LOCK  AND  DAM 

AM 

57.1 

37.7 

47.4 

77 

25 

20 

16 

544 

0 

0 

14 

0 

2,94 

1 

.15 

2 

,  0 

0 

3 

2 

1 

CI  IC  A  1  II  A 

tUr AULA 

61.7 

38,7 

50,2 

1 , 

1 

79 

3 

19 

1 7 

457 

0 

0 

10 

0 

.32 

4.70 

.11 

9 

.  0 

1 

0 

Q 

GREENSBORO 

59.9 

38.9 

49.4 

1. 

0 

78 

24 

18 

16 

481 

" 

" 

3.12 

- 

2.49 

1 

.19 

2 

.0 

0 

4 

2 

2 

oKttlNV  1  LLt 

63.0 

41,1 

52.1 

2  , 

9 

81 

3 

2  1 

16 

409 

0 

0 

8 

0 

1.53 

3.66 

.  93 

4 

.  0 

0 

5 

0 

HIGHLAND  HOME 

60.5 

38.7 

49.6 

- 

1, 

0 

79 

3 

18 

16 

476 

0 

0 

9 

1.11 

- 

4.14 

.59 

4 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LAFAYETTE 

56.4 

34.3 

45.4 

74 

24 

16 

16 

605 

0 

0 

14 

0 

1.62 

.67 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

LIVINGSTON 

59,4 

36.7 

48.1 

1, 

8 

79 

24 

16 

16 

519 

0 

0 

14 

0 

3.51 

- 

1.90 

1 

.52 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

59.5 

37.1 

48.3 

79 

3 

17 

16 

511 

Q 

Q 

1 3 

2.31 

1 

.05 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARTIN  0AM 

58,2 

39. 5M 

48.  9M 

80 

4 

20 

17 

494 

0 

0 

11 

0 

•  92 

4.43 

.6. 

2 

•  0 

0 

2 

1 

Q 

MAXWELL  FIELD 

58.5 

41.9 

50,2 

78 

3 

2  2 

1 6 

460 

0 

0 

8 

0 

.67 

.57 

2 

1 

1 

0 

MONTGOMERY  WP  AP 

P 

53.9 

37.8 

48,4 

1 , 

0 

80 

3 

2 1 

16+ 

513 

0 

0 

13 

0 

1,36 

_ 

3.18 

.56 

2 

•  0 

0 

3 

0 

NATCHEZ 

AM 

0 

0 

12 

0 

1 

.74 

3 

1 

1 

PRATTVILLE 

58  *6 

38.3 

48*5 

1 

77 

3 

19 

16 

506 

0 

0 

11 

0 

1*48 

3.74 

2 

•  0 

3 

0 

PUSHMATAHA 

AM 

59.5 

37.3 

48,4 

- 

6 

78 

24 

17 

16 

513 

0 

0 

14 

0 

2.31 

- 

3.66 

1 

.02 

2 

.0 

0 

9 

2 

1 

ROCKFORO 

AM 

57.6 

31.6 

78 

^3 

1 2 

1 0 

62  3 

0 

0 

0 

1,95 

.95 

2 

.  0 

0 

3 

2 

0 

SELMA 

59.2 

39.8 

49.5 

3 

79 

?q 

1 1 

• 

1 

•  14 

19 

3 

THOMASVILLE 

AM 

2 

0 

0 

12 

0 

1*48 

^ 

*  n 

^ 

TROY 

61 '3 

40*8 

51*3 

3 

81 

^ 

20 

16 

430 

0 

0 

9 

0 

*46 

4  39 

'30 

*  Q 

TUSKEGEE  2 

58,4 

39.1 

48.8 

79 

2ft 

21 

16 

500 

0 

1 0 

Q 

.95 

•  58 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

59,4 

35.8 

47,6 

1 . 

3 

79 

^ 

2 1 

539 

13 

.  45 

4.52 

•  30 

4 

.  0 

0 

2 

" 

0 

D I V  IS  I  ON 

4i6. 1 

1.68 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

AM 

62,2 

40,1 

51.2 

82 

4 

21 

16 

427 

0 

Q 

10 

,44 

i21 

19 

,0 

0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

64.4 

41.9 

53.1 

78 

3 

21 

16 

373 

2,65 

2 

■  00 

4 

•  0 

0 

1 

BAY  MINETTE 

63,5 

43.2 

53,4 

I 

80 

3 

21 

16 

372 

0 

0 

6 

0 

4,51 

.76 

3 

|40 

3 

•  0 

0 

4 

2 

BREWTON  3  SSE 

64.6 

39.7 

52,2 

6 

52 

3 

18 

10 

410 

0 

0 

12 

0 

1.39 

3.51 

16I 

4 

,0 

0 

2 

CHATOM 

64,3 

38,7 

51,5 

80 

24 

16 

16 

424 

0 

0 

12 

0 

2.23 

1 

1I8 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

CITRONELLE 

62.6 

43.5 

53.1 

2 

77 

4+ 

20 

16 

377 

0 

0 

6 

0 

4.24 

1.40 

1 

.67 

2 

•  0 

0 

4 

3 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

61.7 

40.9 

51.3 

80 

3 

22 

10 

426 

0 

0 

8 

0 

.50 

4.35 

•  31 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

62.6 

38.1 

50.4 

5 

80 

3 

20 

16+ 

461 

0 

0 

13 

0 

1.46 

3.54 

i87 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

FAIRHOPE 

64.9 

44.9 

54.9 

5 

78 

3 

23 

16 

325 

0 

0 

5 

0 

2.42 

2.57 

1 

■  11 

4 

.0 

0 

6 

1 

1 

FORT  MORGAN 

61.2 

48,7 

55.0 

71 

24 

30 

16 

311 

0 

0 

3 

0 

1.85 

75 

4 

•  0 

0 

5 

1 

0 

FRISCO  CITY 

AM 

63.0 

39,9 

51.5 

78 

4  + 

21 

16 

422 

0 

0 

10 

0 

1.77 

3.63 

1 

16 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

GENEVA 

AM 

62.5 

38.3 

50,4 

81 

4 

21 

10+ 

454 

0 

0 

13 

0 

1.01 

3.71 

■  43 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

HEADLAND 

AM 

60.8 

39.2 

50,0 

78 

3 

21 

9 

466 

0 

0 

11 

0 

.61 

■  56 

5 

•  0 

0 

1 

1 

0 

LOCKHART 

AM 

62.5 

41.7 

52.1 

82 

4 

22 

10+ 

405 

0 

0 

8 

0 

1.00 

51 

19 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MOBILE  W8  AIRPORT 

63,2 

43.5 

53.4 

1 

77 

26 

23 

16 

370 

0 

0 

8 

0 

8.24 

2.33 

2 

■  94 

4 

•  0 

0 

5 

4 

3 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ALABAMA 
DECEMBER  1955 


Temperahue 


No  ol 

Ddys 

Snow.  SImI,  Hail 

No 

of  Dayf 

« 

a 

3 

E 

s 

i 

o 

>. 
Q 

M 

in. 

e 

5 

g 

o 

Q 

§•§ 

e 
1 

0 

2 

e 

o» 

3 
g 

c 

■6 

« 

1 

r 

2 

« 

a  2 

X 

s 

> 
< 

"S 

« 
s 

o 
> 
< 

a 
2 

> 
< 

0. 
Q 

From 

M 

■E 

• 

13 
Q 

Lowe 

o 
% 
Q 

& 
Q 

•oi 

r)(S 

on 

« 
« 
a 

B 

0 

1 

6 

a 

■  c5 
2  S 

Q 

0 
r-i  0 

MOBILE 

AM 

62 

,7 

,7 

53.7 

• 

75 

5+ 

25 

16 

351 

0 

0 

4 

0 

7.02 

1 

|77 

.0 

0 

OZARK 

ROBERTSDALE  7  E 

AM 

62 

•  6 

39 

■  2 

50i9 

1 

9 

81 

3 

2? 

9+ 

435 

0 

0 

9 

0 

.24 

-  4 

.61 

.24 

i 

.0 

0 

1 

0 

0 

66 

•  2 

43 

,7 

65tO 

80 

26 

21 

16 

327 

0 

0 

7 

0 

1.33 

-  3 

.95 

.61 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

52.4 

2.38 

.0 

STATE 

46.  7 

9 

2.03 

-  2 

.96 

T 

Precipitation 


RBFSRSBCB  H0TI3 

n*  foar  dlilt  IdADtIf Icatloo  ntiabera  In  the  Index  number  column  of  tbe  Station  Index  are  uslgned  on  a  state  baate.    There  vlll  b«  so  duplication  of  nusbera  althln  a  state, 
Vlgurea  and  lettera  follo«ia(  the  station  name,  auch  aa  12  8SV,   Indicate  diatance  in  ailea  and  direction  from  the  post  office. 
ObaervatlOD  times  given  la  the  Statloa  Index  are  la  local  atandard  time. 

Delayed  data  and  correctiona  vlll  be  carried  only  In  the  Jane  and  Dec«ab«r  iasues  of  this  balletin. 

■oathly  and  seasonal  snorfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  moatha  vlll  be  carried  In  the  Jone  laane  of  this  balletlo. 

Btatioaa  appearing  In  the  Index,  but  for  vblch  data  are  sot  Hated  la  the  tablea,  are  either  miaslag  or  received  too  late  to  be  Ineladod  In  this  issoe. 

Onlees  otbervlse  Indicated,  dimensional  onlts  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  *t . ,  precipitation  and  evaporation  lo  Inches,  and  vlod  aovement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  85*  P. 

Bvaporatios  te  measnred  in  the  standard  leather  Bureau  type  pas  of  4  foot  diameter  unless  othervlse  shovn  by  footnote  follovlng  Table  6. 
Sleet  and  hail  vere  Included  la  snovfall  averages  in  Table  1,  beginning  vlth  July  1M8. 
Ajsooots  In  Table  3  are  from  non-recording  gagea,  nnleaa  othervlse  Indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  and  snovfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.    See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Sbov  on  ground  in  Table  7  la  ai  ooservatlon  time  for  all  except  leather  Bureau  aud  CAA  stations.     For  these  stations  enov  on  groond  values  are  at  6:30  A.M.,  C.8.T.     VTB  KIOIV  In  Table  7  means  the 
vater  equivalent  of  snov  on  the  ^ound.     It  Is  measured  at  selected  stations  vhen  the  depth  of  snov  on  the  ground  is  tvo  inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  aecosaarily  taken  from  dlffsraat 
points  for  aucceaslve  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  lo  the  snovpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-    lo  record  In  Tables  3,  6,   7  and  the  Station  Index.     Ro  record  In  Tables  2  and  S  is  indicated  by  do  entry. 
*■    And  also  on  a  later  date  or  datea. 

*    Amount  Included  in  follovlng  aeasurement,  time  distribution  uaknovn. 

<t    Data  la  the  column  formerly  headed  lo.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  lo.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  19&4. 

§    Thermometere  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-cov«red  ground;  bovever,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  on  the  roof 
of  a  building. 
//    Oage  is  equipped  «lth  a  viodshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Befer  to  Tablea"  column  lo  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

B    later  equivalent  of  snovfall  vholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  vater  equivalent  to  every  10  inches  of  ne«  snovfall. 

M    One  or  more  days  of  record  visaing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  statloD,  have  been  adjuated  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
B    AmouDta  from  recordlnc  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  say  be  obtained  by  vritlng  to  any  leather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologiat  at  leather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field, 
Bn  2,  Montgomery,  Alabama. 

Subscription  Price:  20  ceats  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subsfirlptloa  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Bemlttaiices  and  correspondence  regarding  subscrlptlona  should  be  aent  to  the  Superlstendent  of  Documenta,  Goverument  Printing  Office,  laahlngton  26,  D.  C. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 

ADD  I  SON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  N& 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEV  3  S 
ASKVILLE  3  SW 

ATHENS 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUeURN  3  SW 
AUTAU6AVILLE 

BAY  MINETTE 
8ELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
8ILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  HB  AP  R 
BISHOP 

SLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDID6E 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NNW 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DAOEVILLE 
DANCY 
DANVILLE 
DAYTON 

DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
0EMOPOLI5  LOCK  AND  DAH 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 
FARLEY 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  I  H 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
G0R6AS 
GREEN  BAY 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 

HAMILTON 

HARRIS6UR6  CAHABA  TOWER 
HAVNEVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 
JORDAN  DAM 

LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 

LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 
MARION   1  N 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 


.42 
.81 

1.31 

.95 
.63 
1.12 

.91 


1.00 
2.00 


RECORD  MISSING 


1.82 
4.24 
2.45 


3.24 
1.25 
U76 


1.63 
1.24 
1.8Q 


.19 

.50 

1.15 


1.85 
1.04 
3.51 


2.61 
2.03 
2.28 


.23 
.29 


1.51 
1.60 
1.47 


.75      .07  .28 


1.82  2*36  2.94 


II       12       13       14  15 


22     23  24 


25     26  27 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


•g 

Day  of  month 

Station 

o 

 1- 

 1- 

^  1 

 1- 

16 

,■7  I 

17  1 

18 

19 

1 

2 

 L. 

3 

4 

 L 

1 

6 

n  1 

7  1 

8 

 L 

9 

10  1  U  1  12 

13  1  14  1  IS 

T.02 

.02 

• 

8.04 

• 

.14 

•  02 

•eo 

MONTE  S>M> 

I.*T 

.88 

1.81 

•  ae 

PitOMTEVALLO 

'20 

MONTGOMERY  HB  AP  R 

l.M 

•  •°* 

.98 

.26 

.09 

•  06 

T 

•  M 

T 

MOULTON 

2.2« 

.93 

.09 

1.19 

•  90 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

3.98 

.60 

T 

.98 

1.92 

T 

•  01 

T 

•  23 

•  81 

NATCHEZ 

2.1k 

T 

.09 

1.74 

T 

.20 

T 

•  19 

NEWBURG 

NEW  MARKET 

3.2« 

.22 

.08 

2i20 

•  02 

•  02 

NEWTON 

.*! 

.13 

.28 

ONEONTA 

1.97 

.82 

.99 

ORRVILLE 

l.<0 

1.20 

•  70 

PAINT  ROCK 

2.92 

.23 

•  19 

U09 

.09 

•  03 

•  80 

PALMERDALE  2  H 

1.9« 

.80 

.12 

•  90 

.12 

PELL  CITY  J  NW 

2.13 

1.37 

.31 

•  49 

PENNINGTON  LOCK  2 

2.a< 

.83 

.20 

1.03 

•  09 

.17 

•  98 

PERRYV  t  LLE 

.73 

.19 

PICKENSVILLE 

i.eo 

1.10 

T 

•  10 

•  80 

PINE  HILL 

1.99 

•  70 

•  89 

PINE  LEVEL 

.80 

•  19 

.33 

•  02 

•  30 

PLANTERSVILLE 

2.28 

1.09 

.10 

•  29 

•  24 

•  62 

■  07 

•  05 

PRATTVILLE 

l!>8 

.84 

•  20 

.44 

PRIMROSE  FARM 

l.*l 

.89 

T 

•  16 

T 

.11 

•  49 

PUSHMATAHA 

2.31 

1.02 

■  16 

.23 

.72 

•  16 

RED  BAY 

3.39 

.»9 

2.32 

•  01 

.97 

REDSTONE  ARSENAL 

72 

.06 

08 

REFORM 

l!»l 

1.30 

.03 

.18 

T 

.38 

RIVER  FALLS 

.89 

T 

.32 

.11 

•  22 

ftOBERTSDALE   7  E 

1.33 

.11 

.21 

.04 

.19 

.08 

.61 

•  11 

ROCKFORD 

1.99 

.99 

.30 

.70 

2B 

.04 

.  14 

•  02 

RUSSELLVILLE 

2l9« 

.80 

•  04 

.04 

1.80 

•  99 

RUSSELLVILLE  2 

2.8« 

.9* 

T 

1.94 

•  96 

SAINT  BERNARD 

1.99 

.47 

.17 

.33 

•  89 

.16 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

1.T8 

.46 

.Oft 

.30 

■  00 

•  SO 

•  11 

SCOTTSBORO 

2.38 

.29 

1.07 

•  02 

.89 

SCOTTSBOfiO  SUBSTA 

2.40 

.27 

.21 

.72 

.24 

■  03 

T 

.73 

•  04 

SEALE  6  W 

.73 

.33 

■  18 

SELMA 

2.27 

.98 

•  21 

.16 

T 

.  18 

T 

1.14 

SHOEMAKER  SPRINGS 

.69 

.60 

■  11 

SLOCOMB  4  S 

.88 

.09 

.47 

.04 

■  32 

SNOW  HILL 

2.31 

.11 

.34 

1.21 

.09 

•  96 

SOUTH  HIU. 

2.00 

.28 

.49 

.36 

.06 

•  18 

.43 

SUTTLE 

RECORD  MISSING 

3  19 

.41 

1  76 

86 

SVLACAU&A  2  H 

l!78 

.93 

.29 

•  08 

•  90 

SYLACAUGA  4  NE 

1.81 

.92 

.03 

.07 

.06 

T 

T 

.42 

.11 

SYLVAN I  A 

3.02 

.64 

.19 

•  39 

.49 

•  09 

1.10 

.14 

TALLADEGA 

2.17 

.88 

•  03 

•  23 

.09 

.79 

•  23 

TALLADEGA  HORN  HTN  TWR 

.89 

THOMASVILLE 

i.te 

.39 

•  11 

.34 

.09 

.17 

•  3» 

THURLOW  0AM 

1.03 

.06 

.37 

.10 

.01 

.04 

•  07 

.36 

TONEY 

3.17 

.39 

.01 

1.99 

.28 

•  10 

.69 

•  05 

TRAFFORO 

1.92 

.91 

.37 

•  64 

30 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

2.19 

.73 

.83 

•  20 

.02 

.97 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

2.2« 

1.90 

•  04 

.14 

.26 

•  28 

TUSKEGEE  2 

.99 

.98 

.02 

.04 

.01 

.28 

•  02 

UNION  SPRINGS  5  S 

.*9 

.30 

T 

.19 

UNI ONTOHN 

1.29 

•  40 

89 

UNIVERSITY  R 

2.07 

.89 

.64 

•  13 

.69 

VALLEY  HEAD  3  S 

1.8> 

.28 

•  0'> 

.29 

.19 

T 

•  04 

.80 

•  11 

VANCE 

2.23 

1.39 

.06 

.18 

T 

T 

.16 

>37 

WADLEY 

1.99 

.72 

.20 

•  02 

•  69 

WALLACE  3  SH 

•  19 

1.27 

WALNUT  GROVE 

1.20 

.40 

•  80 

WATERLOO 

3.18 

1.00 

1^70 

.40 

WEST  BLOCTON 

1.80 

1.10 

•  10 

•  10 

.14 

•  16 

WETUMPKA 

1.39 

.98 

•  19 

•  07 

.10 

T 

•  38 

WHATLEY 

3.96 

•  69 

2>99 

.01 

.09 

.22 

WHEELER  DAM 

.88 

.02 

.10 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.01 

.90 

.20 

.83 

.03 

.26 

•  70 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2.17 

.22 

•  14 

.79 

.27 

•  08 

.97 

•  03 

WILSON  DAM 

3.82 

.73 

T 

2.19 

.07 

T 

.79 

•  08 

WINFIELO  2  SW 

1.91 

.93 

•  04 

.18 

.76 

YATES  HYDRO  PLANT 

.88 

.18 

•  32 

•  06 

.02 

.09 

•  25 

YOUNGS  STORE 

k.l9 

.90 

•  02 

2^37 

.90 

22    23    24    25    26  27 


28    29  30 


T         T  T 


T         ^12  .07 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Ave] 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

39 

49 

55 

67 

66 

51 

52 

55 

50 

33 

39 

42 

44 

48 

52 

41 

31 

38 

51 

90 

51 

48 

41 

65 

68 

69 

60 

59 

58 

60 

44 

5a<4 

MIN 

21 

21 

40 

48 

36 

31 

32 

35 

30 

18 

18 

20 

18 

18 

26 

14 

14 

26 

39 

26 

26 

28 

30 

40 

40 

40 

30 

37 

40 

40 

24 

29  4  2 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

55 

69 

75 

72 

64 

58 

51 

55 

53 

46 

93 

53 

53 

57 

56 

45 

56 

55 

59 

99 

50 

63 

72 

75 

69 

70 

60 

92 

94 

52 

48 

97,6 

MIN 

18 

40 

52 

59 

40 

35 

28 

46 

30 

15 

23 

26 

18 

22 

2« 

16 

14 

44 

41 

26 

32 

22 

35 

61 

55 

48 

48 

40 

41 

43 

24 

34»5 

ANDALUSIA 

MAX 

48 

59 

65 

82 

75 

57 

58 

62 

64 

41 

50 

55 

54 

55 

63 

57 

48 

67 

72 

66 

65 

58 

63 

72 

70 

74 

78 

63 

56 

64 

68 

62a2 

MIN 

27 

33 

52 

57 

55 

44 

41 

48 

38 

22 

27 

38 

29 

30 

31 

21 

24 

30 

54 

36 

36 

39 

42 

65 

54 

56 

56 

49 

46 

49 

29 

40  ■  1 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

53 

61 

75 

71 

52 

56 

57 

54 

45 

45 

48 

50 

52 

57 

44 

43 

55 

53 

55 

57 

49 

51 

71 

76 

68 

68 

60 

48 

61 

48 

47 

55.5 

MIN 

21 

40 

52 

49 

43 

33 

33 

43 

22 

18 

24 

25 

25 

30 

25 

19 

19 

48 

31 

28 

33 

28 

42 

52 

52 

44 

43 

40 

41 

32 

21 

34al 

ATHENS  2 

MAX 

52 

46 

35 

45 

46 

52 

46 

50 

50 

68 

73 

75 

63 

59 

54 

52 

48 

43 

MIN 

27 

29 

13 

21 

25 

20 

24 

26 

25 

38 

51 

56 

39 

39 

39 

40 

36 

36 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

58 

64 

78 

76 

74 

57 

67 

65 

62 

49 

54 

55 

58 

64 

59 

50 

59 

74 

66 

62 

98 

64 

73 

76 

75 

76 

72 

63 

65 

68 

55 

64>4 

MIN 

30 

52 

61 

64 

50 

42 

36 

51 

37 

23 

27 

34 

29 

31 

38 

21 

26 

49 

51 

33 

33 

41 

50 

56 

56 

59 

56 

44 

47 

41 

29 

41  •  6 

AUBURN  3  SW 

.MAX 

48 

54 

58 

76 

72 

54 

59 

50 

57 

39 

47 

52 

52 

62 

68 

54 

45 

56 

57 

61 

60 

93 

53 

72 

74 

67 

69 

59 

60 

53 

56 

56  •9 

MIN 

26 

35 

42 

43 

48 

40 

34 

41 

37 

20 

26 

31 

26 

30 

32 

17 

20 

28 

43 

33 

39 

28 

37 

60 

54 

91 

48 

41 

42 

44 

26 

35 17 

BAY  MINETTE 

MAX 

58 

66 

BO 

75 

66 

57 

67 

66 

55 

49 

53 

56 

59 

65 

55 

48 

58 

72 

68 

62 

60 

64 

76 

78 

77 

69 

63 

69 

69 

59 

94 

i  63i5 

MIN 

33 

55 

65 

65 

49 

42 

40 

49 

38 

24 

28 

36 

31 

36 

38 

21 

27 

52 

50 

35 

34 

44 

50 

68 

59 

58 

46 

90 

47 

50 

29 

43*2 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

37 

64 

69 

52 

38 

41 

45 

52 

55 

46 

34 

44 

55 

62 

48 

90 

50 

69 

73 

74 

60 

62 

1  95 

61 

49 

42 

52.4 

MIN 

20 

35 

46 

30 

28 

19 

23 

24 

19 

26 

30 

13 

21 

41 

36 

25 

26 

25 

36 

52 

62 

39 

40 

39 

40 

35 

19 

31.1 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

60 

69 

74 

67 

52 

54 

64 

59 

52 

41 

47 

48 

54 

59 

46 

43 

54 

56 

55 

54 

94 

92 

73 

76 

66 

63 

58 

94 

50 

49 

47 

55.S 

MIN 

22 

41 

56 

50 

41 

36 

29 

41 

29 

16 

22 

22 

20 

27 

33 

15 

20 

49 

35 

27 

26 

24 

41 

60 

54 

45 

42 

39 

42 

38 

19 

1  34.2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

50 

59 

74 

67 

53 

64 

60 

56 

41 

40 

47 

47 

53 

56 

49 

41 

52 

57 

92 

55 

92 

92 

71 

74 

66 

69 

60 

53 

48 

50 

46 

94.8 

MIN 

25 

44 

58 

45 

40 

33 

33 

41 

22 

19 

25 

26 

24 

33 

24 

17 

25 

51 

33 

29 

33 

30 

51 

62 

56 

45 

48 

44 

43 

29 

22 

35.8 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

59 

67 

82 

75 

69 

56 

66 

71 

58 

50 

56 

55 

57 

64 

56 

48 

60 

74 

67 

66 

60 

64 

75 

80 

73 

75 

69 

61 

66 

69 

99 

64.6 

MIN 

25 

52 

63 

66 

54 

43 

33 

49 

39 

18 

21 

31 

22 

22 

32 

22 

30 

45 

91 

30 

30 

33 

43 

53 

56 

57 

51 

44 

49 

41 

27 

39.7 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

44 

50 

61 

63 

54 

57 

57 

52 

50 

40 

44 

45 

51 

52 

42 

38 

40 

50 

50 

49 

49 

50 

65 

71 

76 

66 

60 

55 

49 

49 

49 

92.2 

MIN 

18 

34 

46 

50 

28 

32 

29 

36 

29 

18 

19 

20 

17 

20 

30 

10 

15 

37 

38 

26 

24 

21 

31 

48 

55 

37 

40 

37 

37 

35 

17 

30.1 

CALERA  2  SW 

MAX 

44 

54 

59 

74 

71 

49 

54 

60 

98 

47 

42 

59 

49 

63 

60 

50 

58 

68 

56 

67 

62 

57 

70 

75 

66 

67 

64 

97 

56 

55 

48 

97.7 

MIN 

22 

44 

54 

56 

45 

39 

31 

47 

34 

18 

24 

22 

20 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

56 

62 

78 

72 

70 

58 

65 

63 

54 

44 

50 

50 

56 

60 

92 

44 

92 

61 

63 

57 

56 

60 

75 

76 

73 

71 

65 

59 

63 

60 

90 

60.5 

MIN 

24 

47 

52 

62 

44 

39 

30 

40 

36 

IS 

22 

26 

20 

22 

37 

19 

20 

40 

48 

27 

28 

35 

47 

49 

47 

53 

54 

46 

45 

40 

28 

36  .9 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

46 

55 

57 

64 

73 

51 

60 

50 

56 

35 

45 

51 

51 

91 

56 

60 

42 

55 

57 

60 

60 

43 

91 

n 

74 

65 

68 

61 

49 

52 

41 

94.8 

MIN 

22 

27 

41 

51 

46 

38 

30 

36 

35 

18 

22 

24 

22 

24 

25 

14 

14 

20 

43 

29 

29 

25 

25 

60 

60 

90 

50 

40 

39 

40 

24 

32.7 

CENTREVILLE 

MAX 

47 

52 

59 

75 

69 

50 

55 

56 

60 

40 

46 

52 

52 

54 

54 

59 

44 

58 

49 

54 

96 

99 

57 

73 

76 

67 

66 

60 

57 

58 

99 

56.9 

MIN 

20 

29 

49 

50 

42 

33 

30 

36 

35 

16 

18 

22 

20 

22 

27 

16 

16 

20 

37 

28 

27 

26 

28 

65 

51 

51 

51 

45 

43 

40 

20 

32.3 

CHATOM 

MAX 

58 

68 

73 

72 

63 

63 

70 

70 

60 

50 

51 

56 

60 

64 

96 

49 

62 

66 

68 

61 

61 

64 

76 

80 

79 

77 

70 

65 

59 

68 

94 

64.3 

MIN 

26 

53 

60 

63 

43 

40 

31 

44 

35 

18 

22 

26 

20 

20 

39 

16 

21 

48 

50 

28 

29 

44 

46 

54 

61 

54 

53 

43 

47 

43 

24 

38.7 

CITRONELLE 

MAX 

59 

69 

72 

77 

62 

61 

68 

68 

56 

47 

51 

54 

57 

63 

93 

46 

57 

68 

65 

69 

59 

63 

72 

77 

76 

75 

64 

65 

62 

66 

91 

62.6 

MIN 

33 

53 

62 

62 

45 

42 

41 

51 

33 

24 

29 

33 

31 

37 

42 

20 

31 

57 

62 

35 

35 

45 

52 

54 

61 

61 

55 

46 

48 

49 

29 

43.9 

CLANTON 

MAX 

46 

53 

57 

75 

73 

47 

55 

58 

61 

37 

45 

50 

51 

53 

58 

48 

44 

55 

57 

56 

59 

47 

52 

72 

75 

66 

70 

60 

52 

69 

92 

96.1 

MIN 

21 

28 

47 

56 

44 

37 

29 

35 

34 

18 

22 

24 

20 

22 

23 

17 

18 

24 

42 

29 

27 

24 

26 

49 

55 

46 

46 

42 

44 

37 

26 

32.6 

DAYTON 

MAX 

45 

64 

62 

78 

69 

46 

57 

61 

65 

47 

44 

90 

51 

59 

58 

69 

43 

60 

61 

57 

59 

59 

63 

70 

78 

70 

65 

62 

58 

92 

94 

98.5 

MIN 

31 

35 

53 

63 

39 

31 

34 

48 

35 

20 

25 

26 

25 

31 

38 

IB 

27 

32 

47 

31 

30 

36 

42 

60 

61 

57 

53 

48 

46 

43 

24 

38.4 

DECATUR 

MAX 

39 

50 

60 

68 

58 

68 

52 

61 

54 

34 

38 

42 

40 

51 

55 

38 

36 

55 

55 

45 

46 

49 

59 

69 

73 

72 

62 

60 

96 

54 

44 

92.6 

MIN 

22 

31 

41 

57 

35 

35 

31 

41 

31 

24 

25 

27 

20 

28 

31 

15 

20 

29 

38 

26 

29 

24 

37 

53 

50 

41 

40 

40 

40 

36 

20 

32.7 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

45 

52 

65 

76 

65 

50 

55 

65 

63 

40 

44 

48 

50 

54 

99 

45 

42 

62 

61 

55 

94 

99 

59 

75 

77 

69 

64 

60 

97 

56 

92 

97.1 

MIN 

25 

35 

50 

58 

44 

38 

31 

44 

35 

24 

24 

29 

24 

28 

33 

20 

21 

32 

51 

32 

32 

32 

39 

58 

55 

58 

52 

90 

46 

42 

28 

37.7 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

60 

69 

RO 

74 

64 

57 

59 

65 

48 

49 

53 

52 

54 

53 

61 

48 

68 

71 

68 

66 

60 

69 

70 

76 

n 

71 

60 

54 

60 

69 

54 

61.7 

MIN 

31 

48 

55 

63 

48 

43 

47 

48 

26 

22 

28 

38 

32 

34 

33 

23 

25 

43 

42 

35 

36 

40 

48 

56 

99 

59 

49 

46 

46 

37 

26 

40.9 

EUFAULA 

MAX 

59 

68 

79 

78 

74 

60 

63 

58 

57 

51 

52 

59 

55 

52 

99 

48 

59 

70 

68 

64 

60 

98 

78 

77 

70 

70 

66 

59 

96 

60 

94 

61.7 

MIN 

24 

46 

60 

62 

63 

45 

37 

48 

40 

22 

23 

33 

24 

28 

31 

21 

19 

41 

48 

31 

35 

42 

42 

57 

50 

46 

51 

43 

35 

48 

27 

38.7 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

58 

65 

BO 

77 

58 

58 

66 

64 

46 

48 

54 

55 

58 

64 

53 

48 

58 

69 

67 

63 

58 

63 

74 

79 

73 

71 

65 

59 

69 

67 

93 

62.6 

MIN 

26 

50 

63 

58 

45 

34 

33 

46 

28 

22 

23 

29 

23 

22 

29 

20 

20 

46 

38 

29 

31 

41 

52 

58 

56 

69 

49 

46 

48 

35 

23 

38.1 

FAIRHOPE 

MAX 

60 

70 

78 

77 

71 

62 

69 

67 

63 

49 

56 

56 

60 

67 

96 

46 

58 

76 

69 

61 

69 

64 

68 

74 

74 

75 

69 

65 

67 

70 

97 

64.9 

MIN 

35 

56 

67 

67 

53 

43 

41 

50 

37 

25 

29 

38 

33 

38 

42 

23 

27 

53 

65 

37 

36 

43 

51 

57 

60 

60 

58 

46 

50 

52 

31 

44.9 

FAYETTE 

MAX 

48 

54 

63 

67 

60 

59 

60 

60 

61 

63 

42 

48 

44 

94 

54 

60 

45 

45 

50 

48 

54 

94 

65 

67 

68 

68 

64 

53 

53 

50 

48 

95.5 

MIN 

25 

33 

43 

57 

40 

30 

32 

34 

30 

17 

18 

20 

20 

20 

24 

14 

12 

28 

34 

28 

30 

32 

36 

42 

41 

40 

34 

37 

37 

33 

29 

30.6 

FLORENCE 

MAX 

34 

67 

66 

66 

53 

55 

62 

61 

55 

36 

38 

46 

50 

57 

57 

40 

45 

54 

52 

49 

62 

47 

69 

75 

72 

64 

61 

99 

62 

56 

42 

54.5 

MIN 

25 

34 

53 

48 

32 

31 

34 

40 

28 

28 

27 

26 

24 

30 

26 

12 

26 

40 

36 

24 

24 

23 

39 

56 

61 

41 

36 

39 

46 

37 

28 

33.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

65 

68 

70 

70 

67 

57 

65 

64 

60 

46 

52 

53 

52 

60 

55 

49 

60 

69 

59 

58 

55 

61 

es 

71 

66 

67 

67 

63 

64 

69 

53 

61.2 

MIN 

42 

64 

64 

64 

48 

46 

48 

56 

40 

32 

39 

43 

42 

45 

47 

30 

32 

56 

53 

46 

45 

49 

52 

58 

58 

57 

59 

91 

63 

50 

40 

48.7 

FRISCO  CITY 

MAX 

51 

59 

67 

78 

78 

56 

62 

68 

66 

52 

50 

53 

57 

57 

65 

54 

48 

61 

68 

68 

62 

60 

65 

72 

77 

74 

71 

64 

63 

64 

64 

63.0 

MIN 

31 

37 

55 

64 

50 

41 

36 

44 

27 

22 

27 

31 

30 

32 

37 

21 

25 

42 

50 

33 

33 

36 

44 

56 

57 

57 

55 

49 

47 

45 

26 

39*9 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

49 

52 

60 

65 

54 

56 

• 

58 

51 

47 

42 

47 

47 

52 

55 

44 

38 

44 

49 

52 

51 

49 

90 

68 

73 

73 

62 

98 

91 

48 

46 

46 

52.8 

MIN 

20 

37 

47 

54 

42 

36 

29 

40 

30 

21 

23 

29 

19 

29 

30 

18 

18 

39 

43 

26 

32 

25 

39 

56 

53 

41 

47 

40 

41 

40 

26 

34.3 

GENEVA 

MAX 

51 

60 

71 

81 

73 

59 

55 

63 

66 

49 

50 

54 

93 

54 

57 

60 

48 

57 

72 

68 

66 

62 

60 

71 

78 

71 

74 

64 

58 

63 

70 

62.3 

MIN 

25 

35 

34 

62 

57 

43 

39 

48 

40 

21 

24 

25 

27 

29 

31 

23 

21 

30 

48 

32 

32 

37 

40 

44 

54 

58 

97 

47 

47 

49 

27 

38.3 

GREENSBORO 

MAX 

51 

61 

72 

75 

60 

69 

66 

61 

96 

52 

54 

96 

97 

60 

52 

43 

59 

59 

60 

67 

58 

56 

75 

78 

68 

6« 

64 

96 

67 

55 

53 

59.9 

MIN 

28 

42 

56 

58 

38 

37 

33 

47 

34 

20 

27 

26 

26 

33 

35 

18 

26 

55 

43 

31 

30 

30 

46 

68 

57 

99 

52 

4« 

46 

42 

29! 

38.9 

GREENVILLE 

MAX 

59 

59 

81 

75 

70 

58 

62 

63 

98 

48 

64 

55 

55 

67 

60 

47 

59 

65 

65 

62 

69 

64 

75 

78 

78 

70 

68 

60 

66 

63 

92 

63.0 

MIN 

30 

47 

54 

65 

46 

43 

36 

49 

38 

23 

29 

35 

29 

30 

37 

21 

23 

46 

49 

33 

36  1 

39 

45 

58 

58 

96 

56 

4« 

44 

45 

28 

41.1 

6UNTERSVILLE 

44 

53 

66 

65 

54 

52 

56 

54 

48 

37 

42 

43 

49 

52 

49 

72 

72 

68 

99 

94 

49 

48 

44 

MIN 

21 

38 

52 

55 

38 

35 

30 

44 

30 

24 

24 

28 

21 

26 

31 

1 

59 

51 

40 

46 

38 

38 

39 

20 

3«.0 

HALEYVILLE 

MAX 

42 

51 

58 

66 

56 

52 

55 

62 

62 

38 

38 

40 

43 

53 

93 

39 

40 

48 

51 

43 

60 

53 

90 

71 

72 

74 

99 

62 

51 

58 

47 

52.7 

MIN 

19 

26 

33 

62 

34 

31 

31 

31 

28 

15 

14 

16 

19 

26 

32 

12 

12 

23 

35 

24 

24 

21 

22 

52 

50 

43 

41 

40 

40 

36 

12 

28.8 

HEADLAND 

MAX 

59 

65 

78 

72 

70 

56 

69 

62 

45 

48 

54 

SO 

52 

51 

90 

47 

58 

69 

67 

65 

59 

57 

71 

77 

70 

6« 

99 

94 

60 

68 

94 

60.8 

MIN 

30 

47 

53 

63 

58 

46 

44 

38 

21 

24 

30 

30 

32 

33 

22 

26 

30 

42 

35 

35 

36 

36 

53 

58 

67 

53 

43 

43 

43 

28 

26 

39.2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

57 

57 

79 

74 

70 

54 

68 

65 

55 

48 

55 

62 

52 

61 

95 

44 

58 

64 

62 

62 

58 

56 

73 

76 

73 

67 

62 

99 

97 

60 

98 

60.6 

MIN 

29 

28 

55 

54 

45 

42 

40 

40 

34 

21 

27 

34 

28 

29 

35 

18 

27 

46 

45 

33 

34 

34 

45 

60 

58 

55 

90 

43 

44  43 

29 

38.7 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  Ol  Month 

Average 

I 

g 

10 

12 

13 

15 

16  ' 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29  1 

30  1 

31 

JASPER 

MAX 
MIN 

LAFAYETTE 

MAX 

34 

55 

73 

71 

67 

58 

50 

53 

51 

46 

52 

51 

90 

98 

61 

43 

96 

59 

59 

59 

50 

54 

72 

74 

66 

66 

54 

49 

49 

52 

49 

56  • 

4 

MIN 

22 

38 

48 

56 

39 

37 

32 

31 

33 

17 

24 

27 

21 

24 

33 

16 

18 

39 

42 

28 

31 

27 

36 

59 

54 

43 

44 

39 

39 

41 

22 

34  i 

3 

LIVINGSTON 

MAX 

SI 

67 

73 

69 

55 

58 

68 

67 

53 

44 

49 

51 

59 

58 

48 

43 

63 

62 

57 

33 

55 

60 

77 

79 

72 

65 

69 

60 

99 

64 

SO 

39 1 

4 

MIN 

26 

42 

61 

62 

39 

39 

31 

39 

30 

19 

26 

24 

20 

29 

32 

16 

23 

33 

38 

30 

29 

36 

49 

52 

57 

58 

91 

50 

48 

37 

23 

36 1 

7 

LOCKHART 

MAX 

50 

59 

73 

62 

75 

59 

55 

62 

67 

47 

50 

54 

53 

53 

62 

98 

48 

99 

74 

66 

67 

60 

63 

72 

78 

70 

72 

63 

96 

62 

68 

62i 

9 

MIN 

29 

43 

54 

65 

57 

43 

39 

48 

38 

22 

28 

40 

30 

29 

33 

22 

22 

38 

55 

36 

35 

37 

46 

57 

59 

59 

57 

46 

47 

49 

29 

41 1 

7 

MADISON 

MAX 

40 

49 

60 

69 

59 

51 

58 

60 

34 

39 

43 

49 

52 

54 

40 

36 

49 

54 

46 

49 

51 

55 

66 

73 

71 

63 

61 

94 

60 

40 

52  • 

4 

21 

29 

47 

57 

32 

32 

3C 

40 

30 

13 

23 

26 

20 

27 

30 

12 

17 

33 

37 

25 

25 

25 

33 

54 

53 

39 

39 

40 

39 

36 

17 

31  ■ 

6 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

54 

61 

79 

70 

66 

60 

64 

60 

55 

43 

52 

53 

53 

58 

53 

44 

59 

99 

57 

57 

55 

53 

75 

76 

78 

69 

64 

55 

57 

55 

50 

59  • 

5 

MIN 

25 

44 

54 

42 

40 

38 

31 

45 

34 

19 

26 

26 

22 

26 

39 

17 

24 

47 

44 

30 

29 

32 

44 

54 

52 

55 

53 

46 

46 

41 

25 

37  I 

1 

MARTIN  0AM 

MAX 

54 

56 

73 

80 

66 

66 

62 

57 

53 

47 

49 

60 

63 

58 

50 

40 

56 

94 

58 

58 

52 

52 

72 

77 

77 

75 

62 

62 

53 

55 

48 

58  ■ 

2 

MIN 

29 

45 

52 

60 

42 

42 

37 

48 

32 

27 

32 

35 

27 

32 

34 

23 

20 

42 

47 

36 

37 

60 

52 

54 

41 

43 

46 

42 

30 

39 1 

5 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

56 

60 

78 

75 

66 

69 

65 

60 

63 

44 

50 

56 

52 

57 

52 

41 

59 

60 

59 

56 

50 

51 

74 

76 

68 

66 

64 

59 

55 

56 

50 

58 

5 

MIN 

31 

48 

53 

65 

45 

42 

39 

49 

35 

25 

30 

34 

31 

32 

40 

22 

29 

48 

48 

37 

37 

34 

46 

60 

60 

59 

64 

47 

46 

43 

30 

41 

9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

67 

74 

75 

58 

67 

69 

69 

48 

47 

52 

55 

58 

66 

54 

48 

60 

71 

67 

61 

60 

63 

72 

79 

79 

77 

70 

63 

66 

69 

34 

63 

2 

MIN 

34 

58 

64 

58 

46 

43 

41 

44 

31 

25 

30 

35 

32 

40 

32 

23 

32 

56 

44 

37 

35 

44 

61 

60 

57 

60 

57 

49 

52 

39 

31 

43 

5 

MOBILE 

MAX 

50 

65 

68 

73 

76 

64 

58 

70 

67 

47 

47 

51 

54 

57 

69 

93 

45 

60 

68 

66 

63 

60 

63 

72 

74 

75 

70 

6« 

63 

66 

68 

62 

7 

MIN 

35 

57 

59 

60 

55 

44 

44 

42 

36 

30 

32 

38 

34 

42 

42 

25 

34 

42 

55 

38 

37 

38 

48 

59 

61 

59 

60 

48 

49 

51 

32 

44 

7  . 

MONTOOMERY  WB  AP 

MAX 

57 

39 

80 

76 

57 

61 

56 

61 

44 

45 

53 

64 

53 

59 

52 

44 

60 

60 

62 

60 

51 

53 

76 

78 

68 

6S 

60 

94 

57 

98 

91 

38 

9 

MIN 

26 

46 

53 

57 

43 

38 

34 

44 

26 

22 

28 

32 

27 

29 

29 

21 

21 

47 

38 

32 

33 

32 

45 

56 

56 

55 

51 

49 

43 

34 

28 

37 

8 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

45 

60 

67 

65 

50 

50 

60 

60 

34 

36 

39 

43 

51 

99 

43 

39 

48 

54 

44 

46 

49 

46 

70 

78 

70 

94 

60 

92 

99 

46 

46 

52 

1 

MIN 

26 

45 

58 

40 

34 

33 

36 

34 

24 

20 

24 

27 

23 

30 

22 

14 

27 

44 

30 

26 

28 

26 

45 

57 

49 

42 

38 

39 

43 

29 

23 

33 

* 

NATCHEZ 

MAX 

55 

63 

81 

76 

63 

61 

66 

65 

57 

47 

52 

54 

56 

63 

97 

41 

60 

64 

65 

60 

57 

63 

68 

78 

72 

70 

67 

99 

63 

66 

90 

61 

9 

MIN 

22 

51 

61 

62 

43 

40 

29 

40 

35 

16 

20 

30 

19 

23 

34 

18 

IB 

50 

50 

26 

28 

36 

49 

57 

61 

56 

54 

49 

44 

37 

29 

38 

0 

ONEONTA 

MAX 

42 

49 

60 

69 

60 

63 

54 

55 

58 

33 

40 

45 

46 

51 

56 

39 

40 

51 

56 

50 

53 

51 

53 

70 

73 

68 

62 

99 

51 

46 

46 

53 

0 

MIN 

19 

27 

42 

62 

37 

34 

28 

30 

30 

16 

16 

22 

19 

27 

34 

14 

17 

26 

39 

25 

26 

22 

30 

50 

59 

38 

46 

40 

39 

40 

18 

31 

0 

OZARK 

MAX 

61 

65 

81 

77 

78 

68 

61 

60 

46 

50 

55 

64 

55 

53 

60 

49 

61 

69 

70 

68 

60 

60 

77 

73 

72 

62 

97 

62 

67 

69 

56 

62 

6 

MIN 

46 

52 

56 

69 

44 

41 

49 

39 

22 

28 

30 

28 

33 

33 

22 

26 

28 

42 

35 

36 

37 

39 

60 

58 

55 

45 

46 

46 

39 

28 

23 

39 

2 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

42 

50 

58 

73 

«& 

52 

56 

55 

50 

32 

39 

46 

48 

50 

53 

49 

38 

51 

53 

51 

52 

48 

51 

70 

73 

69 

65 

98 

48 

49 

50 

53 

6 

MIN 

19 

20 

45 

54 

41 

37 

37 

35 

30 

21 

23 

28 

21 

21 

23 

15 

14 

16 

40 

30 

28 

25 

25 

50 

53 

44 

45 

42 

41 

41 

24 

31 

PRATTVILLE 

MAX 

55 

59 

77 

73 

66 

60 

56 

58 

51 

44 

51 

53 

53 

57 

91 

43 

57 

68 

60 

58 

48 

50 

73 

75 

72 

72 

66 

54 

95 

57 

49 

98 

|6 

M  N 

26 

45 

62 

59 

42 

41 

34 

47 

34 

22 

27 

31 

26 

30 

35 

19 

21 

40 

46 

31 

33 

31 

41 

54 

53 

51 

53 

46 

45 

42 

30 

38 

PUSHMATAHA 

MAX 

46 

62 

66 

71 

65 

4B 

57 

68 

66 

43 

48 

50 

50 

96 

97 

47 

50 

61 

61 

61 

61 

62 

65 

78 

76 

72 

68 

64 

59 

58 

50 

99 

•  5 

MIN 

25 

32 

56 

56 

43 

36 

30 

39 

34 

20 

24 

25 

21 

25 

41 

17 

20 

30 

46 

29 

32 

40 

60 

61 

57 

94 

51 

50 

47 

40 

25 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

44 

50 

70 

65 

51 

62 

69 

54 

39 

38 

42 

44 

51 

94 

46 

38 

50 

55 

47 

50 

50 

49 

67 

71 

72 

62 

59 

52 

49 

44 

42 

52 

|5 

MIN 

17 

43 

55 

33 

31 

27 

28 

38 

24 

17 

20 

20 

17 

31 

21 

12 

22 

45 

25 

22 

23 

22 

49 

60 

49 

35 

36 

39 

32 

23 

17 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

59 

69 

79 

76 

73 

60 

69 

72 

64 

49 

57 

57 

99 

66 

63 

50 

58 

76 

68 

67 

61 

66 

74 

76 

76 

80 

72 

65 

65 

69 

39 

66 

■  2 

MIN 

32 

55 

67 

66 

53 

42 

39 

50 

37 

22 

27 

39 

29 

35 

40 

21 

25 

49 

54 

45 

35 

43 

48 

66 

60 

58 

56 

46 

48 

50 

29 

ROCKFORD 

MAX 

46 

55 

61 

71 

76 

52 

68 

55 

58 

41 

49 

62 

54 

45 

60 

48 

55 

97 

56 

57 

59 

46 

53 

72 

75 

78 

75 

62 

90 

55 

91 

57 

i6 

MIN 

21 

38 

47 

44 

35 

32 

31 

42 

33 

12 

16 

23 

19 

34 

28 

14 

28 

32 

32 

26 

29 

22 

23 

50 

45 

45 

47 

35 

39 

39 

21 

ROCK  MILLS 

MAX 

54 

57 

71 

72 

64 

59 

49 

53 

52 

47 

52 

52 

52 

96 

49 

44 

54 

93 

59 

57 

50 

32 

69 

68 

67 

65 

57 

52 

30 

52 

49 

36 

•  0 

MIN 

19 

38 

46 

52 

42 

35 

29 

45 

32 

21 

25 

21 

19 

20 

27 

16 

15 

37 

38 

26 

28 

27 

31 

68 

45 

39 

47 

37 

40 

43 

23 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

41 

49 

60 

68 

56 

49 

52 

60 

60 

34 

33 

40 

44 

51 

96 

36 

39 

53 

54 

45 

47 

30 

53 

63 

75 

70 

53 

63 

33 

57 

46 

*l 

•  9 

MIN 

15 

15 

47 

55 

34 

29 

29 

35 

28 

20 

19 

22 

17 

17 

25 

12 

12 

22 

35 

25 

23 

20 

18 

53 

58 

44 

36 

34 

41 

36 

17 

28 

SAINT  BERNARD 

MAX 

40 

47 

98 

69 

65 

63 

54 

61 

56 

32 

39 

45 

47 

54 

96 

39 

40 

49 

55 

49 

62 

51 

94 

70 

73 

68 

66 

62 

57 

53 

47 

53 

•  6 

MIN 

15 

23 

46 

57 

36 

34 

29 

35 

30 

18 

18 

22 

20 

20 

25 

15 

14 

18 

37 

24 

24 

25 

27 

52 

53 

41 

40 

38 

40 

41 

22 

30 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

45 

62 

66 

62 

52 

54 

55 

50 

48 

40 

44 

45 

49 

51 

49 

38 

45 

50 

30 

50 

48 

49 

66 

70 

72 

67 

97 

50 

45 

44 

41 

51 

•  6 

MIN 

20 

35 

47 

38 

36 

32 

33 

38 

28 

18 

22 

23 

26 

29 

31 

13 

23 

40 

39 

27 

32 

39 

59 

57 

52 

44 

35 

35 

38 

21 

SCOTTSBORO 

MAX 

43 

54 

63 

69 

S8 

66 

58 

53 

45 

43 

45 

48 

52 

65 

44 

39 

45 

52 

52 

52 

60 

30 

66 

72 

74 

66 

60 

58 

48 

47 

47 

53 

•  7 

MIN 

20 

36 

48 

46 

30 

30 

28 

37 

30 

18 

21 

24 

21 

24 

29 

12 

16 

41 

35 

27 

27 

22 

33 

52 

52 

43 

40 

38 

38 

34 

19 

31 

SELMA 

MAX 

56 

62 

79 

77 

66 

60 

62 

60 

60 

44 

52 

54 

53 

58 

94 

43 

57 

59 

58 

53 

62 

53 

72 

73 

72 

65 

64 

56 

55 

56 

49 

59 

•  2 

MIN 

28 

44 

53 

64 

46 

39 

34 

47 

37 

21 

26 

30 

27 

31 

40 

20 

24 

49 

49 

32 

32 

33 

45 

56 

57 

55 

53 

46 

46 

44 

27 

39 

■  6 

SYLACAUGA  <>  NE 

MAX 

53 

59 

74 

73 

59 

53 

56 

56 

52 

43 

49 

49 

52 

56 

45 

40 

56 

67 

66 

56 

44 

54 

70 

74 

66 

62 

61 

50 

54 

61 

48 

55 

•  7 

MIN 

18 

42 

57 

68 

42 

38 

27 

41 

30 

14 

20 

23 

17 

26 

32 

15 

18 

49 

40 

24 

28 

23 

36 

62 

56 

60 

41 

39 

44 

40 

16 

34 

TALLADEGA 

MAX 

52 

60 

76 

71 

57 

55 

60 

54 

47 

44 

48 

49 

54 

58 

45 

40 

55 

55 

66 

56 

49 

53 

71 

74 

67 

68 

61 

50 

52 

50 

48 

99 

•  9 

19 

41 

56 

56 

42 

37 

29 

43 

28 

20 

26 

27 

21 

22 

32 

14 

17 

48 

37 

30 

29 

25 

35 

60 

54 

42 

43 

37 

42 

38 

19 

THOMASVILLE 

MAX 

42 

57 

67 

78 

69 

49 

57 

68 

65 

44 

47 

51 

53 

55 

60 

49 

45 

60 

62 

64 

57 

37 

63 

76 

79 

70 

69 

69 

61 

59 

62 

60 

•  0 

MIN 

28 

35 

52 

65 

47 

38 

33 

43 

36 

21 

23 

26 

26 

29 

33 

19 

22 

36 

60 

30 

31 

32 

42 

59 

61 

58 

52 

46 

46 

42 

26 

TROY 

MAX 

60 

60 

81 

74 

67 

57 

60 

60 

53 

50 

54 

55 

55 

60 

96 

46 

60 

70 

67 

66 

60 

59 

75 

79 

70 

67 

63 

54 

61 

63 

92 

61 

•  8 

MIN 

31 

47 

56 

63 

46 

43 

40 

49 

32 

21 

26 

37 

31 

32 

36 

20 

27 

45 

50 

35 

36 

35 

41 

60 

58 

57 

4>) 

45 

49 

45 

27 

.8 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

51 

63 

71 

67 

57 

59 

66 

63 

41 

42 

48 

49 

56 

61 

48 

44 

56 

58 

56 

57 

56 

51 

75 

77 

68 

60 

62 

69 

93 

51 

91 

97 

•  2 

MIN 

25 

43 

59 

46 

41 

32 

30 

41 

25 

19 

26 

26 

22 

30 

26 

1/ 

20 

52 

35 

30 

29 

26 

50 

61 

64 

49 

48 

47 

49 

33 

22 

35 

•  7 

TUSKE5EE  2 

MAX 

57 

59 

72 

72 

68 

60 

50 

60 

55 

46 

51 

51 

51 

55 

92 

44 

57 

59 

62 

59 

49 

51 

73 

76 

68 

79 

63 

51 

53 

57 

50 

58 

•  4 

MIN 

30 

44 

63 

60 

45 

43 

39 

49 

32 

22 

29 

34 

29 

31 

34 

21 

23 

41 

46 

33 

36 

30 

40 

56 

54 

55 

50 

43 

41 

42 

28 

39 

•  1 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 

48 

64 

79 

70 

52 

58 

58 

57 

56 

48 

49 

46 

52 

52 

51 

51 

62 

58 

62 

60 

62 

61 

62 

76 

78 

72 

70 

68 

91 

59 

60 

99 

•  4 

MIN 

28 

36 

54 

46 

42 

40 

27 

29 

21 

23 

27 

36 

27 

31 

27 

26 

22 

29 

39 

36 

34 

35 

36 

57 

56 

46 

45 

47 

43 

39 

26 

35 

•  8 

UNIVERSITY 

MAX 

51 

61 

70 

66 

55 

68 

65 

60 

40 

41 

46 

50 

65 

60 

47 

43 

53 

56 

54 

54 

53 

73 

75 

66 

60 

60 

57 

91 

50 

99 

96 

•  2 

MIN 

29 

44 

58 

46 

41 

37 

34 

40 

26 

21 

28 

27 

28 

36 

26 

18 

27 

51 

32 

31 

30 

53 

60 

58 

48 

50 

46 

46 

33 

25 

37 

•  6 

VALLEY  HEAD  3  S 

MAX 

!  42 

45 

54 

65 

64 

54 

54 

60 

48 

3* 

42 

46 

46 

48 

94 

40 

39 

48 

31 

61 

52 

45 

91 

64 

72 

72 

62 

58 

48 

43 

45 

91 

•  5 

MIN 

12 

19 

39 

46 

31 

29 

27 

39 

32 

16 

17 

22 

20 

28 

28 

12 


10 

26 

38 

25 

26 

26 

27 

40 

56 

41 

41 

35 

36 

35 

15 

28 

i6 

S**  R«ler«DC«  NoIm  Following  SlotloD  tndsi 
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Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
DECEMBER  195S 


Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.08 
42 

.00 
71 

.01 

55 

.13 
51 

.07 

58 

.06 
49 

.05 
23 

.03 
29 

.11 

122 

.05 
32 

.05 
29 

.09 
47 

.06 
24 

.07 
26 

.07 

42 

.09 

60 

.02 

29 

.02 

25 

.06 
27 

.08 

28 

.06 
23 

.05 
14 

.04 

25 

.03 

25 

.02 
59 

.08 
21 

.06 
19 

.09 
46 

.08 
43 

.05 
39 

.11 

75 

1.87 
1258 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

88 

.07 

70 

.13 

28 

.03 
49 

.04 

23 

.12 

60 

20 

.06 

10 

.08 

80 

.06 

90 

.04 
40 

.05 
60 

.10 
18 

.08 

19 

.12 

61 

.02 
108 

.03 
12 

.00 

32 

.04 

60 

.06 
30 

.05 

25 

.02 

15 

.02 

20 

.10 

45 

.03 

25 

.07 

20 

.05 
40 

.13 
40 

.06 
20 

.07 

50 

.11 

110 

81.97 
1368 

TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Departure 
From  Norm 

Q 

Max 

Min. 

From  Norm 

Q 

0.  a 

.50  orMore| 

Averag 
Maxim 

Averag 
Mmimv 

Averag 

Highes 

Date 

Lowest 

0 

D 

Degree 

a,< 

32-  o.  1 
Below 

Ota 

Total 

Departi 

Creates 

Date 

Total 

O  2 

^<3 

S  0 

Date 

1 

0 

OS 

0 

JUlfE  1965 

GADSDEN  GAS  PLANT 

84.8 

59.0 

71.9 

-  5.5 

94 

22 

49 

1+ 

0 

5 

0 

0 

0 

.96 

.53 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

GUNTERSVILLE 

84.2 

58.6 

71.4 

95 

21+ 

51 

1+ 

0 

3 

0 

0 

0 

1.63 

.54 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Tables 


Station 

Day  of  Month 

Total 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JDHE  1955 
GADSDEN  GAS  PLAlfT 
GTOTBRSVILLE 

JDLT  1955 

HODGES 

.30 

.87 

.16 
.45 

.50 

.58 

.53 
.05 

.27 

.06 
.09 

.19 
.18 

.82 

.70 

.04 

.54 

.06 
.41 

.08 
.28 

.98 
1.83 

4.34 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


AL^AHA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  montK 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 
— 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JUNE  1955 

GADSDEN  GAS  PLANT 

HAZ 

81 

85 

87 

89 

89 

83 

81 

80 

83 

77 

76 

77 

80 

82 

78 

84 

85 

86 

83 

90 

91 

94 

90 

88 

85 

88 

86 

87 

90 

88 

84.8 

HIN 

49 

51 

55 

59 

63 

65 

64 

49 

56 

62 

56 

56 

52 

61 

58 

53 

57 

55 

59 

59 

64 

62 

66 

61 

64 

68 

62 

64 

62 

57 

59.0 

GUNTERSVILLE 

MAX 

S3 

85 

87 

89 

88 

85 

78 

78 

81 

79 

74 

73 

77 

76 

79 

84 

87 

88 

86 

85 

95 

95 

91 

88 

84 

85 

85 

86 

88 

87 

S4.2 

HIN 

51 

54 

55 

55 

62 

66 

59 

51 

54 

63 

56 

57 

S3 

59 

58 

53 

56 

57 

56 

56 

60 

63 

62 

60 

67 

66 

61 

81 

66 

60 

58.6 

CORRECTIONS 
MONTH:     JUNE  1955 


Table  3: 


Red  Bay 


Precipitation  on  the  10th  should  be  .16; 
total  for  the  month  should  be  3.43. 


Fable  2: 


Gadsden  Gas  Plant 


MONTH:     JULY  1955 


MONTH:     AUGUST  1955 


Total  precipitation  should  be  6.20. 
Delete  departure  from  normal. 


fable  2: 


Talladega  Horn  Mt.  Tower 


Greatest  day  of  precipitation  should  be 
0.94  on  the  8th. 


Table  3: 


Talladega  Horn  Mt .  Tower 


MONTH:   SEPTEMBER  1955 


Correct  precipitation  amounts  as  follows: 
7th,   0;   8th,    .94;   9th,    .22;   21st,   0;  22nd, 
.13;  23rd,    .12;  24th,    .05;  monthly  total, 
1.46. 


Table  2: 


Hodges 


Greatest  day  of  precipitation  should  be 
0.35  on  the  25th. 


Table  3: 


Hodges 


Precipitation  amount  on  25th  should  be 
0.35;   26th  zero. 


Table  3: 


Union  Springs  5  S 


Precipitation  amount  on  30th  should  be 
0.15. 


Se«  TeleieocA  notM  following  StatioD  lodax. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
DECEMBER  1955 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t  | 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vatiOD 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

1  Index  No. 

County 

Drainage^ 

1 

3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

iTemp. 

Precip. 

'Xemp.  1 

Predp.l 

ABBEVILLE 

oooa 

HENRY 

* 

31  34 

65  IS 

465 

WILLIAM  W.  NORDAN 

C 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

19 

32  35 

66  11 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5 

ADDISON 

WINSTON 

34  13 

MID 

PALMER  GOOSEY 

LOCKHART 

COVINGTON 

31  01 

8A 

H,    C.  YOUNG 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

67  20 

990 

7A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

3 

LOCK  17 

4653 

TUSCALOOSA 

2 

93  29 

87  20 

260 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBERTA 

Ol^tO 

WILCOX 

1 

32  14 

67  25 

175 

BA 

SIDNEY  J.   HARDr,  SR 

3 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

66  45 

579 

9A 

HARRY  H.    TAYLOR,  JR 

ALBERTVILLE  1  S 

ci«e 

MARSHALL 

12 

34  15 

66  19 

1114 

5A 

9A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

7 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

9 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

66  52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

7 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

92  OS 

87  39 

166 

MID 

DR.    T.    H.  GARLARD 

ALICEVILLE 

PICKENS 

33  06 

BLANTON  JONES 

MARION  1  N 

PERRY 

32  38 

ROBERT  J.  CURRY 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

350 

7A 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  3  5 

7 

HARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

9 

32  26 

67  14 

204 

eA 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

33  35 

eft  61 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

6121 

DALLAS 

9 

32  26 

87  19 

200 

6P 

6P 

ALA.    POLY.  INST. 

ARLEV  3  S 

0338 

WINSTON 

2 

34  04 

67  19 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

3 

HART  IN  DAM 

6140 

ELMORE 

11 

92  40 

65  56 

395 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  50 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

MAXWELL  FIELD 

6202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

66  21 

165 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AlH  FORCES 

2  3  6  7 

ASHVILLE  3  SW 

ST.  CLAIR 

39  49 

WILLIE  STEINKOPF 

MELVIN 

CHOCTAW 

31  56 

ERNEST  H.  LAND 

ATHENS 

0990 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

709 

7A 

TVA-62 

3 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

5962 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ATMORE  STATE  FARM 

01.02 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

87  29 

300 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

MIDWAY 

6397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

AUBURN  3  SH 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  91 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  15 

7 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

32  06 

67  22 

78 

6A 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

9 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

MIL5TEAD 

6439 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

eA 

T .  C .  CARR 

AUTAUGAVILLE 

AUTAUGA 

32  26 

J.  B.  NEIGHBORS 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  48 

ALABAMA  POWER  CO 

BAV  NINETTE 

0583 

BALDWIN 

9 

90  53 

87  47 

266 

7P 

7P 

GBOVER  W.  WOODWARD 

2  5  5 

7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

86  15 

211 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

SELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  26 

87  62 

910 

TVA-43 

3 

C 

MOBILE 

6463 

MOBILE 

9 

30  42 

86  02 

71 

BA 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOUR 

BELLE  MIKA  2  N 

0656 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

6P 

5P 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  5 

MONTE  SANO 

6529 

MADISON 

12 

3*  45 

86  31 

1650 

7A 

TVA-530 

3 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

HID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

c 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

86  52 

462 

8A 

H.  P.  JETER 

BESSEMER  5  SSW 

JEFFERSCW 

33  21 

6P 

JAMES  B.  ELLIOTT 

2  3  5 

P>K)NTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

32  18 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

529 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

646 

"ba 

TVA-381 

BILLINCSLEY 

0623 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  43 

360 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

• 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

34  45 

87  37 

536 

MID 

MID 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  46 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

5P 

7A 

S.  B.  HELTON 

2  3  5  7 

BISHOP 

0654 

COLBERT 

12 

34  39 

86  07 

470 

TVA-42 

3 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5642 

COFFEE 

5 

31  25 

86  64 

440 

MJD 

CHARLES  H.  HOLLIS 

J. 

BLUE  SPRINGS 

BARBOUR 

31  40 

310 

7A 

OTIS  J.  WALKER 

NEWBURG 

FRANKLIN 

34  29 

TVA-644 

9 

BOAZ 

09i7 

MARSHALL 

2 

34  13 

8»  10 

1075 

7A 

MILFORO  H.  DOOLEY 

3 

c 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  55 

66  26 

760 

7A 

TVA-624 

9 

BRANTLEr 

CRENSHAW 

31  35 

66  16 

274 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

NEWTON 

5675 

DALE 

31  20 

85  96 

220 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

67  09 

65 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

7 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

93  57 

86  29 

667 

L.  E.  SELLERS 

2  3  6  7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

6P 

5P 

HISS  M.LOUISE  JONES 

2  3  5 

7 

OBRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

8A 

EDWARD  6.  WARREN 

3 

BRUNDIDCE 

PIKE 

31  43 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

OZARK 

DALE 

91  26 

380 

a* 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

CALERA  2  SW 

1286 

SHELBY 

7 

33  05 

86  46 

540 

5P 

6P 

PIERCE  A.  GARRETT 

2   3  5 

7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

94  40 

86  20 

610 

7A 

TVA-69 

3  C 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  6 

7 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

93  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T .  POSEY 

3 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

91  55 

67  59 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

C 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST.  CLAIR 

33  36 

86  21 

950 

5A 

6A 

A,  F.  BOWMAN 

2  3  5  7 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

66  41 

660 

6A 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6336 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CARBON  HILL 

WALKER 

33  64 

MISS  MARY  C.  RAY 

PERRYVILLE 

PERRY 

32  37 

BA 

C.  H.  PLUMMER 

3 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

760 

7A 

TVA-66 

3 

PETERMAN 

6970 

MONROE 

J 

31  35 

87  16 

196 

MID 

MRS,  MINTA  EDOINS 

c 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

67  08 

230 

7A 

W.   D.  HOLLIFIELD 

2  3  6 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

86  16 

163 

MRS.    DORA    1 .  CLAY 

3 

CHATOM 

1666 

WASHINGTON 

13 

31  28 

68  15 

196 

6P 

6P 

CHAS.   C.  SMITH 

2  3  5 

7 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

91  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

3 

CHILDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  04 

606 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CITRONELLE 

MOBILE 

31  06 

6P 

B.  0.  JONES 

PLANT ERSVILLE 

DALLAS 

32  39 

7A 

0.  H.  BARNES 

3 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

I 

31  32 

67  31 

169 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  65 

633 

7A 

TVA-695 

3 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

32  51 

86  38 

7A 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  6 

7 

PLtASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

3  2  09 

66  56 

100 

MID 

MRS.  W.    R.  LANG 

c 

CLAYTON 

1726 

BARBOUR 

6 

31  63 

66  27 

600 

8A 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

66  26 

281 

6P 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1607 

GENEVA 

31  11 

66  66 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

3 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  15 

180 

^OON 

W.    E,' ELS8ERRY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

34  45 

TVA-462-A 

PUSHMATAHA 

32  12 

BA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  5  7 

COLLINSVILLE 

1649 

DE  KALB 

7 

34  16 

S6  52 

794 

7A 

B.  W.  APPLETON 

3 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  26 

68  06 

660 

7A 

7VA-493 

COLUMBIA 

1666 

HOUSTON 

31  16 

85  07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

12 

34  35 

66  36 

573 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5  7 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

8A 

MRS.  C.  GRESHAM 

3 

REFORM 

PICKENS 

19 

33  23 

68  01 

230 

7A 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

68  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

*• 

31  22 

66  32 

180 

7A 

JOHN  P.  BRADLEY 

3 

DADEVILLE 

TALLAPOOSA 

32  50 

OR.  W.  B.  FULTCN 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

31  22 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

DAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  60 

65  46 

790 

MID 

H.   CLAY  PLESS 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

146 

6P 

*^6P 

CARL  BOSECK 

2  3  6  7 

OANCY 

2141 

PICKENS 

13 

93  00 

66  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

3 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

66  13 

650 

6A 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5  7 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

596 

7A 

TVA-503 

3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

65  16 

745 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

2  5  6  7 

DAYTON 

2168 

MARENGO 

13 

32  21 

67  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

7A 

TVA-725 

3 

DECATUR 

MORGAN 

34  36 

GARTHELL  W.  UPTON 

RUS5ELLVILLE  2 

FRANKLIN 

34  31 

7A 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

2  3  5  7 

DECATUR  <. 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

565 

7A 

TVA-69-8 

3 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5  7 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

66  68 

586 

eA 

TVA-411 

3 

SAND  MT.STATE  FARM  API 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  6  7 

DEMOPOLIS  LOCK  t  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

DORA  R.  WEBSTER 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTCW 

31  14 

66  26 

921 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

SCOTTSflORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

6P 

MRS.  KiNZiE  eoeo 

2  3  5  7 

DOT HAN  4  N 

HOUSTON 

31  17 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SC0TTS60R0  SUBSTATION 

JACKSON 

34  41 

7A 

TVA-76-A 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

^4 

32  18 

85  15 

550 

7A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

262 

7A 

K.  V.  BERRY 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

66  OB 

264 

5P 

6A 

HARRY  £.  MAUGANS 

2  3  6 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

3 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

87  60 

114 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

SLOCOHB  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

270 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

CONECUH 

31  26 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

SNOW  HILL 

WILCOX 

32  00 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

3 

FAIRHOPE 

2613 

BALDWIN 

9 

30  32 

67  55 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F .  YATES 

2  3   6  6 

7 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-75 

3 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2632 

COVINGTON 

9 

91  06 

86  33 

232 

U.S.   FOREST  SERVICE 

SUTTLE  ■ 

7963 

PERRY 

32  32 

87  n 

146 

7A 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

FALKVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

94  22 

66  55 

620 

7A 

TVA-3B4 

3 

SWAIM 

7966 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

7A 

TVA-385 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2646 

WINSTON 

2 

34  04 

67  20 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

86  17 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FARLEY 

MADISON 

34  36 

7A 

TVA-576 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

J 

33  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

FAYETTE 

2863 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

350 

8A 

8A 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  5 

7 

SYLVANIA 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

86  49 

1400 

7A 

TVA-386 

3 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

94  46 

65  41 

1360 

TVA-387 

3 

C 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

665 

6P 

6P 

C.   D.  WEAVER 

2  3  6  7 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

94  49 

67  41 

698 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  RCHLING 

2  3  5 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.    FOREST  SERVICE 

3 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

94  47 

87  40 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

405 

7A 

7A 

LEROy  GATES 

2  3  5  7 

FORT  DEPOSIT  1  W 

LOWNDES 

91  59 

ALICE  C.  LAMAR 

THORSBY  1  SW 

CHILTON 

32  54 

86  44 

ALA.   POLY.  INST. 

C 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

90  14 

68  01 

10 

8P 

6P 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  64 

286 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3  1 

FORT  PAYNE 

3043 

DEKALB 

7 

34  26 

86  49 

879 

6A 

JOHN  W.  PATE 

3 

C 

TONEY 

6259 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

7A 

TVA-506 

3  C 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

6 

91  26 

67  24 

410 

6A 

6A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

7 

TftAFFORD 

8265 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

670 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

9 

TROY 

6923 

PIKE 

10 

31  49 

85  39 

680 

6P 

6A 

THOMAS  J.  DILLARD 

2  9  6      7  C 

GADSDEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

34  01 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

33  14 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6  7 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

86  09 

190 

7A 

WILLIAM  C.  FIELDS 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  DAM 

6365 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

67  95 

152 

"'a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

94  01 

86  45 

500 

8A 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3 

C 

TUSKEGEE  2 

6409 

MACON 

11 

32  26 

65  42 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5  7 

GENEVA 

3265 

GENEVA 

5 

31  02 

65  92 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

UNION  SPRINGS  6  S 

6438 

BULLOCK 

6 

32  06 

65  48 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

2  3   5  7 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAPW  POWER  CO 

3 

UNIONTOWN 

6446 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

THOMAS  J.   LE  MASTER 

3 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

UNIVERSITY 

6454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

MID 

MID 

DR.   F.   H.  MITCHELL 

2  3  5       7  C 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

67  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAHNER  COBBS 

2  3  5 

7 

VALLEY  HEAD   3  S 

8469 

DE  KALB 

34  32 

86  37 

6A 

WILLIAM  0.  CARR 

2  3  5  7 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

5P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  5 

7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

485 

MRS, WILLIE  M.STYRON 

3 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

91  50 

86  38 

420 

MID 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  46 

88  07 

160 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

90  16 

87  40 

7A 

GULF  STATE  PARK 

3 

WADLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

39  08 

66  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GUNTERSVILLE 

MARSHALL 

94  20 

578 

5P 

EDWARD  Z.  CARRELL 

WALLACE  3  SW 

ESCAMBIA 

31  11 

MRS.ELLIE  R.BEASLEY 

3 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

7A 

TVA-403 

3 

c 

WALNUT  GROVE 

6648 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

94  26 

86  24 

611 

5A 

TVA-70 

9 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

86  04 

445 

6P 

J.  ELL  IE  THREET 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

94  14 

67  37 

910 

6A 

8A 

JOHN  L.  SLATTQN 

2  9  6 

7  C 

WEST  BLOCTON 

6809 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

HAMILTON 

MARION 

94  08 

REX  COOPER 

ELMORE 

32  32 

MRS.   D.   R.  WHITAKER 

3 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

67  11 

600 

6A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

9 

WHATLEY 

6867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

HAYNEVILLE 

3746 

LCWNDES 

1 

92  11 

66  95 

200 

6A 

MAXINE  E.  WATSON 

9 

WHEELER  DAM 

6875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

5A 

TVA-52 

3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

69  20 

970 

ALA.   POLY.  INST. 

2  9  5 

7 

WHITFIELD  LOCK  9 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

86  01 

99 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

694 

4P 

LUKE  JORDAN 

2  9  6 

7 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

S996 

JACKSON 

12 

34  53 

66  45 

612 

TVA-704-A 

3  C 

HIGHTOHER 

3642 

CLEBURNE 

11 

33  92 

85  24 

1175 

BA 

THOMAS  J.  HART 

3 

WILSON  DAM 

6980 

COLBERT 

34  48 

87  37 

690 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

94  20 

67  56 

645 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

9 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  49 

86  35 

611 

5A 

TVA-65 

9 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

86  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

94  49 

86  07 

1615 

7A 

TVA-7B 

9 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  59 

790 

7A 

TVA-62 I 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

13 

68  01 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

NEW  STAT  IONS 

JACKSON  SHOALS 

4196 

TALLADEGA 

7 

99  92 

86  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

RADIO  STATION  WjMW 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

93  49 

85  45 

710 

MID 

FLOY  E.  CMEN 

C 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

66  59 

720 

2  3  5  7 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

99  50 

87  17 

350 

6P 

6P 

RADIO  STAT  ION  WWWB 

2  9  5 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

92  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

92  54 

85  2* 

8)0 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  5 

7 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

92  56 

B6  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWEP  CO 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

93  33 

S6  39 

696 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

9 

LEES8URG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

65  46 

669 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

9 
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ALABAMA  -  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  year's  weather  averaged  out  as  a  rather 
normal  one,  but  it  was  outstanding  in 
several  respects,     A  severe  freeze  late  in 
March  inflicted  multi-million  dollar  damages 
to  agriculture.  ,  The  month  of  June  turned 
in  the  coolest  average  temperature  of  record. 
An  April  deluge  in  the  Mobile  area  estab- 
lished a  new  State  record  for  a  single  day's 
rainfall.     And  three  tornadoes  were  experi- 
enced in  the  very  unseasonal  month  of  Octo- 
ber. 

WEATHER  EFFECTS 

Winter  grains  and  cover  crops  were  in  good 
condition  as  the  year  opened,  but  growth 
was  retarded  by  abnormal  cold  in  January 
and  early  February.     Northern  counties 
were  beset  by  temporary  freeze  damage  the 
second  week  of  February.     Grazing  was 
limited,  and  supplemental  feeding  of  live- 
stock was  general .     The  unusual  warmth  of 
early  March  allowed  vegetation  to  progress 
well,  only  to  be  laid  open  to  heavy  freeze 
damage  dealt  by  the  great  cold  wave  of 
March  27th.     The  freeze  destroyed  virtually 
100%  of  the  crop  of  peaches,  pears,  tung 
nuts,  and  pecans,  and  cut  deeply  into  pro- 
duction of  Irish  potatoes  and  strawberries; 
losses  among  these  crops  totaled  some 
$8,000,000.     Severe  damage  to  wheat,  oats, 
corn,   cucumbers,  and  watermelons  could  not 
be  estimated  dollarwise.     Excessive  rains 
in  April  hampered  farm  operations  but 
stimulated  small  grains  and  pastures  to 
nearly  complete  recovery  from  the  freeze. 
Rains  in  May  and  exceptionally  cool  weather 
in  June  were  favorable  to  most  crops  except 
cotton.     A  rainy  July  further  threatened 
cotton  by  rotting  and  by  encouraging  boll 
weevil  infestation,  but  corn,  hay,  and 
pastures  continued  their  rapid  growth.  A 
record  harvest  of  corn  was  "in  the  bag" 
before  it  could  be  affected  by  the  heat 
and  dryness  of  August  and  September  which 
proved  so  beneficial  to  the  late  development 
and  harvesting  of  cotton.     The  late-summer 
drought,  however,  damaged  late  crops  in 
the  northern  counties,  delayed  fall  planting 
of  small  grains  and  cover  crops,  and  deteri- 
orated pastures  to  the  point  where  supple- 
mental feeding  of  livestock  was  necessary 
as  early  as  in  September  in  some  areas. 

The  total  value  of  principal  Alabama  crops 
in  1955  amounted  to  over  $348,000,000. 
This  represents  an  increase  of  40%  over 
1954  with  slightly  over  four-fifths  of  the 
increase  accounted  for  by  the  cotton  and 
corn  crops  which  made  record-breaking  high 
production  per  acre  and  thus  over-compen- 
sated for  lower  prices  this  year.  Ordi- 
narily,  yields  of  these  two  crops  are  not 
both  exceptionally  good  in  the  same  crop 
season  but  the  dry  weather  essential  for 
cotton  came  at  times  not  unduly  harmful 
to  corn  while  the  rains  required  for  corn 
came  at  critical  times  for  this  crop  but 
were  not  particularly  detrimental  to 
cotton.     The  severe  drought  of  1954  also 
contribui.ed  much  to  the  excellent  1955 
cotton  crop  by  greatly  reducing  the  carry- 


over of  boll  weevil  and  making  this  year's 
control  measures  more  effective.  Other 
good  crops  were  peanuts,   soybeans,   and  all 
hay,  while  Irish  potatoes,   pecans,  and  fruit 
were  very  poor  due  to  freeze  damage  in 
March. 

TEMPERATURE 

The  year's  average  temperature  came  within 
one-tenth  of  a  degree  of  normal  expectancy, 
despite  marked  abnormalities  in  some  indi- 
vidual months.     No  records  were  broken  or 
seriously  threatened  except  in  June,  which 
succeeded  in  replacing  June  of  1903  as  the 
coolest  since  the  start  of  records  in  1884. 
Averaging  73,3°,   this  June  was  even  cooler 
than  the  May  which  preceded  it.     Fort  Morgan 
had  the  highest  average  temperature  for  the 
year,   69,8°,   and,  due  to  the  modifying  effect 
of  the  Gulf,  also  had  the  least  number  of 
days,   21,    in  which  the  temperature  equaled 
or  exceeded  90° .     The  highest  maximum  for 
the  year,   102°,  was  reached  at  Demopolis 
Lock  and  Dam  on  July  6th,   but  honors  for 
the  greatest  number  of  90°days  in  the  State 
went  to  Geneva  with  129,     The  lowest  aver- 
age temperature  for  the  year,   59,3°,  be- 
longed to  Haleyville,     The  lowest  minimum 
for  the  year,  6°,  was  observed  at  Sylacauga 
4  NE  on  February  13th,  but  the  greatest 
number  of  days  during  which  the  tempera- 
ture dipped  down  to  or  below  32°  were  regis- 
tered halfway  across  the  state  at  Haley- 
ville with  98, 

January  started  off  the  year  more  than  2° 
below  normal.     The  next  four  months  aver- 
aged well  above  normal,  March  leading  the 
field  with  a  3,1°  temperature  excess  despite 
the  occurrence  of  a  severe  freeze  on  the 
27th  during  which  many  stations  reported 
record-low  temperatures  for  so  late  in  the 
season.     After  the  unprecedented  cold  of 
June,   which  was  5,1°  below  normal,  tempera- 
tures in  July,   August  and  September  aver- 
aged somewhat  above  normal  but  were  unable 
to  hold  a  candle  to  the  severe  summer  heat 
of  1954,     The  last  three  months  of  the 
year,   however,  were  a  degree  or  two  on  the 
cold  side,   bringing  the  annual  mean  tempera- 
ture down  to  normal  and  closing  out  the 
year  on  the  same  wintry  note  as  it  had 
begun , 

PRECIPITATION 

The  year  wound  up  more  than  5  inches  short 
of  matching  the  normal  annual  precipitation, 
and  8  individual  months  failed  to  reach 
their  rainfall  quotas.     January,  with  a 
2/3-inch  deficiency,   ushered  in  the  year 
as  the  13th  consecutive  month  of  subnormal 
rainfall,  carried  over  from  1954.  February, 
however,  bolted  against  this  vicious  trend 
by  turning  up  with  a  modest  1/5-inch  surplus. 
March  got  back  into  the  old  groove  with 
2  2/3-inch  deficit.     In  that  month,  the 
Northern  Division  of  the  State  received 
much  more  rain  than  the  other  Divisions, 
which  helps  to  explain  how  serious  floods 
came  to  be  experienced  at  a  time  when  the 
State  as  a  whole  was  getting  its  11th 
driest  March  of  record.     Numerous  thunder- 
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storms  brought  rainfall  totals  above  nor- 
mal again  in  April  and  May.     June  was 
deficient;   July,   as  another  thundery  month, 
exceeded  its  quota.     All  the  remaining 
months  of  the  year  were  below  normal,  and, 
of  these,   August  and  September  were  note- 
worthy for  the  uneven  distribution  of 
rainfall  over  the  State;   in  each  case  the 
Northern  Division  received  only  about  1/3 
as  much  rain  as  the  Southern  Division. 
In  curious  contrast  to  the  dryness  of 
September,  daytime  cloudiness  in  that  month 
was  generally  far  above  average.  December 
was  the  fourth  driest  since  records  began 
in  1884,  and  its  3-inch  deficiency  was 
the  largest  of  any  month  in  1955.  During 
the  warm  summer  months,   June  through  Sep- 
tember,  the  4-month  total  precipitation 
for  the  State  was  82%  of  normal ,  as  com- 
pared with  48%  of  normal  for  the  same 
period  in  the  disastrous  1954  drought 
season . 

Mobile  WB  Airport  squeezed  out  the  greatest 
annual  precipitation  total  with  73.74 
inches.     Rockford  reported  the  greatest 
number  of  days  with  1.00  inch  or  more,  26. 
Danville  picked  up  the  least  annual  pre- 
cipitation with  31.35  inches,   and  Tuskegee 
2  came  through  with  the  least  number  of 
days  with  0.10  inch  or  more,   53.     A  new 
all-time  State  record  for  precipitation 
in  one  day  was  measured  at  the  Courtalds 
Rayon  Plant,   about  12  miles  north  of  Mobile. 
20.33  inches  fell  there  on  April  13th 
during  the  same  hours  that  13.36  inches 
fell  at  the  Mobile  Airport. 

SNOWFALL 

Snowfall  was  practically  negligible  over 
the  State,   totaling  a  meager  3/10  inch. 
The  greatest  annual  total,   3.5  inches,  was 
shared  with  Belle  Mina  2  N  on  January  23rd 
by  two  stations  in  the  extreme  southern 
reaches  of  the  State:     Mobile  WB  Airport 
and  Bay  Minette.     For  Mobile,   this  was  a 
record  breaker.     For  Bay  Minette,  where 
the  snow  did  not  melt  as  it  fell,   it  also 
provided  the  maximum  depth  on  the  ground 
anywhere  in  Alabama  in  1955. 

FLOODS 

Several  isolated  floods  in  the  early  part 
of  the  year  were  responsible  for  two  deaths 
and  unestimated  damage.     Heavy  rains  in 
early  February  resulted  in  moderate  flood 
I  ing  in  the  tributaries  of  the  Alabama, 


Etowah,  Oostanaula,  Coosa,  and  Cahaba  Rivers, 
along  with  lesser  flooding  on  the  main 
rivers.     One  man  was  drowned  in  flood  waters 
near  Fayette  on  February  6th.     Serious  floods 
developed  in  March  in  the  Tombigbee  River 
Basin.     Lowlands  along  the  Tennessee  River 
and  its  tributaries  were  also  inundated  at 
the  time  with  unestimated  damage.  One 
drowning  and  heavy  flash-flood  damage  to 
homes,   roads,   and  railroads  resulted  from 
phenomenal  rainfall  April  13th  in  Mobile 
and  Baldwin  Counties.     Also,   in  May,  a 
flash  flood  caused  extensive  damage  to 
crops  and  property  around  Geneva. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

At  least  4  tornadoes,  a  tropical  storm 
named  "Brenda",   and  a  moderate  number  of 
severe  storms  induced  a  total  of  8  deaths, 
51  reported  injuries,   and  damage  estimated 
at  more  than  $1,670,000.     The  northern 
reaches  of  the  State,   especially  Madison 
County,  were  beset  by  windstorms  on  February 
1st  which  injured  18  persons  and  accomplished 
more  than  $500,000  damage.     One  suspected 
tornado  was  reported  in  Colbert  County 
during  March,   and  another  in  Dallas  County 
during  April,   each  of  which  injured  one 
person  and  did  $20,000  property  damage. 
Five  deaths  and  twenty  injuries  and  $100,000 
damage  resulted  from  a  confirmed  tornado 
which  swept  across  the  Lawrence-Morgan 
County  border  April  24th.     Except  for  June, 
when  the  number  of  severe  storms  was  un- 
usually small,   the  spring  and  early  summer 
months  carried  the  bulk  of  the  year's  ration 
of  thunder,  wind,   and  hail  which  killed 
one  (by  lightning  in  July  at  Birmingham) , 
injured  at  least  23,  and  inflicted  a  total 
of  $1,508,000  damage  some  1/lOth  of  which 
was  to  crops.     October  16th  was  outstanding 
for  reports  of  three  tornadoes  which  swept 
across  Coffee  and  Dale  Counties,   and  which 
injured  six  persons.     Confirmed  tornadoes 
in  Alabama  are  practically  unknown  during 
the  summer  and  autumn  months.     All  in  all, 
the  tornado  toll  during  1955  included  5 
deaths,   26  injuries,   and  about  $165,000 
property  damage.     Tropical  storm  "Brenda", 
which  affected  the  Mobile  Bay  area  August 
1st  and  2nd,   contributed  to  2  auto  accident 
fatalities  in  Mobile  and  to  considerable 
waterfront  damage. 

Details  of  each  month's  weather  may  be 
found  in  the  individual  monthly  issues  of 
this  publication. 

J.  M.  Mitchell,  Jr. 
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ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ANOALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ATHENS  2 

38i9M 
«3>2M 
A6<t 
42i9 

-  4.6 

-  2.9 

42,7 
49,  IM 
52.6 
48,7 

-  2.9 
.8 

54.8 
59. OM 
62.9 
36.8 

2,8 
3,1 

62.2 
65.  8M 
69.6 
63.2 

2.1 
3.3 

70.3 
71.4 
76.4 
71.9 

1.4 
2.1 

69.1 
71.4 
76.4 
72.1 

-  7,6 

-  5.9 

77. 5M 
78.2 
81.5 
80.0 

1.4 
.3 

78.0 
82.4 
80.8 

1 

j  1.7 

74.7 
74,0 
79.4 
76.2 

2.0 
1,9 

58.3 
66.8 
59.9 
38.4 

1  

j-  3.7 

46.0 

31.8 
57.3 
49.6 
47.5 

-  5,( 

-  .6 

It',' 

51.2 
44.8 

H 

-  .4 

62,2 
67,1 
62,4 

1 

-  ,1 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
BAY  MINETTE 
SEULE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 

A«.9 

»4.7 

91t3 

«1|4M 

<>3>6 

-  3.5 

-  1,6 

33,2 
49.3 
36.0 
45,7 
48.9 

-  1.9 
.6 

64.7 
58.1 
64.2 
53.3 
38,4 

I 

1.7 
4,1 

70.3 
66.2 
69.2 
64.5 
65.6 

2.1 
2.3 

76.8 
73.6 
76.4 
71.4 
72,3 

2.0 
3.1 

76.5 
73.6 
76.8 
71.7 
72.1 

-  3,4 

-  2,6 

80.6 
79.9 
79.9 
80.4 
79.6 

- 

,0 
.6 

81.6 
80.5 
81.7 
80.4 
79,8 

1.1 
1.3 

79.4 
77.3 
78.8 
76,1 
76.6 

1.2 
1.4 

66.  0 
62,7 
66,7 
60,5 
60,7 

-  3.4 

-  2.3 

57.6 
32.6 
97.7 
49.  8H 
31.4 

1 

-  2,9 

-  2,0 

53.1 
46.3 
53.4 
41.  eM 
43.0 

-  2.8 

-  .1 

63,7 
67,7 
61,6 
62.9 

-  ,9 
,3 

BIRMINGHAM  WB  AP 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  u 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NNW 

«3>3 
50,3 

*7t0 

-  1,7 
■  8 

48,6 
54,8 

31,6 

.9 
1,3 

37.6 
63.3 

61,2 

3.8 
5.3 

66.3 
68.0 

66.7 

4,4 
2,8 

72.9 
74.6 

73.1 

3.4 
2.2 

72.4 
74.7 

73.3 

-  5,0 

-  4,1 

79.9 
80.1 

79.6 

- 

,3 

1.0 

81.1 
81.1 
78.  9M 
79.2 
79,6 

2.0 
.3 

77.6 
78.2 
74.4 
73.2 
77.1 

2.8 
1.2 

61.4 
64.2 
58.8 
60.3 
62.2 

-  2,3 

-  2.5 

30.7 
36.9 
48.0 
49.2M 
34.0 

-.  1,3 
,2 

52.2 
41.2 

48.7 

66!6 
64.9 

I? 

CAMP  HILL  2  NW 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CITRONELLE 

CLANTON 

A3i4 
49.0 
SO, 7 
42,  S 

-  3,2 

-  1,8 

-  4,0 

47.3 
48,3 
34,7 
36.2 
46.1 

-  1.2 

1.7 

-  1.9 

56,2 
39.1 
63.1 
64.9 
56.7 

3.0 

4.0 
1.0 

64.9 
66,2 
67,9 
70.3 
63.9 

2,8 

3.8 
1.1 

71.7 
74.3 
75.0 
76.8 
71.7 

3.8 

3.2 
1.0 

71.4 
73,3 
74,6 
76,5 
71,1 

-  5,0 

-  3.2 

-  7.0 

78.3 
81.3 
79.5 
80.4 
78.6 

: 

1,3 

.3 
1.3 

79,1 
81,4 
80,4 
81.1 
79.3 

1.0 

.1 
-  .6 

74.5 
77.3 
78.7 
78.6 
73.5 

1.1 

■  7 
.0 

60.2 
61,9 
64,4 
66,8 
60.9 

-  3,1 

-  2,1 

-  3.3 

90.7 
91.2 
39.9 
57.0 
90.7 

-  2.6 

-  2,3 

-  2,9 

43.6 
44.6 
91,9 
93.1 
44.4 

-  3.1 

-  .2 

-  2.0 

63!' 
66.2 
67.7 
61.8 

-  .4 

.3 

-  1.7 
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OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
eUFAULA 

«s,e 
4i>e 

46,  2M 

•9,1 

AS,B 

-  ,6 
,3 

50.5 
46,6 
30. 4M 
34.7 
54.1 

2,6 
4,1 

61.3 
36.3 
61. 7M 
63.2 
63.5 

3.2 
6.1 

66.9 
63.6 
67,0 
69,6 
69,4 

3.8 
4.9 

74. 4M 
72. 6M 
74.6 
76.1 
73.4 

2.6 

2.7 

74. 3M 
71.6 
69. 9M 
76.7 

M 

-  6.3 

80.3 
79.8 
81.6 
81.0 
81.5 

- 

■  3 
,7 

81.4 
80.9 
81. 9M 
82.3 
82.1 

1.6 
2.1 

78.5 
77.0 
77.4 
76.2 
78.3 

2.9 
2.2 

64.7 
61.2 
63.0 
66.0 
63.1 

-  1.0 

-  .6 

93,7 
49,3 
32,0 
36.4 
57.2 

-  1,4 
1,6 

48.9 
42.7 
47.4 
91.3 
30.2 

-  2.6 
1.1 

62!° 
64.4 
67.0 

.4 

EVERGREEN  CAA  AP 
FAIR HOPE 
FAYETTE 
FLORENCE 
FORT  MORGAN 

«7,S 
32,2 
«1,B 

33  tS 

-  3,1 

-  1.0 

53,0 
57,4 
44,9 
46.3 
57.2 

1.1 
1.7 

62.3 
64.1 
56.4 
33. 9H 
63.4 

4.2 
4.0 

68.0 
69.8 
64.5 
66.2 
70.8 

2.3 
3.4 

74.7 
77.3 
71.3 
71.5 
78.2 

1.8 
4.3 

74.6 
77.4 
73,3 

79,9 

-  4,4 

-  1,9 

80.7 
80.3 
79.0 
80,7 
81,9 

- 

.0 
,6 

81.0 
81.8 

80.7 
83.0 

.2 

1.1 

78.3 
79.3 
76.9 
77.6 
80.9 

1.0 
1.3 

62.4 
67,8 
61,3 
61,2 
70,9 

-  3.3 

-  1.8 

34.4 
99,4 
30.2 
49.9 
60.9 

-  2,4 
.6 

90,4 
34.9 

42.2 
44.1 
99.0 

-  .3 
.3 

69.7 
60.9 

69,8 

ilo 

FRISCO  CITY 
GADSDEN  GAS  PLANT 
GENEVA 
GREENSBORO 
GREENVILLE 

48,9 
42.7 
48,5 
47,1 
49.2 

-  .9 

■  2 
.3 

53,3 
47,5 
33.7 
32.1 
33.9 

2.4 

2.3 
3.7 

63.1 
33.6 
64.1 
61.3 
64.0 

2.0 

4.7 
5.5 

68.7 
63.4 
70.8 
67.8 
70.3 

3.9 

3.7 
5.0 

76.4 
71.4 
76,5 
73,2 
76,5 

1.3 

3.1 
3.2 

76.0 
71.9 
76.7 
73.1 
76.2 

-  3,3 

-  3,8 

-  3,5 

80,7 
79.7 
81.4 
81,4 
81,4 

- 

,3 

,8 

1,5 

61.5 
80.3 
81.9 
61. 8 
82.5 

1.0 

1.6 
2,0 

79.2 
73.8 
78,4 
79,6 
79,4 

.8 

3,5 
2.7 

66.0 
39.6 
65.7 
65.4 
65.7 

-  3.6 

.2 

-  .3 

96.1 
49.8 
55.7 
53.3 
56.9 

-  1.9 

.3 
.9 

31.3 
43.6 
50.4 
49.4 
52,1 

-  .9 

1.0 
2.9 

6l!9 
67,0 
66.0 
67.3 

-  .2 

1.9 
2.0 

6UNTERSVILLE 
HALEYVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JASPER 

41.7 
39.3 
47,3 
48,2 
41, 2M 

-  1.9 

46,0 
41,9 

32.3 
32.8 
47.8 

1.0 

34.1 
33. 4M 
62.3 
63.1 
57.5 

3.9 

64.7 
62.8 
69.4 
68.4 
63.2 

3.3 

71.9 
69,6 
73,7 
75,3M 

2.8 

71.4 
69.6 
75.9 
73.7 

M 

-  5,0 

79,5 
78.3 
80.1 
79.6 

M 

- 

.4 

80.0 
77,8 
81,2 
79,  9M 
80,3 

,2 

76,1 
72,6 
77,3 
77,  3M 
73,0 

•  6 

60.4 
59.3 
64.7 
64.6 

M 

-  2.7 

49.4 
46.5 
36.0 
36.3 

M 

-  .8 

44,  7M 
40,6 
50,0 
49,6 

M 

-  1.0 

61.7 
59.3 
66.0 
65.8 

.1 

LAFAYETTE 
LIVINGSTON 
LOCK.MART 
MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

44,9 
46,3 
49,0 
39,7 
46,4 

,9 

-  2.3 

50,0 
52,1 
33,6 
44.2 
31.5 

3,7 
,0 

38.7 
61.  6M 
63.2 
54.1 
61.6 

5.3 
1.2 

66.9 
67.  9M 
69.4 
63.9 
67.9 

■4.4 
3.1 

72.7 
75.0 
73.9 
71. 7H 
74.8 

3.0 
2.3 

72.9 
74.6 
75.8 
71.9 
74.3 

-  4,4 

-  5.1 

78.8 
80.4 
80.6 
80.2 
80.9 

- 

.8 

79,6 
81,4 
81,0 
60.1 
80.5 

,7 
,9 

75,5 
76,4 
77,9 
77,0 
77, B 

3.0 
2.3 

61.5 
63.3 
66.2 
61.3 
62,8 

-  .4 

-  1.4 

52.2 
33.7 
37.3 
49.3 
94.3 

.5 
-  1.7 

45.4 
48.1 
32.1 
42.  OH 
48.3 

1.8 
-1.4 

63.  2 
65.2 
66.6 
61.3 
65.1 

1.4 
-  .2 

MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AP 

46,3 
47,9 
50,6 
51.1 
46,2 

-  2.1 

-  2.0 

-  3.0 

50.6 
33.2 
55.8 
54.7 
51.6 

.8 
-  .8 
.0 

60,1 

63,2 

63.7 

64.5M 

61.4 

4.2 
4*4 
4.3 

66.9 

70.3 
69.7 
70.2 
68.2 

3.0 
2.8 
3.5 

73.5 
77.1 
77,0 
78.2 
75.1 

3.6 
3.9 
2.6 

73.7 
77.2 
77,6 
78,3 
75.6 

-  2.0 

-  2.2 

-  4.0 

80.  4M 

82.8 

80,3 

81.9 

81.9 

- 

.2 
.0 
.7 

80.8 
83.2 
01.8 
83.0 
62.2 

1,0 
1.0 
1.3 

77,  6M 

79.8 

79.8 

80.3 

79.1 

2.1 
1.6 
2.0 

63. 2M 

63.3 

66.8 

67.6 

64.1 

-  2.3 

-  2.3 

-  2.3 

33.1M 

36.2 

36.9 

37.3 

94.1 

-  1.8 

-  1.9 

-  1,1 

48.  9M 

50.2 

93.4 

93.7 

48.4 

-  .1 

-  .4 

-  1.0 

64,8 
67.2 
67.6 
66.4 
69.7 

.9 
.1 
•  J 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

ONEONTA 

OZARK 

PELL  CITY  5  NW 

40,6 
47.8 
40,9 
49,0 
40.7 

-  1.3 

-  1.9 

-  1.8 

44.6 
33,3 
44,8 
33,3 
43.2 

1.4 

1.0 
.5 

34.2 
62.  3M 
54.8 
63.7 
33.1 

1.9 

1,6 
3,7 

65.2 
67.0 
63.7 
70.0 
63.4 

4.3 

3.8 
3,8 

71.6 
73. 6M 
70,9 
76,6 
71,1 

2.6 

2.4 
3.1 

72.2 
73. 8M 
70.6 
77.4 
69.9 

-  4,9 

-  4,8 

-  2,2 

80.7 
79.9 

M 

81.7 
78.3 

1.1 
1.0 

81.1 
80.4 
79.2 
82.3 
79.0 

2.2 

2.2 
1.7 

76,6 
77.3 
74.9 
79.2 
74.9 

2.6 

2.5 
1.7 

61.1 
62.1 
59,7 
63,7 
59,4 

,7 

-  1,8 

-  2.1 

49.4 
93.9 
48.2 
97.4 
48.0 

-  1,2 

-  2.4 

.0 

42.8 
90.0 
42.0 
90.9 
42.8 

-  .2 

-  1.3 

-  .9 

61.7 
69.2 

67.3 
60.7 

,7 
.6 

PRATTVILLE 
PUSHMATAHA 
REDSTONE  ARSENAL 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFORD 

45.8 
46,5 
39.6 
32.5 
44.8 

-  2.4 

-  2,1 

31.4 
49.9 
44,6 
36,6 
30,0 

1.3 
-  .5 

61.4 
61.2 
34.0 
64.6 
37.0 

3.8 
3.2 

68.0 
66.  8M 
63.2 
69,4 
63,7 

4.5 
2.6 

74.5 
75. 2M 
70,0 
76,3 
71.6 

3.6 
3.4 

74.6 

69.9 
76.7 
71.1 

-3,6 

81.2 
80,8 
79,3 
79,9 
77, 9M 

1.1 
.2 

81.3 
81. 1 
79.3 
81.8 
78.7 

1,6 
1,0 

78.4 
78.7 
74.9 
79.1 
74.9 

2.6 
2.7 

63,2 
64,0 
58.2 
66.7 
60.6 

-  i,e 

-  1,2 

33.9 
94.5 
47.0 
59. 2M 
90.9 

.6 
-  ,7 

48.9 
4«.4 
41. J 
93.0 
44.6 

,  1 

-  ,6 

63.  2 

60.1 
6a.  2 
62.1 

,B 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SCOTTSSORO 

43.7 
37,9 
39,8 
41.3 
42.2 

-  3,3 

-  ,5 

48,7 
41.6 
43,3 
46i3 
46,4 

-  2.2 
3.1 

37.4 
33.0 
53.3 
55,2 
54.7 

1.0 
2.1 

63,6 
63,3 
63.2 
64.3 
64.3 

2.7 
4.2 

71.6 
70.7 
70. B 
70.8 
71.7 

2.9 
3.6 

72. 4M 

70.2 

70.8 

70.2 

71.8 

-  4,9 

-  3,6 

79,4 
79,0 
78.8 
78.4 
79.4 

.6 
1.1 

80,3 
79.0 
79.7 
79.2 
79,3 

2,3 
1.9 

73.6 
74.0 
75,8 
79,2 
79.2 

2.4 
2.5 

59.9 
58.9 
39.7 
39,9 
60,3 

-  2,0 

-  .9 

90.8 
46.1 
47.2 
49.3 
49.0 

-  3.4 

-  1.4 

44.3 
40.4 
42.0 
42.9 
42.3 

-  2.0 

-  1.0 

62.5 
99.9 
60,4 
61,0 
61.4 

-  .9 
.9 

SELMA 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
TROY 

48.7 
41, 2M 
43.7 
47.1 
48.8 

-  ,7 

-  2,« 

-  1,4 

-  2,3 

33.6 
48.0 
49,6 
31,3 
53, 7M 

2.3 

1.9 
1,6 

.a 

62,3 
57.8 
38.0 
62.5 
63i5M 

3.9 

2.3 
4.4 
4.7 

68.4M 

64.4 

66.1 

68.2 

69.4 

3.3 

3.4 
3.3 
3.6 

76.4 
70. B 
72.1 
75.8 
75. 2M 

3.3 

1.3 
3.2 
2.1 

76.2 
70.4 
72.1 
75.1 
73.9 

-  3  ,6 

-  6,1 

-  4,4 

-  3,7 

81.6 
78.4 
80.  IM 
80.8 
80,3 

.2 

.0 
.1 
.3 

82,1 
78,8 
81,2 
81,2 
81,1 

•  9 

1.7 
.6 
.6 

79.1 
75.7 
76.9 
76,2 
78,3 

1.9 

1.8 
1.7 
1.2 

64,0 
99,5 
60.9 
64.5 
67.  OM 

-  1,5 

-  3,2 

-  1,2 

-  ,8 

99.1 
50.1 
31.0 
94.1 
57. OM 

-1.3 

-  2.2 

-  1.6 

-  .5 

49.3 
45.1 
49.2 
49.2 
51.3 

,3 

-  l.I 

-  .2 

-  .3 

66.4 
61.7 
63,1 
69,7 
66,8 

.6 

-  .2 
,9 
.4 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  3  S 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD  3  S 

44.1 
46.1 

M 

44.8 
37.6 

-  1.2 

-  ,5 

-  3.3 

49,3 
51,7 

M 

50,0 

M 

2.2 
2.9 

38.9 
61.0 
60,1 
59,2 
53, 3M 

3.3 

2.4 
3.6 
2.8 

67.4 
68. OM 

M 

67.6 
61.8 

4.1 

4.3 
3.0 

74.1 
74.2 
73.4 
73.9 

M 

2.3 

.4 

2.1 

74.0 
75.0 
73,6 
73,6 
68,9 

-  5,3 

-  6.1 

-  5.7 

-  5.9 

81,6 
80,8 
80,3 
80,2 
78.0 

■  2 

.8 
1.2 
.7 

81.8 
82.3 

81.0 
78,6 

.8 

.0 
1,9 

78,6 
79,1 

M 

78. 2M 
73.2 

2.3 

1.9 
.9 

62.0 
64.8 
63.6 
62.6 
38.4 

-  2,7 

-  2,1 

-  2.1 

-  2.1 

51.4 
35.2 
52.  OM 
51.9 
45,7 

-  2.0 

-  3,6 

-  1.5 

-  3,7 

46.3 
46.6 
47.6 
46.9 
40.2 

.1 

-  1.3 

,9 

-  2.3 

64.1 
65.6 

64.2 

.3 
.4 

SECTION  AVERAGE 

44.8 

-  2.1 

49,7 

.6 

59,1 

3.1 

66,6 

3.0 

73.3 

2.1 

73,3 

-  3.1 

80.1 

.2 

80.6 

.8 

77.1 

1.6 

62.5 

-  2.4 

32.4 

-  1.7 

46.7 

-  ,0 

63.9 

-  .1 

Sm  R«f«r«Dce  NotM  Following  Station  Index 
-  161  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

}anxuiry 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

D«ceinber 

AnniuJ 

Precipitation 

1 

■i 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

1  Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

0 
13 

S 
a 

l 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

0. 
Q 

Precipitation 

Q 

a 

0 

0. 

1 

a 

d 
0 

S 
a. 

1 

Departure 

Precipitatioil 

Departure 

a 

■3. 
£ 

Departure 

ABBEVi LLE 

3 

15 

3 

07 

1^ 

22 

5. 

18 

3* 

63 

2. 

22 

7. 

64 

!• 

82 

2.10 

2^ 

06 

!• 

99 

.21 

34^29 

ADDISON  CEN'TRAL  TOvJER 

3 

09 

6 

02 

^* 

a* 

el 

K  * 

.87 

^* 

^' 

Ir 

45.94 

ALBERTA 

5 

22 

QQ 

\* 

fiO 

81 

68 

3. 

15 

-  ^' 

ALBERTVILLE  1  S 

50 

-1 

65 

na 
1^ 

21 

2* 

IS 

* 

14 
14 

44 

22 

Ol 

60 

59 

!• 

68 

:  1. 

63 

-2  • 

78 

-3  • 

'  f ' 

* 

31 

1*49 

87 

-1? 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

56 

73 

g' 

82 

2 ' 

20 

2* 

86 

1*52 
* 

67 

3t 

97 

1*27 

49.48 

ALICEVILLE 

5 

3B 

7 

13 

5 

48 

6i 

82 

3« 

70 

3. 

50 

9t 

02 

2^68 

•  63 

2. 

51 

3i 

29 

2.27 

54.41 

ANDALUS I A 

33 

5 

10. 

ll 

"l* 

6. 

05 

^* 

2« 

03 

48.46 

ANNISTON  CAA  AP 

39 

31 

50 

AS 

44 

* 

fl7 

15 

22 

1, 

49 

54 

-1  • 

43 

1^ 

56 

2a66 

-1  • 

-1. 

91 

67 
.0 

5t 

10 

1  *5a 

- 

-  4. 

ARLEY  3  S 

89 

7n 

^' 

30 

n  * 

?• 

61 

*  nn 

^" 

it 

25 

2 1 34 

fifl' 71 

ASHVILLE  3  SW 

36 

09 

63 

56 

16 

94 

96 

06 

5i 

59 

1 , 

44 

-2^ 

38 

3 

26 

-l^ 

95 

\* 

72 

_2 

94 

^00 

-3 

45 

2 

66 

44 

56 

2  .35 

25 

45  28 
* 

-10* 

1 1 

ATHENS 

2 

76 

6 

00 

8. 

17 

5i 

74 

6. 

61 

!• 

74 

5. 

46 

la 

17 

1^05 

1. 

86 

2i 

99 

3.15 

46.70 

ATHENS  2 

\* 

2s 

2t 

25 

ATMORE  STATE  FARM 

^1 

,  * 

39 

53 

6* 

93 

1* 

07 

to'?? 

AUBURN  3  SW 

i7 

87 

; 

-1. 

04 

7ft 

57 

83 

36 

g' 

91 

3 , 

37 

1, 

76 

-2. 

30 

10 

65 

5^33 

2* 

99 

-1. 

g 

_ 

_ 

_ 

^« 

83 

. 

* 

'b? 

78 

3. 

06 

AUTAUGAVILLE 

V» 

18 

10 

50 

9. 

05 

2« 

43 

85 

?• 

29 

•  22 

04 

3i 

31 

1)79 

32.28 

BAY  MlNETTE 

3 

ee 

_ 

65 

4 

83 

■*  • 

95 

li 

12 

-4. 

50 

14 

24 

9 

16 

3. 

69 

98 

3. 

41 

-1. 

99 

89 

-  . 

51 

7,30 

1« 

16 

3^10 

-3. 

40 

2» 

38 

-1 

.97 

1 

26 

-1. 

64 

4.51 

76 

57.61 

-  7. 

03 

BELGREEN 

62 

69 

2  • 

12 

4« 

64 

•  88 

1, 

56 

2i 

94 

52.56 

BELLE  MINA  2  N 

Aft 

IS 

* 

?7 

4 

41 

38 

2« 

72 

4* 
* 

65 

4( 

16 

2, 

18 

3i 

45 

2.87 

*77 

BESSEMER   5  S5W 

22 

Q/ 

78 

6( 

2 

01 

1. 

17 

'••63 

2  .26 

8ILLINGSLEY 

65 

71 

10 

10 

^' 

92 

4  • 

00 

91 

6« 

38 

2' 

52 

3 

OS 

• 

BIRMINGHAM  VJD  AP 

70 

_ 

20 

6 

47 

1 

30 

4 

16 

-2. 

15 

6 

42 

1 

77 

81 

1 

07 

2 

06 

-2. 

15 

6 

85 

1 

74 

62 

-3 

73 

T 

-2. 

71 

3« 

73 

.87 

71 

1.64 

61 

46.  35 

-  7 

17 

BISHOP 

56 

76 

11 

5 

54 

§• 

78 

3 

27 

3 

68 

•  12 

1, 

70 

2 

00 

5  .28 

55^48 

SLUE  SPRINGS 

43 

53 

18 

69 

73 

3. 

22 

B0A2 

Ofl 

46 

1 

76 

3 

08 

1 

41 

.05 

2. 

75 

3 

95 

1.26 

37  34 
f  A   1 1 

BRANTLEY 

45 

-1 

07 

70 

04 

49 

-5. 

31 

7 

86 

3 

46 

6« 

00 

^ 

05 

2 

49 

-1« 

91 

9 

28 

3 

14 

5i 

77 

89 

.  99 

-2 

48 

2 

25 

.36 

-1 

45 

•  24 

-4^66 

' 

-  5 

68 

BREWTON  3  S5E 

05 

- 

65 

5 

15 

23 

70 

I* 

34 

12 

52 

e 

08 

5 

49 

1 

34 

3 

34 

-I 

76 

7 

62 

97 

8 

10 

1 

89 

•  85 

-3 

75 

3 

46 

•  39 

88 

-2 

15 

1^39 

-3 

51 

33.95 

-  3 

72 

BRIDGEPORT  2  W 

-2 

04 

17 

3 

33 

27 

6 

40 

1 

72 

5 

43 

1 

25 

4 

35 

18 

g 

95 

06 

2 

76 

-1 

30 

1.50 

-1 

15 

3 

06 

•  19 

e 

11 

2 

79 

2^77 

-2, 

60 

57^96 

5 

76 

BRUNDIDGE 

51 

-1 

?t 

13 

58 

47 

-5 

32 

6 

29 

2 

04 

98 

1 

63 

3 

79 

_ 

74 

13 

03 

7 

55 

3 

20 

-2 

17 

!•  13 

-2 

40 

3 

91 

1 

•  26 

1 

53 

-1 

20 

•  09 

-4^ 

86 

-  4 

69 

CALERA  2  SW 

_ 

13 

65 

49 

10 

23 

5 

76 

3 

10 

76 

2 

41 

-1 

73 

2 

50 

3 

34 

42 

•  07 

-3 

07 

2 

49 

•  44 

3 

51 

30 

2.12 

-3 

15 

34 

CAMDEN  3  NNW 

25 

51 

15 

9 

6 

32 

37 

10 

04 

1*92 

1  •  13 

2 

78 

' 

CAMP  HILL  2  NW 

5 

98 

90 

3 

32 

6 

64 

5 

63 

3 

49 

9 

40 

4.27 

1^73 

2 

53 

3 

41 

1.54 

32*  84 

CARDON  HILL 

^1 

7^ 

09 

75 

1 

06 

98 

1*^6 

E36.98 

CENTER  GROVE 

44 

43 

34 

34 

14 

3 

80 

63 

3 

06 

s2*  Sft 

CENTREVILLE 

30 

07 

26 

31 

2 

92 

-3 

21 

9 

55 

47 

8 

19 

12 

3 

17 

-1 

09 

60 

2 

91 

2 

72 

32 

78 

_- 

07 

* 

3 

68 

2*68 

-2 

97 

37 

CHATOM 

78 

44 

90 

9 

29 

5 

81 

1 

59 

g 

63 

1 

59 

•  2C 

2 

68 

^ 

24 

2  .23 

45.38 

CHILOERSBURG 

5 

C5 

6 

24 

2 

84 

8 

42 

6 

47 

3 

40 

7 

30 

48 

.02 

3 

53 

5 

70 

1.82 

51.27 

CITRONELLE 

- 

42 

_^ 

46 

13 

8 

03 

19 

67 

3 

22 

-2 

16 

1 

12 

10 

42 

92 

-1 

50 

13 

2 

52 

75 

-1 

40 

62*26 

_ 

87 

CLAIBORNE 

56 

?6 

82 

11 

22 

6 

56 

35 

7 

67 

2 

30 

^*  7C 

66 

2 

84 

2 .45 

CLANTON 

38 

82 

20 

59 

20 

-1 

64 

10 

61 

6 

01 

6 

24 

2 

40 

4 

93 

64 

? 

47 

6 

34 

80 

1*52 

-1 

47 

2 

04 

_ 

■  5£ 

3 

73 

44 

2^26 

-3 

20 

S7*7ft 

3 

90 

CLAYTON 

22 

31 

72 

51 

-5 

21 

6 

93 

2 

75 

68 

97 

14 

_ 

10 

96 

79 

2 

68 

-2 

1.10 

-2 

31 

3 

12 

•  6C 

-1 

74 

•  21 

95 

E37  64 

-15 

16 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

3 

11 

-1 

26 

2 

83 

-2 

93 

80 

-4 

24 

7 

13 

2 

36 

6 

19 

2 

25 

3 

64 

45 

6 

70 

15 

5 

81 

1 

28 

.67 

-3 

90 

1 

49 

-1 

.25 

1 

38 

-1 

53 

•  97 

-3 

94 

40.72 

-13 

46 

COLBERT  STEAM  PLANT 

12 

7 

04 

5 

56 

1 

95 

29 

1 

23 

.  64 

1 

43 

2 

47 

4^76 

54.47 

COLLINSVILLE 

99 

44 

01 

89 

5 

73 

2 

94 

3 

42 

1 

53 

•  07 

2 

51 

5 

11 

1  ^67 

COLUMBIA 

74 

- 

81 

46 

;  4 

40 

2 

38 

g 

4G 

86 

4^49 

1 

83 

1 

19 

•  25 

CORDOVA 

30 

89 

54 

1 

45 

3 

53 

-2 

17 

5 

89 

1 

05 

3 

90 

_ 

08 

3 

46 

_ 

66 

8 

00 

2 

45 

2 

19 

-2 

14 

T 

-2 

59 

2 

63 

•  44 

6 

79 

3 

38 

1^93 

-3^64 

49.  16 

-  4 

28 

CUBA 

22 

56 

2 

26 

4 

48 

7 

36 

6 

29 

3 

48 

3 

59 

(  15 

2 

31 

5 

37 

3^24 

50.33 

DADEVILLE 

I 

05 

-1 

32 

3 

28 

-2 

90 

6 

83 

2 

36 

7 

34 

3 

97 

2 

85 

-1 

29 

67 

3^38 

4 

27 

72 

1  •  40 

-1 

31 

2 

10 

■  77 

3 

56 

45 

1^25 

-4 

21 

31.57 

-  1 

31 

•DANCY 

59 

12 

66 

2 

06 

4 

64 

62 

7 

66 

2 

97 

82 

65 

3 

12 

80 

69 

22 

59 

-3 

03 

.70 

-1 

67 

1 

85 

_ 

•  63 

73 

1 

51 

1^76 

-3 

36 

-  3 

02 

DANVILLE 

_ 

60 

, 

29 

1 

35 

1 

86 

95 

1 

70 

2.82 

31*35 

DAYTON 

83 

87 

35 

10 

72 

6 

88 

1 

92 

2 

15 

•  4< 

54 

3 

28 

2.33 

DECATUR 

3 

C8 

-1 

55 

6 

62 

2 

19 

6 

23 

61 

30 

18 

15 

32 

2 

65 

-1 

14 

5 

83 

1 

48 

64 

-3 

07 

.64 

-1 

73 

2 

36 

■* 

•  71 

2 

43 

■ 

77 

2.53 

-2 

51 

41.66 

-  7 

06 

DECATUR  4 

95 

85 

7^ 

95 

3 

05 

2.81 

43*49 

DECATUR  SUBSTATION 

82 

7? 

g 

38 

94 

40 

2 

45 

1 

17 

*9'' 

2 

gg 

2 

59 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

18 

- 

„- 

- 

4R 

- 

83 

7 

99 

- 

2' 

1 

62 

'4c 

2C 

3 

17 

2.94 

44*63 
*  • 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

42 

07 

52 

-1.72 

42 

-4 

73 

85 

69 

93 

75 

1 

70 

_2 

93 

OC 

1 

08 

2 

16 

_2 

27 

3*  9< 

_^ 

20 

2 

.05 

1 

31 

_  J 

74 

-4 

35 

ELBA 

3 

04 

-1 

69 

3 

58 

-2 

06 

50 

-5 

20 

7 

67 

3 

68 

67 

1 

00 

1 

86 

-2 

93 

9 

03 

2 

62 

2 

90 

-1 

17 

•  87 

-2 

69 

2 

03 

■ 

.64 

2 

29 

-1 

28 

.50 

-3 

79 

38*94 

-14 

5S 

ELROD 

07 

3 

83 

3 

05 

1 

60 

70 

99 

2.01 

SOi  14 

EUFAULA 

28 

07 

1 

00 

55 

-4 

85 

5 

19 

78 

24 

72 

3 

66 

_ 

36 

22 

3 

24 

06 

1 

~ 

59 

68 

* 

1 

71 

-1 

04 

.32 

70 

-11 

27 

EUTAW  LOCK  7 

- 

.  - 

- 

23 

7 

71 

^ 

IT 

1 

22 

*  Of 

1 

4£ 

3 

95 

E43*a3 

EVERGREEN  CAA  AP 

65 

85 

51 

96 

66 

-5 

03 

g 

20 

43 

31 

28 

05 

22 

2 

12 

4.45 

48 

•  3£ 

-3 

34 

.86 

2 

60 

•  44 

1 .46 

-3 

54 

-  $ 

20 

FAIRHOPE 

4 

72 

56 

4 

24 

85 

1 

88 

-2 

89 

56 

45 

5 

38 

70 

2 

89 

-3 

42 

15 

06 

6 

73 

5 

26 

-1 

95 

3^93 

-2 

26 

5 

12 

1 

•  15 

1 

16 

-1 

•  96 

2^42 

-2 

57 

56*64 

-  7 

•  21 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

? 

09 

82 

9 

82 

9 

63 

4 

59 

09 

3 

71 

^  *  ill 

■  53 

1  •  14 

47*62 

FALKVILLE 

?q 

49 

7 

46 

3 

72 

3 

84 

3 

42 

2 

21 

7- 

3 

58 

FALLS  CITY  BLK  PD  TWR 

84 

_ 

3 

89 

- 

4  = 

1 

96 

8£ 

:  3 

.87 

1 .9E 

E50*63 

FARLEY 

3 

16 

82 

5 

37 

30 

19 

2 

23 

g 

4^^ 

1.63 

1,50 

3 

OE 

57 

2.55 

FAYETTE 

2 

82 

-3 

36 

4 

73 

.27 

5 

57 

1 

29 

1 

.95 

-2 

53 

6 

.26 

61 

•  00 

-2 

99 

1 

73 

•  96 

1.22 

-3 

75 

FLAT  ROCK 

15 

33 

31 

12 

1 

48 

1 

28 

5 

35 

44^61 

FLORENCE 

5 

08 

15 

*4T 

64 

1  *  7' 

5« 

2 

48 

3.94 

FLORENCE  AT  LOCK 

2 

71 

-2 

15 

g 

37 

3 

73 

10 

42 

71 

6 

26 

1 

66 

6 

16 

1 

91 

1 

03 

-3 

44 

6C 

98 

88 

qft 

IS 

7" 

45 

3 

03 

.37 

4.17 

97 

51  17 

_ 

.55 

FORT  DEPOSIT  1  W 

72 

3 

01 

-2 

76 

1 

08 

-4 

17 

'  7 

69 

3 

09 

5 

69 

2 

32 

3 

■  96 

30 

7E 

71 

2 

60 

*P] 

~2 

3t 

7  = 

•  9C 

:  1 

43 

-1 

.78 

.96 

-4 

32 

E39'3^ 
* 

-12 

.92 

FORT  MORGAN 

2 

97 

4 

15 

04 

3 

12 

1 

72 

.88 

12 

.03 

30 

1.40 

2 

90 

2 

45 

1.85 

37^83 

FORT  PAYNE 

00 

7 

04 

4 

32 

1 

50 

f  1 

3 

12 

43.97 

FRISCO  CITY 

1*62 

-2 

05 

M 

-4 

53 

,  J 

54 

g 

57 

66 

2 

27 

97 

38 

91 

6 

41 

Ql 

1*?( 

37 

58 

* 

3 

87 

.85 

1.77 

-3 

63 

at'?! 

.  3S 

GADSDEN 

- 

-1 

30 

- 

99 

1 

59 

76 

~2 

51 

g 

31 

45 

* 

5 

60 

1 

.69 

1 

.10 

-3 

07 

1 

01 

2 

41 

.  13 

5^ 

* 

.83 

1 

.62 

1.78 

-3 

72 

-  7 

.64 

GADSDEN  GAS  PLANT 

70 

21 

3 

64 

36 

20 

96 

g 

2C 

1 

.74 

•  5' 

_ 

9^ 

4 

.76 

1.72 

44*9? 
* 

GAINESVILLE 

5 

07 

7 

32 

3 

01 

8 

92 

4 

83 

1 

.90 

5 

•  68 

2 

.28 

.00 

2 

.88 

3 

.53 

2.37 

47^79 

GARDEN  CITY 

76 

6 

89 

3 

65 

4 

60 

6 

89 

I 

.86 

3 

.96 

2 

.09 

•  00 

3 

.11 

6.26 

1.45 

45*  52 

GENEVA 

3 

47 

-1 

08 

2 

99 

-2 

61 

64 

-5 

07 

7 

69 

3 

.09 

15 

46 

11 

>60 

1 

90 

-2 

56 

7 

.57 

1 

57 

6 

.37 

1 

.38 

4.  84 

56 

41 

-1 

•  09 

.59 

-2 

.34 

1.01 

-3 

71 

ffi*  7- 

_ 

.26 

GORGAS 

67 

7 

36 

3 

10 

6 

30 

3 

76 

.33 

1 

.09 

•  5C 

.  5( 

.45 

2.09 

GREEN  BAY 

3 

32 

4 

11 

1 

13 

e 

25 

6 

05 

3 

.26 

7 

.  11 

3 

.14 

1.5^ 

2 

■  0( 

1 

.23 

.65 

41  9C 

GREENSBORO 

27 

.68 

5 

.55 

42 

4 

08 

-1 

59 

8 

44 

3 

•  77 

5 

82 

1 

.38 

2 

.45 

-1 

.22 

6 

•  62 

1 

.33 

2 

i32 

-2 

•  07 

.03 

-3 

.03 

.43 

-1 

•  21 

3 

.32 

.18 

3.12 

-2 

49 

47.45 

-  5 

.21 

GREENVILLE 

50 

1 

.99 

3 

.06 

-2 

61 

90 

81 

8 

.57 

3 

.83 

5 

62 

1 

.75 

6 

.06 

1 

.87 

10 

.67 

4 

78 

1.63 

.79 

•  78 

-2 

54 

2 

.58 

.04 

1 

.65 

-U46 

1^53 

-3 

66 

49*53 

-  4 

.61 

GULF  SHORES  2  SSE 

58 

7 

16 

1 

32 

5 

44 

2 

78 

2 

.91 

6 

.00 

6 

65 

3^06 

2 

94 

2 

.17 

1^63 

46*64 

GUNTERSVILLE 

:  3 

84 

6 

53 

5 

81 

4 

05 

4 

63 

1 

.63 

.7] 

1 

39 

•  00 

3 

53 

3 

.31 

li24 

E41*6'i 

6UNTERSV ILLE  CITY  W  WK 

3 

32 

54 

7 

91 

.  4 

06 

5 

17 

1 

•  67 

5 

.56 

2 

.09 

.0] 

3 

06 

.53 

1^89 

45^0] 

GUNTERSVILLE  DAM 

3 

51 

6 

87 

7 

22 

3 

89 

11 

2 

.43 

6 

.76 

3 

•  06 

•  25 

3 

.22 

3 

.22 

2^15 

46*69 

HALEYVILLE 

3 

78 

6 

75 

7 

65 

i  4 

70 

3 

30 

3 

62 

9 

.09 

2 

•  37 

.06 

3 

20 

3 

.20 

2^69 

E50*41 

HAMILTON 

;  3 

70 

-1 

40 

6 

51 

1 

87 

5 

77 

_ 

91 

4 

91 

.48 

27 

24 

1 

63 

-1 

78 

6 

.96 

2 

.23 

•  94 

-3 

•  34 

•  37 

-2 

36 

.86 

_ 

•  89 

2 

.76 

.94 

2il0 

-3 

44 

E41*78 

-10 

.24 

HARRIS8URG  CAHABA  TWR 

3 

23 

99 

3 

77 

e 

64 

7 

65 

2 

16 

•  67 

1 

•  30 

•  06 

■  45 

3 

.34 

2^76 

E45.02 

HAYNEV I LL  E 

5 

68 

3 

12 

1 

40 

8 

05 

86 

68 

•  42 

2 

•  23 

1^69 

■  29 

1 

.01 

1^04 

41.47 

HEADLAND 

2 

83 

2 

.66 

63 

6 

48 

5 

05 

2 

.27 

10 

.03 

•  69 

4*26 

.00 

I 

•  40 

•  61 

14 

39*93 

.47 

HIGHLAND  HOME 

.14 

-1 

97 

32 

tZ 

69 

* 

20 

.90 

60 

5 

•  41 

1 

.90 

•  90 

•  80 

-2 

•  37 

.20 

-1 

.36 

2 

.08 

-1 

.25 

1^11 

-4 

£47^25 

-  6 

HI6HT0WER 

■  2_ 

Ol 

*n- 

1 

.  32 

3 

•  75 

1^56 

44.44 

HODGES 

Zl 

' -  g 

*  if 

3 

•  08 

*  5( 

•  95 

2 

.98 

E  1.79 

E47. 21 

HUNTSVILLE  SU8STA 

88 

26 

73 

14 

74 

'ee 

4' 

2 

•  23 

*  -j^ 

•  86 

3 

.97 

2.90 

44^78 

HYTOP 

2 

.75 

8 

•  02 

6 

13 

5 

.79 

5 

66 

1 

.71 

4 

•  70 

1 

•  95 

.07 

•  00 

3 

.80 

2.88 

46.46 

-11 

.11 

JACKSON  LOCK  1 

6 

.30 

1 

.28 

3 

.97 

-1 

70 

1 

12 

-4 

60 

9 

.41 

4 

.77 

5 

80 

1 

.16 

2 

.07 

-2 

.31 

•  00 

•  64 

•  63 

•  37 

.18 

-3 

.69 

.77 

-1 

•  03 

2 

.34 

.73 

2.01 

-3.25 

44*60 

JACKSON  SHOALS 

3 

.97 

6 

.16 

3 

48 

7 

65 

5 

79 

3 

.93 

4 

.12 

1 

.79 

•  07 

•  57 

5 

•  94 

1.63 

47*  10 

JASPER 

■  4 

.63 

6 

•  97 

3 

.00 

3 

.81 

70 

.33 

.12 

•  07 

.05 

•  89 

4.89 

i  1.45 

E41* 1] 

JORDAN  DAM 

5 

.55 

4 

.90 

3 

39 

7 

.40 

95 

2 

.93 

•  37 

2 

.56 

.38 

•  46 

3 

•  81 

1.24 

43*96 

LAFAYETTE 

:  4 

.76 

•  18 

3 

•  95 

6 

■  58 

6 

.30 

3 

•  32 

•  16 

1 

.69 

1.77 

.25 

3 

•  85 

1.62 

E48*43 

LAY  DAM 

3 

•  64 

5 

•  33 

2 

.95 

9 

.10 

.63 

5 

.20 

•  02 

3 

.73 

•  18 

.77 

3 

.54 

2.20 

49*  29 

-10 

•  41 

LEEDS 

.80 

.55 

7 

.15 

1 

.70 

5 

71 

19 

7 

■  23 

2 

.42 

4 

63 

•  51 

1 

•  63 

-2 

•  39 

•  51 

.72 

•  43 

-4 

•  11 

T 

-3 

.07 

•  79 

.28 

3 

•  56 

.02 

1.85 

-3 

75 

45*31 

LEESBURG 

.52 

.64 

7 

•  00 

1 

.67 

3 

.32 

-2 

85 

5 

■  49 

■  84 

96 

1 

.17 

2 

•  08 

-1 

.94 

•  68 

.67 

3 

•  20 

•  86 

.09 

-2 

■  88 

•  68 

.65 

4 

•  45 

1 

.04 

1.04 

-4.74 

44.73 

-  9 

.21 

LI V I NGSTON 

.26 

.27 

5 

.55 

.89 

2 

.47 

-2 

77 

5 

■  61 

1 

.11 

81 

1 

•  17 

2 

•  80 

-1 

.60 

•  66 

2 

■  21 

1 

•  64 

-1 

•  78 

.6C 

-1 

•  82 

•  27 

•  06 

4 

•  27 

1 

.28 

3.51 

-1 

.90 

45.65 

-  3 

.54 

LOCKHART 

3 

.33 

•  02 

.98 

8 

.02 

•  46 

•  88 

.04 

7 

•  65 

5.12 

.17 

•  47 

1.00 

31.14 

LOCK  17 

5 

■  43 

7 

.97 

4 

•  29 

6 

•  50 

•  54 

4 

•  56 

•  33 

•  67 

■  OS 

.63 

7 

•  07 

2.13 

52.17 

.04 

MADISON 

3 

.33 

-1 

•  30 

6 

•  64 

2 

•  06 

6 

.51 

.78 

5 

•  4 

•  61 

6 

•  33 

2 

.34 

•  18 

-3 

.08 

•  82 

•  2Q 

2 

•  86 

•  93 

•  85 

-2 

•  16 

.01 

•  36 

;  3 

•  09 

.43 

2.61 

-2 

.75 

E46.67 

-  3 

MAGELLA 

4 

.94 

7 

•  31 

5 

•  65 

6 

•  66 

7 

.04 

•  79 

13 

•  89 

2 

.76 

■  IC 

.42 

5 

•  11 

2.03 

.01 

60.70 

•  47 

MARION  1  N 

2 

.96 

-2 

.09 

5 

•  41 

•  00 

3 

.79 

-1 

•  61 

9 

•  13 

4 

.95 

•  89 

2 

.01 

3 

•  70 

•  29 

•  65 

3 

•  36 

3 

.35 

-1 

.17 

•  OC 

-2 

•  74 

.21 

1 

•  IG 

2.53 

•  28 

2.28 

-3 

48.94 

-  1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Tdble  2-Continued 


StatioD 

January 

February 

Muck 

April 

May 

lu 
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October 
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o 
■5 
S 
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? 

0* 

0 
t 

£ 

a 

0 
-a 
S 

f 

s 

« 

Precipitation 

Departlue 

Precipitatioo 

• 

1 

g 

0 

•js 
S 
0. 
f 

& 

PrecipitatiOD 

« 
e 

a 

J. 

u 
S 

u 
1 

« 

& 

Precipitabon 

e 

• 

0 

Precipitation 

C 

» 

1 
3 

0 
1 

a 

1 

0 
& 

S 
J 

Oh 

« 

5 

a 

IS 
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■5 
t 

e 

1 

* 

Q 

a 
0 
•a 

a 

a 
1 
& 

MAR  I CN  JUNCT I  ON 

3.56 

10.49 

7  63 

2.79 

7.63 

2.13 

2.27 

^— 

2 

■  60 

93.65 

MAR  I ON  JUNCT I ON  2  NE 

4)41 

5I24 

3.87| 

9.51 

7.95 

2.91 

6i22 

2.91 

.24 

2 

,62 

2!4l 

2ls: 

50.60 

MARTIN  DAM 

,07 

5.39 

- 

.02 

3.17 

-2 

53 

6.16 

1.97 

5.61 

2 

.33 

3.36 

- 

.10 

6,66 

1 

.40 

2.50 

-2.17 

.07 

-3 

.0: 

2 

•  37 

-  ■SO 

3^12 

■  10 

.92 

-4^43 

44.59 

1  -  6.77 

MAXWELL  FIELD 

2.68 

2.45 

6.35 

5.85 

2.11 

6.2  V 

3.17j 

•  42 

I 

•  13 

3^45 

.67 

38.83! 

MELVIN 

4i74 

;  4.77 

1.74 

6.90 

6.56 

2.44 

3.29| 

.69 

3 

.27 

2^79 

3.06 

£45.77 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

4  74 

5  42 

2.90 

10.07 

7.80 

2.57 

■  00 

1 

.26 

3^19 

3.16 

91  00 

MILLERS  FERRV 

5.96 

1 

,37 

4.66 

- 

,80 

1.66 

-3 

77 

9.63 

4.67 

6.66 

3 

,23 

3,73 

- 

.67 

9»  2< 

3 

.62 

2,9; 

-1.80 

,77 

-2 

■  35 

1 

■  611  -  ^59 

1^76 

-1^14 

2.11 

-3^72 

50.  9( 

-  1.79 

MILSTEAO 

6.06 

1 

,29 

4.19 

-1 

,35 

2.45 

-3 

30 

5.29 

.90 

5,53 

1 

,85 

4,00 

.38 

-I 

•  34 

•  49 

-2 

■  42 

■  69 

-2^09 

4^82 

U74 

1.08 

-4^99 

41.18 

-11.19 

MITCHELL  DAM 

3. 92 

4.59 

3.91 

10.49 

4,56 

3,26 

2.3< 

1,06 

3 

■  41 

3^39 

2.05 

48.49 

MOBILE  WB  AIRPORT 

3.35 

-1 

,67 

6.52 

1 

,71 

1.47 

-6 

IS 

17.69 

12.59 

3,86 

.76 

2,22 

-3 

.67 

11<38 

2 

.41 

10.86 

4.57 

2.93 

-2 

•  66 

3 

■  71 

-  ^04 

1^47 

-2^60 

6.24 

2^83 

73.74 

6.17 

MOB  I LE 

4  38 

- 

,45 

5.20 

,84 

1.34 

-5 

78 

9.  10 

4,05 

1,93 

-2 

.80 

2,21 

-3 

.65 

10  •46 

2 

•  52 

5.25 

10 

* 

2.13 

-2 

•  6] 

4 

■  67 

1>60 

-2^66 

7.02 

1.77 

55.  7( 

-  7.49 

MONTE  SAN'O 

2.62 

7.44 

5.99 

5.09 

4.91 

1,99 

7.4" 

1.45 

.58 

4 

■  89 

il?! 

S.47 

50.88 

MONTEVALLO 

4.74 

6.23 

3,06 

7,30 

8.77 

1,66 

8.01 

2.49 

.38 

i  2 

■  42 

i  3^67 

2.59 

E91i32 

MONTGOMERY  W9  AP 

4,63 

,03 

3.03 

-1 

,70 

2,18 

-4 

32 

6,41 

1.60 

7.03 

3 

.57 

4,32 

•  13 

4.69 

-1 

•  07 

1.9] 

-2.84 

.77 

-2 

•  74 

1 

■  16 

-1^21 

1.71 

-2^24 

1.36  -3.18 

39.69 

-13.97 

HOULTON 

2.72 

6.02 

6.34 

4,39 

5.34 

3.44 

5.57 

1.91 

.10 

2 

■  26 

2.69 

2.29 

43.07 

MUSCLt  SHOALS  CAA  AP 

3  25 

-1 

,61 

7  34 

2 

,70 

9.36 

3 

67 

5.96 

1.35 

5.55 

1 

.30 

2.37 

-2 

.10 

5.97 

1 

•  35 

■  43 

-3.43 

.49 

-2 

•  3t 

1.53 

-1^69 

-1^11 

3.98 

-1.16 

48^98 

-  3.09 

NATCHEZ 

5.23 

2.42 

.94 

10.04 

7.39 

4.01 

Q.27 

2,91 

1.12 

1 

.65 

1.43 

2.14 

47^91 

NEWPURG 

2.32 

7.40 

7.55 

4.98 

4.55 

3  .06 

6»27 

1 .49 

,12 

2 

.31 

2.72 

2.63 

45^40 

NEW  MARKET 

2.24 

6.39 

6.13 

4.85 

6.63 

1.75 

7.21 

1  .66 

,67 

3 

■  92 

6>10 

3.26 

50.71 

NEWTON 

2.66 

-1 

.87 

2.81 

-2 

94 

.  73 

-4 

71 

6.76 

2.51 

4.92 

1 

,31 

4.04 

*  62 

5.62 

- 

.16 

.92 

-4.23 

1,10 

-3 

•  26 

1 

■  46 

-1^12 

U26 

-1^7* 

.41 

-4#26 

92>69 

-21.00 

ONEONTA 

4  75 

- 

,51 

6  05 

65 

4.99 

-1 

02 

5.06 

.03 

6.61 

1 

,37 

2.30 

-2 

,09 

4.46 

-1 

.95 

3.20 

-2(14 

.00 

-2 

■  97 

4 

■  0: 

■  99 

6  49 

2  46 

1.57 

-4.05 

47.70 

-  9.21 

ORRV ILLE 

5.13 

:  5.11 

2.26 

9.00 

6.06 

1.80 

3  #76 

5.22 

.04 

2 

■  00 

;  2^72 

1.90 

E49.00 

3.29 

-1 

16 

3.64 

-2 

04 

,21 

-5 

13 

7.28 

3.07 

4.49 

1 

,06 

5.27 

.69 

5.66 

_ 

,30 

4.37 

-1.20 

1.91 

-2 

•  26 

2 

■  28 

-  ■SO 

2.21 

-  ■69 

.24 

-4.61 

41.09 

-12.87 

PAINT  ROCK 

3.06 

7.45 

4,98 

4.49 

5.45 

1.79 

3.30 

2.66 

.29 

3 

■  66 

4.11 

2.  52 

43.76 

PALMERDALE  2  W 

5.31 

6.23 

4,09 

5.60 

4.36 

3,35 

5.67 

.73 

■  18 

3 

■  34 

6.68 

1.59 

47.33 

PELL  CITY  5  NW 

5.01 

7.59 

5 , 39 

6.05 

4.76 

2.05 

5.76 

3.55 

■  49 

3 

■  02 

6.27 

2.13 

91.06 

PENN 1 NGTON  LOCK  2 

4.68 

- 

,26 

3.75 

-1 

58 

1,62 

-3 

07 

8.10 

3.51 

H,09 

3 

•  61 

4.38 

1 

.02 

5.77 

.06 

2.26 

-2.77 

,40 

~ 

*  65 

1 

■  1' 

-W17 

3.00 

-  ■OS 

2.86 

-2.83 

46.46 

-  6.33 

PERf>YV  I LLE 

4.35 

5.29 

2,98 

10.00 

5,79 

4.10 

5.06 

.52 

.00 

1 

■  70 

2.33 

l  1.2c 

£43.32 

PICKENSVILLE 

4. 37 

6.10 

4.59 

6.46 

3.32 

4.05 

4.97 

1.01 

.60 

1 

■  56 

4.78 

1.8C 

44>01 

PINE  HILL 

5.63 

6.50 

1.00 

9.72 

6.13 

3.88 

9.33 

E  3.37 

1.50 

1 

■  63 

.76 

1.5s 

£51.20 

PINE  LEVEL 

5.68 

3.29 

2.81 

5.26 

5.41 

3.62 

5.98 

3.63 

.36 

1 

■  61 

1 . 72 

.60 

40^  17 

PLANTERSV ILLE 

4.35 

6.25 

4.00 

11.63 

6.40 

4.22 

8.90 

3.16 

1.16 

1 

■  55 

2^37 

2.26 

99i25 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

2.22 

7.10 

4.19 

6.92 

6.63 

3.46 

5.10 

.88 

.28 

■  45 

4^76 

2^40 

48i40 

PRATTVILLE 

5.45 

51 

5.48 

16 

3.70 

-2 

00 

9.16 

4.75 

6.23 

2 

90 

2,82 

-1 

01 

5.73 

.26 

4.02 

-1,32 

.45 

-2 

.76 

2 

■  30 

-  ^27 

;  2.96 

-  ■SS 

1^46 

-3.74 

E49a78 

-  2.82 

PRIMROSE  FAR-' 

6.89 

2 

10 

3.40 

-1 

82 

2.03 

-3 

51 

6.51 

2,43 

5.36 

2 

28 

2,61 

-1 

13 

5.26 

,07 

1.84 

-2.58 

.12 

-3 

.26 

1 

■  26 

-1^07 

2.41 

-  .30 

1^41 

-3.42 

39^77 

-10.21 

PUSH!'!ATAMA 

4.  00 

-1 

43 

5.35 

- 

51 

1.14 

-4 

36 

4.45 

-  .64 

6.33 

1 

,90 

:  3,80 

98 

4.98 

,37 

1.63 

-2,89 

.00 

.71 

1 

■  29 

-1^35 

3  28 

36 

2*31 

-3.66 

E38^  56 

-18.86 

3.19 

7.95 

10.93 

5,62 

6.87 

3,27 

6.56 

1.76 

.14 

1 

■  36 

2.63 

S.39 

54^19 

REDoTONE  ARSENAL 

2.74 

6.36 

5.30 

4.57 

3.64 

2,46 

2.45 

1.79 

.75 

3 

•  01 

3.29 

2.32 

3S^87 

REFORM 

3.39 

5.82 

2,69 

:  5.75 

;  4,24 

:  3,02 

7.32 

2.00 

.02 

1 

•  41 

6.43 

1.91 

£43^20 

RIVER  FALLS 

4.29 

~ 

21 

4.35 

-1 

32 

.43 

-5 

13 

10.73 

6.17 

6,50 

2 

14 

2,76 

-1 

.44 

7.86 

1 

,42 

4.26 

-1.26 

.26 

-3 

.56 

2 

■  65 

-  ■IS 

3.30 

■  36 

•  65 

-3.90 

47.96 

-  6.89 

ROBERTSDALE  7  E 

4  45 

- 

26 

4.03 

-1 

40 

.32 

-4 

80 

2.83 

"2.33 

9,22 

3 

72 

1.64 

-4.63 

9,24 

.26 

6  .64 

1.16 

4.96 

.68 

2 

■  34 

-1^72 

1  41 

-1  97 

1.33 

-3.99 

90.30 

-18.02 

ROCKFORO 

4.30 

5.95 

4.00 

9.60 

6.25 

4.66 

7t9C 

1 .00 

2.65 

2 

•  35 

4.10 

1.95 

94.90 

ROCK  MILLS 

6.11 

1 

11 

4,32 

-1 

28 

2.28 

-3 

43 

6.70 

2,20 

5.57 

2 

22 

2.67 

-1 

66 

9.54 

3 

39 

3  .46 

-1 .76 

1.05 

.64 

2 

22 

-  ■68 

4.64 

1.60 

1.34 

-4.01 

90.10 

-  3.81 

RUSSELLVILLE 

2.91 

7,65 

9,41 

5.16 

4.68 

2.16 

5.74 

3,17 

•  00 

1 

73 

3.01 

2,99 

48.96 

RUSSELLVILLE  2 

3.62 

;  7,98 

9.13 

5.50 

4.32 

2.61 

6.67 

3,32 

•  89 

1 

69 

2.46 

2,64 

£90.83 

SAINT  BERNARD 

4.29 

-1 

22 

7,41 

2 

49 

5.81 

~ 

16 

5.30 

.46 

6.23 

1 

•'4 

2.66 

-1 

61 

6 . 39 

1 

.07 

3,22 

-1 .44 

•  10 

,69 

2 

66 

-  ■86 

4.56 

84 

1,99 

-3.54 

E50^84 

-  4.92 

SAND  MT  STATE  FAR.'"  API 

3.42 

5.37 

3,75 

6.01 

4.46 

2,58 

5.  17 

,64 

.79 

1 

76 

4.59 

1,76 

39.34 

4.45 

7.59 

3.13 

6.18 

3.66 

2.20 

4.27 

1.02 

.07 

2 

61 

5.96 

1,96 

43.12 

SC0TT5B0R0 

3.06 

-1 

76 

7.25 

2 

41 

5.88 

07 

5.47 

.66 

3.70 

28 

2  .94 

-1 

48 

8.14 

3 

17 

2.20 

-1 .94 

.  44 

-2 

,40 

3 

38 

.11 

5.04 

1,76 

2,36 

-3.11 

49.66 

-  2.79 

SC0TTS90R0  SUBSTA 

3.16 

7.33 

5.47 

5.52 

3.60 

3.09 

7.39 

2,19 

•  41 

3 

40 

5.31 

2.40 

49.17 

4.73 

4.19 

1.53 

2.59 

6.33 

2.53 

15  *  01 

1.75 

•  67 

2 

07 

3  36 

.73 

45.  *« 

SELMA 

5.02 

34 

5.06 

- 

20 

3.03 

-2 

39 

9.56 

5.15 

6.80 

2 

07 

4.33 

64 

4. 12 

_i 

00 

-?  97 

.56 

3 

06 

.63 

2.90 

-  ^04 

2.27 

-3.01 

47.30 

-  2.99 

SHOEMAKER  SPR INGS 

2.94 

7.08 

9.26 

5.95 

9.33 

1.15 

?*lc 

.35 

2 

06 

3.02 

4.19 

92.64 

SLOCOMB  4  S 

3.68 

3.01 

.26 

5.53 

7.22 

1.86 

7.65 

6loC 

3.38 

1 

97 

1.05 

.68 

42,49 

SNOW  HILL 

5.91 

4.21 

1.26 

9.76 

5.94 

4.28 

7.61 

3.55 

1.67 

2 

02 

1.17 

2.31 

49.61 

SOUTH  HILL 

3  .54 

6.19 

7.31 

5.83 

5.29 

1.57 

5 » 70 

1 

■  21 

3 

19 

2  99 

2.00 

49.90 

S4aIm^ 

4.04 

4,90 

2.33 

11.25 

7I22 

4.48 

2*90 

■  00 

2 

06 

2.15 

:  2.00 

E49.19 

2.56 

7,98 

5,63 

6.67 

1,97 

5*19 

1  *65 

■  36 

2 

46 

6.66 

3.19 

48.73 

SYLACAUGA  2  W 

5.67 

5.92 

4.42 

9.80 

6.22 

4.22 

6 1  OB 

3  68 

■  00 

2 

04 

4.14 

1.76 

92^89 

SYLACAU6A  4  NE 

;  5.27 

5.49 

4.15 

10.24 

3.08 

3,69 

7.61 

2.32 

■  10 

1 

71 

4.33 

1.61 

£49.60 

SYLVAN I A 

3  .04 

6.63 

5.23 

5.87 

5.26 

1.97 

00 

■  84 

2 

08 

4  26 

3  .02 

44  27 

TALLADEGA 

4.33 

- 

57 

6.60 

1 

10 

3.92 

-2 

17 

7.69 

3.07 

6.50 

2 

60 

2.92 

-1 

66 

2*91 

.2 

45 

-3  94 
• 

U16 

85 

2 

62 

-  .43 

4.6S 

1^33 

2.17 

-3.13 

46.22 

-6.10 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

5.09 

5.33 

9.65 

6.44 

3.21 

4*53 

1*46 

■  00 

2 

30 

3.66 

3.12 

47.45 

THOMASVILLE 

i  5.71 

70 

6.24 

85 

1.42 

-4 

15 

9.08 

4.73 

8.82 

4 

66 

3.27 

-1 

01 

9  *34 

32 

5I27 

50 

2^53 

81 

2 

71 

.26 

1.67 

-1^63 

£97.94 

3.80 

THURLOW  0AM 

5.62 

92 

4.04 

-1 

37 

4.27 

-1 

75 

4.74 

.33 

7.86 

' 

47 

4.02 

13 

6.S6 

1 

60 

,11 

-4.59 

■  65 

-1 

91 

88 

-1.72 

3.41 

■  24 

1,03 

-4!  49 

43.69 

-  8.14 

TONEY 

2  61 

5  76 

7.12 

5.13 

8,01 

2.74 

■  69 

2 

79 

4  08 

3. 17 

47.02 

TRAFFORO 

4.30 

6.14 

3.63 

5.65 

4.41 

1.93 

3*72 

1  *o^ 

■  00 

3 

93 

6.41 

1.92 

42.09 

TROV 

2.68 

-2 

11 

4,93 

- 

62 

_j 

28 

6.01 

1,44 

7.06 

3 

47 

2.70 

-1 

02 

12.71 

7 

01 

4*37 

07 

2^03 

-2 

23 

2 

79 

34 

1.79 

-1^5S 

.46 

-4.39 

48.18 

-  5.89 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

3.97 

-1 

10 

6,68 

1 

65 

4.35 

-1 

55 

6.34 

1,44 

3.76 

- 

36 

2.92 

-1 

16 

22 

3*15 

-1  *  13 

T 

-2 

S3 

1 

43 

-1.47 

4.66 

1^08 

2.15 

-3.64 

46.14 

-  7iS4 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  OA 

5.00 

5.07 

4.92 

6.17 

4.90 

3.19 

e.17 

2.87 

■  02 

1 

58 

5.48 

2.24 

49.61 

TUSKEGEE  2 

3  87 

1.56 

4.90 

6  48 

1.63 

4.56 

.34 

■  01 

84 

3  66 

•  93 

34  62 

U!>I10N  SPRINGS  5  S 

5.91 

1 

41 

4.53 

-1 

43 

2.00 

-4 

04 

6.25 

1.52 

6.72 

3 

18 

4.00 

14 

8.81 

3 

76 

E  2.72 

-2.21 

E  .63 

^' 

1 

25 

-1.66 

2.37 

-  .60 

•  45 

-4.52 

£45.54 

-  6^95 

UNI0NT0'.-.'N 

3.41 

-1 

52 

4,24 

- 

93 

04 

10.79 

6,53 

7.93 

4 

39 

3.66 

33 

5*84 

57 

2.34 

-1.85 

■  00 

-2 

78 

1 

97 

-  .39 

2.15 

-  .77 

2^50 

-2.73 

47.23 

-  2.19 

UNIVERSITY 

3.21 

-1 

86 

7, 17 

2 

14 

5.11 

79 

5.96 

1.06 

4.62 

48 

3.60 

27 

6.71 

1 

22 

1.22 

-3.06 

■  10 

-2 

73 

1 

40 

-1.50 

5.77 

2.19 

2.07 

-3.72 

VALLEY  HEAD  3  S 

4.49 

- 

36 

:  6,32 

1 

48 

5.50 

I 

15 

7.46 

2,37 

:  6.16 

1 

90 

2.91 

-1 

38 

6.04 

1 

03 

4.21 

-  .35 

1^22 

-1 

33 

2 

11 

-1.34 

5.62 

2.46 

1.64 

-3.33 

£53.87 

1.00 

VANCE 

6.32 

3.85 

7.64 

6,29 

2.91 

6.84 

1,37 

1^16 

1 

40 

5  87 

2.23 

49.56 

wadley 

I'Al 

4.91 

2.15 

6.66 

4,64 

2.86 

7.13 

4,46 

3^00 

5 

72 

3.82 

1.59 

52.76 

WALLACE  3  SW 

2.93 

4.81 

.46 

4,75 

6.02 

3.88 

3 

07 

1.04 

2.17 

49.33 

WALNJT  GROVE 

3.84 

6.27 

4.17 

6.13 

6,09 

3.03 

5.61 

2.87 

■  90 

3 

40 

:  4.66 

1.20 

E47.37 

WATERLOO 

1.78 

-2 

95 

6.83 

2 

31 

12.07 

6 

39 

5.97 

1.06 

■  5,19 

62 

1.75 

-2 

23 

4.41 

19 

,40 

-3.49 

■  81 

-2 

16 

97 

-2.41 

3^40 

-  .32 

3,16 

-2.19 

£46.74 

-  4.98 

WEST  5L0CTON 

5  87 

6  94 

4.19 

6.65 

8  15 

3,31 

10.30 

1,94 

1^10 

3 

00 

3  83 

1>60 

58.88 

wetumpka 

5.62 

1 

06 

3.93 

-I 

61 

3.63 

-2 

03 

6.94 

2.56 

4,89 

1 

3* 

2,18 

-1 

97 

3.52 

-1 

30 

2.97 

-1.76 

■  53 

44 

1, 

52 

-1.17 

4^27 

1.09 

U35 

-4.08 

41.99 

-10.32 

WHATLEY 

6.10 

3.95 

.76 

9.10 

6,43 

3.03 

10.80 

4,75 

1^43 

2<19 

1^44 

3<56 

93.94 

WHEELER  DAM 

2  .63 

6.41 

6.67 

1,46 

6.75 

1.06 

■  66 

2^ 

20 

5^34 

94.07 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.81 

72 

3.60 

-1 

26 

2.52 

-2 

68 

6.36 

2.09 

6,28 

2 

40 

3,39 

15 

3.32 

-1 

59 

•  80 

-3.62 

T 

-2 

95 

1^ 

93 

-  .32 

2^92 

-  .24 

3.01 

-2. 59 

37.94 

-12.03 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2. 58 

6,40 

4.67 

6.65 

3,50 

2.93 

S.99 

3.61 

■  68 

3^ 

01 

(■66 

2.17 

49.24 

WILSON  OAM 

3.28 

8.70 

11.66 

6.06 

6.27 

.84 

6.32 

■  69 

.73 

1. 

66 

2^78 

3.82 

93.21 

W INF  I  ELD  2  SM 

4.63 

6.58 

5.39 

4.95 

4.42 

3.16 

8.59 

I168 

■  12 

1. 

43 

5.33 

l.Sl 

47.96 

YATES  HYDRO  PLANT 

6.20 

1 

50 

4.34 

-1 

07 

4.75 

-1 

27 

4.66 

.25 

5.14 

1 

75 

3.57 

32 

6.52 

1 

26 

1.41 

-3.29 

.07 

-2. 

69 

1, 

29 

-1.31 

3.61 

■  64 

■  86 

-4.66 

42.62 

-  9.21 

YOUNGS  STORE 

2.87 

6,97 

12.17 

5.38 

5.83 

1.21 

3.73 

2.01 

1.03 

1. 

13 

Si90 

4.19 

90.42 

SECTION  AVERAGE 

4,36 

65 

5.45 

22 

3.37 

-2 

66 

7.26 

2.71 

5.68 

1 

68 

2.99 

-1 

25 

7,25 

1 

76 

3.05 

-1.48 

1.05 

-2, 

27 

2^ 

39 

-  ■ll 

3^24 

-  .16 

2^02 

-2.97 

48.01 

-  9.16 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAHJt 
195S 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Ddte 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20*  or 

below 

24*  or 
below 

28*  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28' or 

below 

24*  or 
below 

20'  or 
below 

16*  or 
below 

0 

h 

o 

° 
O 

o 

0 

« 

00 

t 

0 

e 

N 

o 

a 

d 
g 

f2 

9 
« 

Q 

a 
S 
o 
t-> 

S 

a 

d 

e 
f2 

o 

"3 
Q 

d. 
g 

t2 

S 

a 

0. 

a 

o 

S 

a 

d 

a 

Q 

d 

a 
tS 

s 

« 

Q 

0. 

a 
« 
I- 

J5 

a 

d 

a 
f2 

« 
Q 

d 

a 

e2 

ALBERTVILLE  1  S 

. 

. 

14 

1-29+ 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-31 

28 

— 

3-31 

28 

11-6 

28 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

246 

246 

246 

220 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

95 

7-  4+ 

11 

2-13 

2-14 

16 

3-27 

17 

3-29 

24 

3-31 

27 

4-  1 

31 

10-14 

32 

10-16 

28 

10-26 

24 

11-29 

19 

12-10 

15 

299 

247 

211 

199 

196 

ANDALUSIA 

98 

7-20+ 

19 

2-12 

None 

2-13 

20 

3-27 

22 

3-28 

26 

3-29 

30 

11-29 

22 

11-29 

22 

11-29 

22 

None 

None 

- 

- 

247 

246 

245 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

99 

3-  7+ 

13 

2-13 

2-13 

13 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

27 

3-31 

32 

10-25 

30 

10-31 

27 

11-28 

23 

11-29 

18 

None 

- 

247 

246 

215 

208 

ATHENS  2 

- 

- 

- 

- 

10-16 

31 

10-25 

25 

11-  4 

24 

11-28 

18 

11-30 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

ATUORE  STATE  FARU 

100 

8-22 

21 

2-12+ 

None 

None 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-29 

29 

11-  4 

32 

11-29 

22 

11-29 

22 

None 

None 

247 

247 

22C 

AUBURN  3  SW 

98 

7-  5+ 

17 

2-12+ 

None 

3-27 

17 

3-28 

24 

3-29 

26 

3-29 

26 

10-25 

31 

11-  4 

26 

11-29 

17 

11-29 

17 

None 

- 

247 

246 

220 

210 

BAY  MINETTE 

98 

8-22 

20 

2-12 

None 

2-12 

20 

2-13 

24 

3-27 

25 

3-29 

31 

11-  4 

31 

11-29 

24 

11-29 

24 

None 

None 

- 

- 

289 

247 

220 

BELLE  MINA  2  N 

98 

7-28+ 

10 

1-29 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-29 

28 

3-30 

30 

10-19 

32 

10-25 

28 

11-  9 

23 

11-28 

20 

11-29 

16 

247 

246 

227 

210 

203 

BESSEMER  5  SSW 

98 

9-  8+ 

15 

2-13+ 

2-13 

15 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

26 

3-31 

31 

10-25 

28 

10-25 

28 

11-29 

18 

11-29 

18 

12-10 

16 

300 

247 

247 

209 

208 

BIRlflNGHAU  WB  AIRPORT 

97 

8-19+ 

17 

12-16 

None 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

28 

3-30 

28 

10-31 

31 

11-  4 

27 

11-28 

23 

11-29 

19 

None 

247 

246 

219 

215 

BREWTON  3  SS£ 

98 

8-22 

16 

2-13 

2-13 

16 

2-14 

20 

3-29 

23 

3-29 

23 

3-31 

29 

10-26 

29 

11-  4 

28 

11-29 

23 

11-30 

18 

None 

- 

289 

245 

220 

20! 

BRI  EKjEPORT  2  W 

_ 

- 

- 

- 

10-17 

32 

10-25 

27 

11-  4 

21 

11-28 

20 

11-29 

12 

- 

- 

- 

- 

CALERA  2  SW 

- 

- 

- 

- 

10-25 

31 

10-31 

28 

11-29 

20 

11-29 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

CAMDEN  3  NNW 

97 

8-22+ 

14 

2-13 

2-13 

14 

2-13 

14 

3-29 

23 

3-30 

27 

3-31 

30 

10-25 

31 

10-26 

28 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

289 

289 

245 

210 

208 

CAMP  HILL  2  NW 

96 

7-  5 

12 

2-13 

3-27 

14 

3-28 

17 

3-28 

17 

3-29 

25 

3-31 

30 

10-25 

30 

10-31 

27 

11-29 

15 

11-29 

15 

11-29 

15 

247 

246 

246 

216 

208 

CENTREVILLE 

99 

8-23 

14 

2-13 

2-13 

14 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

27 

3-31 

30 

10-20 

32 

10-26 

27 

11-29 

18 

11-29 

18 

12-10 

16 

300 

247 

247 

210 

203 

CHATOM 

100 

9-26 

15 

2-13 

2-13 

15 

2-13 

15 

3-29 

23 

3-29 

23 

3-31 

29 

10-25 

31 

10-26 

26 

11-29 

17 

11-29 

17 

12-16 

16 

306 

289 

245 

211 

208 

CITRONELLE 

95 

8-21  + 

18 

2-12 

None 

2-12 

18 

2-13 

24 

3-27 

25 

3-27 

25 

11-26 

32 

11-29 

28 

11-30 

24 

12-16 

20 

None 

- 

307 

290 

247 

244 

CLANTON 

96 

8-23 

14 

2-13 

2-14 

16 

3-27 

18 

3-28 

21 

3-31 

28 

4-  1 

31 

10-14 

30 

10-26 

27 

11-29 

19 

11-29 

19 

- 

247 

246 

209 

196 

DAYTON 

98 

8-23 

18 

12-16 

None 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-29 

29 

11-  4 

30 

11-29 

19 

11-29 

19 

11-29 

19 

None 

247 

247 

247 

22( 

DECATUR 

98 

9-22 

12 

1-29 

2-12 

15 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

32 

10-25 

31 

10-31 

28 

11-28 

21 

11-29 

16 

11-29 

16 

290 

247 

246 

218 

209 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

102 

7-  6 

19 

2-12 

None 

2-12 

19 

3-28 

23 

3-28 

23 

10-26 

30 

11-  4 

28 

11-29 

23 

12-16 

20 

None 

- 

307 

246 

221 

- 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

99 

8-23 

20 

2-12 

None 

2-12 

20 

2-13 

21 

3-27 

25 

3-29 

30 

11-28 

30 

11-29 

22 

11-29 

22 

None 

None 

- 

- 

289 

247 

244 

EUFAULA 

98 

7-  1  + 

18 

2-12+ 

2-13 

18 

3-27 

22 

3-27 

22 

3-30 

30 

11-  4 

32 

11-29 

20 

11-29 

20 

11-29 

20 

- 

289 

247 

247 

219 

EVERGREEN  CAA  AIRPORT 

97 

8-22+ 

17 

2-13 

None 

2-13 

17 

3-29 

23 

3-29 

23 

3-31 

30 

10-26 

30 

11-5 

26 

11-29 

20 

11-29 

20 

None 

289 

245 

221 

209 

r A 1 KnUfb 

95 

8-22+ 

22 

2-12 

None 

2-12 

22 

3-27 

26 

3-27 

26 

11-29 

26 

11-29 

26 

12-16 

23 

None 

- 

307 

247 

247 

r  AI  Ci  i  1  £ 

- 

4 

12-16+ 

2-13 

15 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

27 

3-31 

30 

10-15 

31 

10-25 

27 

11-  5 

23 

11-29 

15 

11-29 

15 

289 

247 

223 

209 

196 

FLORENCE 

1 00 

8-28 

- 

- 

2-13 

16 

3-28 

20 

3-28 

20 

3-29 

28 

3-30 

30 

10-25 

28 

10-25 

28 

11-  4 

23 

11-28 

18 

11-29 

16 

289 

245 

221 

210 

209 

FORT  MORGAN 

95 

8-22 

30 

2-12+ 

3-27 

31 

11-29 

31 

- 

- 

- 

- 

247 

98 

5-  7+ 

19 

2-12 

None 

2-12 

19 

3-27 

22 

3-29 

27 

3-29 

27 

11-  4 

30 

11-29 

20 

11-29 

20 

11-29 

20 

None 

290 

247 

245 

220 

GADSDEN  GAS  PLANT 

98 

9-22 

16 

2-12 

2-12 

16 

3-27 

19 

3-28 

21 

3-30 

26 

3-31 

31 

10-20 

31 

10-26 

28 

11-  4 

23 

11-29 

19 

None 

- 

247 

221 

210 

203 

uKHbV A 

100 

6-23 

18 

2-13 

None 

2-13 

18 

2-14 

23 

3-29 

26 

3-29 

26 

11-  1 

32 

11-  5 

27 

11-29 

23 

None 

None 

- 

- 

288 

221 

217 

GREENSBORO 

101 

9-21 

18 

2-12+ 

None 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-30 

32 

10-26 

32 

11-29 

19 

11-29 

19 

11-29 

19 

None 

- 

247 

247 

247 

210 

GREENVILLE 

100 

8-21 

16 

2-12 

2-12 

16 

2-13 

19 

3-27 

21 

3-27 

21 

3-29 

30 

11-29 

22 

11-29 

22 

11-29 

22 

None 

None 

- 

- 

247 

247 

24  S 

UUn  1  ZiAO  V  ILiLiEi 

98 

8-20+ 

- 

- 

2-15 

15 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-30 

29 

10-26 

30 

11-  4 

28 

11-29 

19 

11-29 

19 

247 

247 

222 

210 

HALEYVILLE 

94 

7-29 

10 

1-29 

2-13 

14 

3-28 

17 

3-29 

23 

3-30 

27 

3-31 

31 

10-16 

32 

10-25 

28 

11-10 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

289 

246 

226 

209 

199 

HEADLAND 

97 

8-23 

19 

2-12 

None 

2-12 

19 

3-26 

23 

3-27 

27 

3-29 

29 

11-  3 

32 

11-28 

22 

11-28 

22 

None 

None 

- 

- 

247 

246 

21S 

HIGHLAND  HOME 

98 

7-  8 

15 

2-12 

2-12 

15 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-30 

29 

11-  4 

30 

11-29 

19 

11-29 

19 

11-29 

19 

None 

- 

247 

247 

247 

21S 

JASPER 

- 

- 

- 

- 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-30 

24 

3-30 

24 

3-31 

29 

- 

- 

- 

- 

Li  A  r  A  I  El  i  1  ri 

97 

8-20+ 

14 

2-12+ 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-28 

22 

3-29 

28 

3-29 

28 

11-  4 

28 

11-  4 

28 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

247 

247 

246 

220 

220 

L I V I NGSTON 

100 

8-21 

16 

12-16 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-29 

28 

3-30 

30 

10-25 

32 

11-  4 

27 

11-29 

20 

11-29 

20 

12-16 

16 

247 

247 

220 

209 

97 

7-20 

18 

2-12 

None 

2-13 

20 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-29 

30 

11-  5 

32 

11-29 

22 

11-29 

22 

None 

None 

- 

- 

247 

247 

221 

KADI  SON 

99 

7-  4+ 

10 

1-29 

3-26 

11 

3-26 

11 

3-26 

11 

3-30 

26 

3-27 

16 

10-25 

29 

10-31 

27 

11-  9 

23 

11-28 

20 

11-29 

13 

248 

247 

228 

215 

212 

HARION  JUNCTION  2  NE 

97 

7-20+ 

17 

2-12+ 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-29 

26 

3-30 

31 

10-26 

31 

11-  4 

27 

11-29 

19 

11-29 

19 

- 

247 

247 

220 

210 

U4DTT1J  rt&U 
MAK  1  i  n    L>n  IB 

99 

7-  4 

16 

2-12 

2-12 

16 

2-12 

16 

3-27 

21 

3-27 

21 

3-27 

21 

11-21 

32 

11-29 

24 

11-29 

24 

12-17 

20 

None 

308 

247 

247 

239 

MAXWELL  FIELD 

98 

7-  4 

21 

2-12 

3-27 

24 

3-27 

24 

3-27 

24 

11-29 

23 

11-29 

23 

11-29 

23 

None 

- 

247 

247 

247 

MOBILE  WB  AIRPORT 

97 

8-22 

22 

2-12 

None 

None 

2-12 

22 

3-27 

26 

3-27 

26 

11-28 

32 

11-29 

25 

12-16 

23 

None 

None 

- 

- 

307 

247 

246 

MOBILE 

97 

8-12+ 

25 

2-12+ 

None 

None 

None 

3-27 

28 

3-28 

32 

11-29 

27 

11-29 

27 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

247 

246 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

97 

8-21+ 

19 

2-12 

2-13 

20 

3-27 

21 

3-27 

21 

3-30 

32 

11-  5 

31 

11-28 

27 

11-29 

22 

None 

- 

- 

247 

246 

220 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AIRPORT 

100 

9-  8 

9 

1-29 

2-12 

14 

3-27 

17 

3-27 

17 

3-27 

17 

3-29 

31 

10-25 

31 

11-  4 

26 

11-28 

20 

11-28 

20 

12-16 

14 

307 

246 

246 

222 

210 

NATCHEZ 

97 

8-22+ 

14 

2-13 

2-13 

14 

2-13 

14 

3-29 

21 

3-31 

28 

4-  1 

31 

10-15 

32 

10-26 

25 

11-  4 

24 

11-29 

18 

12-10 

16 

300 

289 

220 

209 

197 

ONEONTA 

99 

8-  6 

9 

2-12 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-29 

25 

3-31 

30 

10-17 

32 

10-26 

27 

11-  5 

24 

11-29 

15 

11-29 

15 

246 

246 

222 

210 

20( 

OZARK 

98 

7-19+ 

18 

2-12 

None 

2-13 

19 

3-27 

23 

3-29 

27 

3-29 

27 

11-  3 

32 

11-28 

21 

11-28 

21 

None 

None 

- 

- 

246 

244 

219 

PELL  CITY  5  NW 

97 

8-21 

12 

2-13 

3-27 

16 

3-28 

20 

3-28 

20 

3-29 

28 

4-  1 

32 

10-25 

32 

10-31 

27 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

247 

246 

246 

216 

207 

PRATTV I LLE 

96 

7-19+ 

18 

2-12 

None 

2-13 

19 

3-27 

22 

3-27 

22 

3-31 

32 

10-26 

32 

11-29 

21 

11-29 

21 

12-16 

19 

None 

306 

247 

247 

209 

PUSHMATAHA 

100 

8-23 

15 

2-13 

2-13 

15 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-29 

27 

3-31 

31 

10-25 

32 

11-  5 

28 

11-29 

20 

11-29 

20 

None 

- 

247 

247 

221 

208 

REDSTONE  ARSENAL 

97 

8-20+ 

11 

1-29 

2-13 

14 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

27 

3-31 

32 

10-20 

31 

10-31 

25 

11-  4 

22 

11-28 

19 

11-29 

16 

289 

246 

222 

215 

203 

ROBERTSDALE  7  E 

98 

8-22 

20 

2-12 

None 

2-12 

20 

2-13 

23 

3-27 

25 

3-29 

30 

11-  4 

31 

11-29 

24 

11-29 

24 

None 

None 

- 

- 

289 

247 

220 

ROCKFORD 

95 

7-  5+ 

12 

12-10 

3-27 

15 

3-27 

15 

3-28 

24 

3-30 

28 

4-  8 

30 

10-15 

31 

10-25 

28 

10-31 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

247 

247 

217 

209 

190 

ROCK  MILLS 

98 

7-  4+ 

13 

2-13 

2-13 

13 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-30 

28 

3-31 

29 

10-16 

31 

10-31 

26 

11-29 

19 

11-29 

19 

12-16 

16 

306 

247 

247 

215 

199 

RUSSELLVILLE  2 

97 

9-  9+ 

8 

1-29+ 

3-27 

15 

3-28 

18 

3-28 

18 

3-30 

26 

4-  1 

32 

10-17 

32 

10-25 

25 

10-31 

23 

11-28 

20 

11-29 

12 

247 

245 

217 

209 

199 

SAINT  BERNARD 

99 

9-  9+ 

13 

1-29+ 

2-14 

13 

3-28 

19 

3-28 

19 

3-30 

27 

3-31 

31 

10-25 

30 

10-26 

28 

11-  4 

24 

11-29 

17 

11-30 

15 

289 

246 

221 

210 

208 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

96 

8-20 

13 

12-16 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-27 

16 

3-28 

26 

3-30 

29 

10-25 

30 

11-  4 

24 

11-  4 

24 

11-29 

16 

11-29 

16 

247 

247 

222 

221 

209 

SCOTTSBORO 

99 

8-20 

12 

12-16 

2-13 

14 

3-27 

17 

3-27 

17 

3-30 

28 

3-31 

32 

10-17 

32 

10-25 

28 

11-  4 

22 

11-29 

15 

11-29 

15 

289 

247 

222 

209 

200 

SELUA 

99 

8-22 

20 

11-29+ 

None 

None 

3-27 

21 

3-27 

21 

3-29 

30 

10-26 

32 

11-29 

20 

11-29 

20 

11-29 

20 

None 

247 

247 

211 

SYLACAUGA  4  NE 

97 

8-20 

6 

2-13 

2-13 

6 

3-29 

19 

3-30 

22 

3-31 

27 

4-  8 

31 

10-14 

32 

10-25 

27 

10-31 

24 

11-  4 

20 

11-29 

16 

289 

220 

215 

208 

189 

TALLADEGA 

99 

8-20 

13 

2-13 

3-27 

14 

3-27 

14 

3-27 

14 

3-30 

27 

3-31 

32 

10-27 

31 

10-31 

27 

11-29 

14 

11-29 

14 

11-29 

14 

247 

247 

247 

215 

210 

THOHASVILLE 

98 

8-23+ 

18 

2-12+ 

None 

2-13 

20 

3-27 

21 

3-29 

27 

3-29 

27 

10-31 

31 

11-  4 

28 

11-29 

18 

11-29 

18 

None 

289 

247 

220 

216 

TROY 

98 

9-21+ 

17 

2-12 

None 

2-13 

20 

3-27 

21 

3-29 

28 

3-29 

28 

11-  4 

30 

11-29 

19 

11-29 

19 

11-29 

19 

None 

289 

247 

245 

220 

TUSCALOOSA  CAA  AIRPORT 

99 

7-27+ 

17 

12-16 

None 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-30 

30 

10-25 

32 

11-  4 

26 

11-28 

24 

11-29 

19 

None 

247 

246 

222 

209 

TUSKEGEE  2 

99 

7-  4+ 

15 

2-12 

2-12 

15 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-29 

30 

11-  4 

30 

11-29 

20 

11-29 

20 

11-29 

20 

None 

247 

247 

247 

220 

UNION  SPRINGS  5  S 

17 

2-13 

None 

3-27 

20 

3-29 

22 

3-30 

27 

3-30 

27 

10-31 

32 

11-29 

20 

11-29 

20 

11-29 

20 

None 

247 

245 

244 

215 

UNIVERSITY 

97 

7-  4+ 

18 

12-16 

■  None 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-27 

19 

3-30 

32 

10-31 

32 

11-28 

26 

11-29 

22 

12-16 

18 

None 

264 

247 

246 

215 

VALLEY  HEAD  3  S 

97 

8-21+ 

3-26 

15 

3-26 

15 

3-26 

15 

4-  1 

28 

4-  1 

28 

10-16 

32 

10-25 

26 

10-31 

24 

11-  4 

20 

11-29 

10 

248 

223 

219 

207 

198 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

Jun* 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

FAIREOPE 

BVAP 

DEP 

WIND 

1323 

B2.01 
-  .35 
1291 

84.27 
.63 
1289 

85.38 
.47 
1381 

B7.03 
.91 
1113 

7.44 
1.24 

1070 

85.26 
-  .62 
593 

85.89 
.28 
900 

B4.53 
.00 
579 

84.58 
.90 
1113 

2. 55 
.18 
1169 

1.87 
.25 
1258 

13079 

■ARTIN  DAU 

BVAP 

OEP 

WIND 

B1.62 
1260 

B2.29 
1446 

4.63 
1815 

1125 

B6.98 
704 

6.20 
490 

85.91 
460 

86.46 
619 

4.64 
749 

83.91 
1282 

83.27 
1632 

81.97 
1368 

129S0 

t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 


fll!iW  nAJflCt 

DATE 

ARLEY  3  S 

ARLEY 

July 

1955 

CALERA  2  SW 

CALERA 

December 

1955 

UNION  SPRINGS 

5  S 

UNION  SPRINGS  6  W 

September 

1955 

VALLEY  HEAD  1 

N 

VALLEY  HEAD 

April 

1955 

VALLEY  HEAD  3 

S 

VAILEY  HEAD  1  N 

May 

1955 

RELOCATIONS 

BLUE  SPRINGS 

Rain  gage  moved  100  yards  N 

March 

1, 

1955 

CALERA  2  SW 

All  equipment  moved  2  miles  SW 

December 

14, 

1955 

CAMPBELL 

Recording  gage  moved  0.1  mile  ESE 

January 

13, 

1955 

COLLINSVILLE 

All  equipment  moved  0.4  mile  NE 

January 

28, 

1955 

DECATUR 

All  equipment  moved  1.6  miles  SW 

May 

6, 

1955 

DECATUR  4 

Rain  gage  moved  700  feet  NE 

December 

7  , 

1954 

GADSDEN 

All  equipment  moved  1.5  miles  SW 

January 

1 , 

1955 

GREENVILLE 

Recording  gage  moved  0.4  mile  ESE 

January 

14, 

1955 

MARTIN  DAM 

All  equipment  moved  100  feet  NW 

January 

10, 

1955 

MOULTON 

Recorder  moved  1200  feet  NW 

May 

19, 

1955 

RED  BAY 

All  equipment  moved  4000  feet  SE 

May 

26, 

1955 

REFORM 

All  equipment  moved  0.1  mile  W 

July 

6, 

1955 

THOMASVILLE 

All  equipment  moved  0.1  mile  WSW 

January 

14, 

1955 

UNION  SPRINGS 

5  S 

All  equipment  moved  4.5  miles  SE 

September 

20, 

1955 

VALLEY  HEAD  1 

N 

All  equipment  moved  1.4  miles  N 

April 

20, 

1955 

VALLEY  HEAD  3 

S 

All  equipment  moved  4  miles  S 

May 

25, 

1955 

VERNON 

Recorder  moved  0.1  mile  NW 

March 

22, 

1955 

YOUNGS  STORE 

All  equipment  moved  0.2  mile  E 

September 

30, 

1955 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


1955 


btation 

Index  No. 

County 

DrainaaeJ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Op. 

or  c 
duri 

med 
osed 
ng  yr 

Refer 

Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

rieier 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

Month  1 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

ABBEVILLE 

31  34 

65  15 

465 

2 

JORDAN  DAM 

4306 

7 

32  37 

86  15 

290 

19 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

c 

LA  FAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

65  24 

830 

7 

1  2  3 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

15 

2 

LAY  DAM 

46  03 

CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

420 

19 

2  C 

ALBERTA 

01<tQ 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

175 

15 

2 

ALBERTVILLE  1  S 

0U6 

MARSHALL 

12 

34  15 

86  13 

1114 

30 

30 

LEESBU RG 

4627 

34  11 

65  46 

599 

63 

2 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  59 

85  52 

660 

13 

13 

L I VI NG5T0N 

4798 

13 

32  35 

66  11 

160 

57 
18 

53 
16 

12  3 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  08 

68  OE 

16C 

16 

2 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

12  3 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

350 

16 

18 

12  3 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

260 

17 

2 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

599 

9 

9 

MA  D I S  ON 

MAO  I  SON 

62 

12  3 

tAflLEY  3  S 

0338 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

18 

MAGELLA 

4996 

3 

33  30 

86  51 

654 

19 

2 

ASHLAND 

33  16 

85  50 

1010 

500A 

MARENGO 

1 

32  oa 

67  39 

185 

C 

ASHVILLE  3  SW 

ST  CLAIR 

7 

33  49 

86  19 

590 

40 

2 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

2 

32  38 

67  18 

230 

64 
18 

2  C 

ATHENS 

LIMESTONE 

1  5 

2 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

67  14 

204 

2 

ATHENS  2 

0395 

L  IMESTONE 

12 

34  46 

86  59 

720 

1 

1 

SEPT 

12  3 

ATMORE  STATE  FARM 

Ofc02 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

300 

12 

12 

MARTIN  DAM 

5140 

11 

32  40 

85  55 

335 

6 

31 

6 

12  3  4 

AUBURN  3  SW 

LEE 

MAXWELL  F I  ELD 

52  02 

1 

3  2  23 

86  21 

165 

22 

22 

12  3 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

C 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

354 

15 

2 

AUTAUGAVILLE 

AUTAUGA 

15 

2 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

15 

2 

BAY  MINETTE 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

263 

31 

37 

MI  DWAY 

BELGREEN 

0631 

FRANKL IN 

12 

34  28 

67  52 

910 

20 

MILLERS  FERRY 

5417 

1 

32  06 

87  22 

76 

25 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

55 

BERRY 

FAYETTE 

C 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

7 

32  48 

86  2  7 

350 

19 

2 

BESSEMER  5  SSW 

JEFFERSON 

1  2  3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

88  15 

211 

12 

12 

1  2  3 

BEXAR  2  SE 

0790 

MAR  I  ON 

13 

34  10 

88  07 

529 

MOBI LE 

5483 

eiLLINGSLEY 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  43 

380 

17 

2 

MONTE  SANG 

5529 

MAO  I  SON 

12 

34  45 

86  31 

1650 

16 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

JEFFERSON 

18 

16 

MONTEVALLO 

5537 

3 

33  06 

86  52 

462 
196 

15 

BISHOP 

COLBERT 

18 

2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

12 

12 

1  2  3  C 

BLUE  SPRINGS 

BARBOUR 

2 

MOULTON 

562  6 

LAWRENCE 

12 

34  29 

97  18 

645 

17 

2  C 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

66  10 

1075 

15 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AIRPORT 

66 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

274 

26 

NATCHEZ 

5765 

1 

31  43 

87  16 

182 

2 

5 

8REWT0N  3  SSE 

1  ^QQ 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

85 

38 

41 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

5 

31  25 

85  54 

440 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12  3 

NEWBURG 

5647 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

7 

2 

BRUND 1 DGE 

PIKE 

2 

NEW  MARKET 

5662 

MAO I  SON 

12 

34  55 

86  26 

760 

13 

2 

fCALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

7 

33  05 

96  46 

540 

0 

56 

NEWTON 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

6 

6 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

66  29 

957 

45 

54 

CAMPBELL 

CLARKE 

ORRV ILLE 

6161 

1 

32  18 

87  14 

200 

15 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

690 

7 

1   2  3 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  28 

65  39 

380 

54 

66 

1  2  3 

CARBON  MILL 

1377 

WALKER 

33  54 

87  32 

2 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  2  0 

610 

20 

2  C 

CENTER  GROVE 

1692 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

21 

PALMEROALE  2  W 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

39 

39 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

86  21 

950 

5 

5 

12  3 

CHATOM 

WASHINGTON 

195 

7 

7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  07 

20 

32 

CHILOERSBUflG 

TALLADEGA 

86  21 

19 

2 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

87  08 

490 

14 

2 

C ITRONELLE 

1685 

MOBILE 

9 

31  05 

88  14 

331 

67 

68 

1  2  3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

C 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

4 

PICKENSVILLE 

15 

CLANTON 

169A 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

63 

63 

6460 

1 

31  59 

87  36 

110 

15 

CLAYTON 

1  Qft^ 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

28 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  04 

506 

16 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

250 

33 

2 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

66  56 

240 

16 

7 

2 

COLBERT  STEA!t  PLANT 

COLBERT 

479 

5 

2  C 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

2 

COLLINSVILLE 

1849 

OE  KALB 

7 

34  15 

85  52 

734 

18 

PLEASANT  HILL 

COLUMBIA 

1065 

HOUSTON 

31  18 

85  07 

133 

20 

PRATTV I LLE 

6640 

1 

32  28 

86  28 

291 

57 

54 

CORDOVA 

WALKER 

33  46 

67  11 

334 

34 

53 

6664 

MONTGOMERY 

1 

32  19 

66  15 

190 

35 

CUBA 

SUMTER 

88  23 

215 

16 

2 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

65 

65 

1  2  3 

DAOEVILLE 

TALLAPOOSA 

85  45 

43 

2 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  08 

680 

7 

2 

OAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

83  46 

730 

REDSTONE  ARSENAL 

MAO  I  SON 

OANCY 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

88  17 

207 

50 

REFORM 

6847 

P ICKENS 

13 

33  23 

96  01 

230 

18 

DANVILLE 

MORGAN 

595 

7 

RIVER  FALLS 

6937 

6 

31  22 

86  32 

ISO 

28 

DAYTON 

MARENGO 

220 

8 

16 

1   2  3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

C 

DECATUR 

MORGAN 

585 

74 

77 

1  2  3 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

26 

44 

12  3 

DECATUR  ^ 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

565 

7 

ROCKFORD 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

7 

ROCK  MILLS 

702  5 

4 

33  09 

35  18 

745 

21 

25 

OEMOPOLIS  LOCK  6  DAM 

MARENGO 

87  50 

100 

5 

5 

RUSSELL VI LLE 

7126 

12 

34  30 

87  44 

740 
880 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

HOUSTON 

85  26 

321 

18 

38 

12  3 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

67  44 

3 

3 

12  3 

OOTHAN  It  N 

HOUSTON 

C 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

49 

49 

1  2  3 

ELBA 

2577 

10 

31  25 

86  04 

195 

28 

^   ?  ^ 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

16 

SAYRE*^"^           f^^RM  API 

7282 

2 

33  43 

66  59 

304 

16 

EUFAULA 

BARBOUR 

31  53 

65  08 

254 

72 

72 

SCOTTSBORO 

7304 

12 

34  41 

86  02 

660 

73 

74 

EUTAW  LOC<  7 

GREENE 

87  50 

114 

19 

2  C 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7 

2 

EVERGREEN  CAA  AI flPORT 

CONECUH 

31  25 

87  02 

252 

7 

7 

1  2  3 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  18 

85  15 

550 

3 

2 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

67  55 

23 

38 

36 

38 

76 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

7 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7 

FALKVILLE 

MORGAN 

17 

SLOCOWB  4  S 

7576 

5 

31  03 

85  36 

270 

6 

FALLS  CITY  BLK  POND  TOWER 

WINSTON 

650 

15 

2 

SNCW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

18 

2 

MADISON 

641 

6 

2 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

66  02 

990 

20 

2 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

350 

21 

30 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1380 

17 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

17 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

598 

2 

2 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

7 

33  10 

86  17 

548 

20 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

72 

2 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

1 

1 

JAN 

1  2  3 

FORT  DEPOSIT  1  W 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  36 

480 

56 

2 

SYLVANIA 

8012 

OE  KALB 

12 

3«  34 

85  49 

1400 

17 

2 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

se  01 

10 

15 

TALLADEGA 

66 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

7 

34  26 

85  43 

679 

lA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TOWER 

8032 

TALLADEGA 

7 

33  18 

66  04 

1919 

7 

FRISCO  CITY 

Wt\ 

MONROE 

e 

31  26 

87  24 

410 

7 

26 

THOMASV I LLE 

8176 

13 

31  55 

97  44 

405 

64 

65 

GADSDEN 

ETOWAH 

570 

67 

72 

2 

TH0R5BY  1  SW 

8204 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

200 

GADSDEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

565 

3 

3 

1  2  3 

THUHLOW  DAM 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

289 

19 

2 

GAINESVILLE 

3160 

Sumter 

13 

32  49 

88  09 

130 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

36  45 

500 

15 

TRAFFORO 

8285 

2 

33  49 

96  44 

470 

14 

GENEVA 

GENEVA 

5 

31  02 

8  5  52 

107 

18 

31 

8323 

10 

31  49 

95  59 

590 

48 

60 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

19 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AIRPORT 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

67  37 

170 

74 

77 

12  3 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

2 

2 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8585 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

67  35 

152 

29 

2 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

GREENVILLE 

3519 

6 

31  50 

86  36 

444 

74 

57 

12  3 

"[UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

BULLOCK 

6 

32  06 

65  48 

470 

69 

99 

12  3 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

420 

8446 

1 

32  27 

97  31 

273 

47 

GULF  SHORES  2  SSE 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  40 

10 

7 

2 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

97  33 

225 

75 

77 

1  2  3  C 

6UNT  ERSV I LLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

2 

2 

12  3 

tVALLEY  HEAD  3  S 

8469 

DE  KALB 

7 

34  32 

85  37 

103  0 

71 

71 

1  2  3 

6UNTERSVILLE  CITY  WATER  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

TUSCALOOSA 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

20 

8517 

13 

33  45 

88  07 

190 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

B7  3f 

910 

19 

19 

1  2  3  C 

WADLEY 

8605 

RA NOOLPM 

11 

33  09 

65  34 

640 

22 

HAMILTON 

3544 

MARION 

13 

34  08 

B7  59 

498 

40 

2 

WALLACE  3  SW 

6637 

ESCAMBIA 

6 

31  11 

87  16 

245 

15 

2 

HARRISBURG  CAHA6A  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

600 

15 

2 

WALNUT  GROVE 

8646 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

14 

2 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  11 

B6  35 

200 

17 

WATERLOO 

9686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

86  04 

445 

59 

HEADLAND 

3  761 

5 

31  21 

85  20 

370 

6 

6 

12  3 

WEST  BLOCTON 

8609 

BIBB 

3 

33  07 

67  07 

500 

IS 

HIGHLAND  HOME 

3916 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

594 

64 

64 

1  2  3 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

7 

32  32 

96  12 

205 

59 

64 

HIGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

65  24 

1175 

12 

2 

WHAT LEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

97  43 

170 

16 

2 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

645 

18 

2 

WHEELER  DAM 

8675 

LAWRENCE 

12 
13 

34  47 

87  21 

590 

20 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  3  5 

611 

2 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

32  17 

88  01 

33 

32 

2 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

21 

2 

WIDOWS  CREEK  STEAM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

612 

6 

2  C 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

32 

2  C 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  48 

67  37 

530 

7 

2 

JACKSON  SHOALS 

419B 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

19 

2 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

67  50 

468 

22 

2 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  49 

85  45 

710 

C 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

65 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

87  17 

350 

1 

1 

JAN 

1  2  3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7 

2 

J     1-ALABAMA,     2-BLACK  WARRIOR,     3-CAHAeA ,     4-CHATTAHOOCHEE ,     5-CHOCTAWHATCHE E ,     6-CONECUH,     7-COOSA,     6-ESCAM8IA,     9-GULF,      10-PEA,     1 1-TALLAPOOSA,     1 2-TENNESSEE ,  13-T0MBIG6EE 
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Jolestt  otbervlae  lodlcated,  dlaenBlonal  units  used  Id  this  bulletin  Kre:  Teaperature  Id  "F;  preclpltatlOD  and  evaporation  in  Inches,  and  vlnd  ■oveaent  In  alles.  BvaporatlOQ  la  aeasured  In  tbe 
itaadard  ffeatbor  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaneter  unless  otbervlse  shovn  by  footnote  folloelng  Table  4. 

rbe  four  digit   Identlf Iratlon  nuabers  In  tbe  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  vill  be  do  duplication  of  nujobers  wltbin  a  state.     Plgures  and  letters  follovlng  tbe  atatlon  naae,  such 
IS  12  SSW,   indicate  distance  in  alien  and  direction  froa  tbe  Post  Office. 

)«layed  data  and  corrections  will  be  carried  only   In  the  June  and  Decenber  Issues  of  CllBatoloft ica 1  Data. 
-     No  record. 

4     Also  later  date  (dates)  or  aootbs. 

»    TberBOMCtors  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  fev  feet  above  sod-covorod  ground;  bowever,   tbe  reference  indicates  that  tbe  theraOBeters  ars  exposed  lo  a  shelter  located  on  tbe 

roof  of  a  building. 
B     Adjusted  to  full  aonth. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processod  for  special  purposes  and  published  lo  Bourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  uy  be 

found  In  the  Annual   Issue  of  Hourly  Proc ipi tat  loo  Data. 
E     AsouQt   Is  wholly  or  partially  estlsated. 

H     Less  than  a  cosplete  sontb  of  record  available;    If  average  value  is  sntered,    less  than  10  days  of  record  are  aissing;  see  aonthly  CI laatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R    Aaounts  froa  recording  gage   (These  aaounts  are  esaentlally  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaouats  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  noasure. 

idditlonal  inforaatlon  regarding  the  cliaate  of  Alabaaa  nay  be  obtained  by  vrltlng  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI laatologist  at  tbe  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly 
rield.   RTD  3,   Hontgoaery,  Alabaaa. 

Jubscription  Price:     30  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suaaary.)     Checks  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  tbe 
Juperlntendent  of  Docuaents.     Remlttaoces  aad  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Covernaent  Printing  Office.  Waabiogton  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  JANUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month's  weather  was  cold  and  dry,  being 
the  coldest  January  since  1948  and  the  driest 
in  nearly  20  years,  reflecting  the  dry  trend 
that  began  shortly  after  mid-December  and 
continued  for  almost  exactly  a  full  month. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  36.3° 
at  Russellville  2  in  the  north,  to  50.5°  at 
Fort  Morgan  on  the  Gulf  Coast.     Along  the 
same  line,  area  averages  increased  progres- 
sively from  about  40°  in  the  Northern  to 
nearly  48°  in  the  Southern  Division,  and  for 
the  State  as  a  whole  were  almost  4°  below 
normal.     In  the  latter  connection,  all  sta- 
tions having  normals  showed  departures  toward 
the  cool  side,  the  greatest  being  -6.0°  at 
Centreville  and  Albertville  1  S.  Although 
the  State  minimum  of  11°  at  Haleyville  on  the 
2nd  was  well  above  the  lowest  readings  in 
some  past  Januarys,   the  frequency  of  days 
with  32°  or  below  was  considerably  above  the 
usual  expectancy  in  all  areas.     This  was 
keenly  felt  in  central  and  southern  portions 
where  such  cold  is  relatively  infrequent, 
normally,  but,  this  month  occurred  on  nearly 
twicet  as  many  days  as  usual.     Maximxim  tempera- 
tures were  in  line  with  the  generally  sub- 
normal averages.     The  month's  highest  reading 
of  77°  at  Livingston  on  the  6th  was  only  5° 
above  the  coolest  January  maximum  of  record 
(1886)  and  only  eight  other  Januarys  have 
failed  to  reach  at  least  that  high. 

Precipitation  generally  was  deficient  again 
for  the  sixth  consecutive  month.     Not  since 
July  1955  has  there  been  what  might  be  con- 
sidered a  wet  month  generally,  although  some 
rather  localized  areas  have  received  consider- 
ably more  rainfall  than  others  during  the 
long  dry  period.     This  month,  the  Southern 
Division  with  about  4  inches  of  rainfall 
fared  much  better  than  the  middle  and  northern 
portions  of  the  State  which  averaged  only 
about  2  1/4  inches.     Even  so,   the  wettest 
station  was  in  the  extreme  northwest  corner 
where  Waterloo  recorded  6.62  inches  for  the 
month.     Centreville  took  dubious  honors  as 
the  driest  spot  with  only  1.30  inches  for 
the  month.     In  spite  of  the  greater  rainfall 
in  the  Southern  Division,   the  correspondingly 
greater  expectancy  in  that  division  kept  most 
stations  in  the  deficiency  column.  Few 
stations  reported  extremely  large  daily 
amounts,  but  when  these  occurred  they  usually 
constituted  a  major  share  of  the  month's 
rainfall.     The  greatest  of  these  was  noted 
at  Gulf  Shores  2  SSE  where  4.10  inches  was 
measured  on  the  23rd,  as  compared  with  its 
monthly  total  of  4.89  inches. 

Daytime  cloudiness  was  generally  well  below 
average  except  in  the  Birmingham  and  Mont- 
gomery areas  where  cloudiness  was  moderately 
more  than  usual  and  sunshine  somewhat  less 
than  ordinarily  expected  in  January. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  persistently  below  normal 
most  of  the  month  under  the  influence  of  cold 
air  masses.     Appreciable  relief  came  for  only 


brief  intervals  In  the  first  and  last  weeks 
when  pressure  patterns  circulated  warm  air 
over  the  State,  resulting  in  the  highest  read' 
Ings  of  the  month  generally  at  one  or  both  of 
those  periods.     Many  of  the  air  masses  reachi: 
Alabama  were  of  Arctic  origin  but  had  warmed 
somewhat  before  arrival,   although  retaining 
their  dry  characteristics.     Some  stations 
recorded  their  lowest  readings  on  the  1st  in 
the  cold  air  mass  that  lingered  beyond  the 
end  of  December  but  most  stations  reached 
their  coldest  levels  on  several  dates  during 
the  first  half  of  the  month. 

Precipitation  in  the  dry  air  masses  was 
virtually  non-existent  during  the  first  17 
days,  except  for  light  rains  along  the  south- 
ern edge  of  the  State  on  the  3rd.  However, 
the  passage  of  an  active  front  on  the  17th 
followed  by  the  formation  of  a  Low  center  in 
the  west  Gulf  and  its  subsequent  movement 
across  the  State  began  a  wet  period  that 
produced  practically  all  the  month's  rainfall 
between  the  18th  and  23rd,  aided  by  still 
another  Low  on  the  latter  date.  Rainfall 
ranged  from  light  to  heavy  and  was  attended 
by  thunderstorms  in  some  areas  on  the  22nd 
and  23rd.     Surface  temperatures  moderated 
only  slightly  during  the  wet  spell  since  the 
warm  moist  air  from  the  Gulf  rode  aloft  over 
the  cold  surface  air  which  continued  to  flow 
down  from  the  north.     Although  some  light 
rains  fell  in  the  northern  half  after  the 
23rd,   the  next  general  rains,  accompanied  by 
a  few  thunderstorms,  marked  the  passage  of 
an  active  cold  front  on  the  30th  when  the 
leading  edge  of  an  Arctic  air  mass  pushed 
into  Alabama  to  end  the  month's  weather  about 
as  cool  as  it  began. 

WEATHER  EFFECTS 

The  prolonged  dryness  made  soils  hard  and 
difficult  to  plow,  and  together  with  the  cold 
retarded  the  growth  of  small  grains  and  cover 
crops.     Rains  late  in  the  month  benefited 
crops  and  softened  the  soils  for  plowing,  but 
the  cold  didn't  help  any.     However,  land 
preparation  went  forward  at  a  faster  rate  in 
the  south  and  some  limited  grazing  became 
available  in  that  section  of  the  State, 
although  supplemental  feeding  of  livestock 
continued  generally.     Subsoils  continued  dry 
and  needed  more  rain  to  replenish  moisture 
supplies.     Many  wells  were  so  depleted  that 
in  some  cases  it  was  necessary  to  haul  water 
for  livestock  which  continued  mostly  in  fair 
to  good  condition. 

Ground  water  levels  generally  remained  below 
average  with  slight  rises  observed  in  the 
Coastal  Plain  and  slight  declines  in  the 
Piedmont,  according  to  the  U.   S.  Geological 
Survey.     That  agency  also  reported  that 
storage  in  Lake  Martin,   at  40%  of  usable 
capacity,  was  the  lowest  since  1945. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month.  Streams 
were  low  with  record-low  January  stages 
occurring  at  some  gaging  stations. 

J.  E.  Stork 


-  2  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
JANUARY  1956 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Numbe 

of  days  witb  precipitation 

Stdboo 

Prevailing 

Percent  o! 
time  from 
prevailing 

e 

1 
e 
> 
< 

Faiteat 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

8 
« 

.01-0; 

.10-49 

s 

A 

in 

1.00-199 

1 

§i 

« a 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BIRMINGRAU  WB  AIRPORT 

N 

23 

10.0 

37 

NW 

30 

73 

78 

SS 

62 

3 

2 

4 

I 

0 

0 

n 

43 

6,7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

20 

11.7 

76 

81 

53 

68 

4 

1 

1 

1 

1 

5.4 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

19 

8.4 

27 

S 

29 

77 

83 

52 

62 

7 

2 

1 

2 

6.0 
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FABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

« 

.13 

Ot 

X 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
1 
z 

.50  or  Mote 

0 
0 

°l 

o  i 

0  i 

o  i 
Offi 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  IS  AM 

1,8,5 

26.9 

37.7 

6.0 

67 

30 

15 

1 

839 

0 

0 

25 

0 

1.69 

3.46 

.87 

30 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ANNISTON  CAA  AP 

52.6 

30.2 

41.4 

4.4 

71 

29 

la 

14 

722 

0 

0 

19 

0 

2.04 

3.04 

•  63 

18 

•  0 

0 

6 

1 

0 

ATHENS  2 

S2.1 

27.5 

39.8 

68 

6 

17 

1 

773 

0 

0 

27 

0 

2i70 

T 

0 

BELLE  HINA  2  N 

50.6 

28.1 

39.4 

68 

6 

16 

9 

786 

0 

0 

25 

0 

2.36 

.57 

30 

.0 

0 

0 

BESSEMER  5  SSW 

52.9 

31.4 

42.2 

71 

6+ 

18 

1 

700 

0 

0 

14 

0 

2.41 

•  73 

23 

T 

0 

9 

2 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

51.7 

31.5 

41.6 

3.6 

71 

6 

21 

9+ 

719 

0 

0 

18 

0 

1.85 

3.13 

•  75 

23 

T 

0 

9 

1 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

'^9.2 

27.9 

38.6 

66 

29 

16 

1 

810 

0 

0 

22 

0 

3.20 

1.61 

.72 

29 

T 

0 

6 

4 

0 

CALERA  2  SW 

5<r.l 

31.7 

42.9 

74 

6 

18 

17 

677 

0 

0 

13 

0 

2.00 

2.88 

1.00 

19 

.0 

0 

9 

1 

1 

DECATUR 

'f7.6M 

28.5 

38.  IM 

4.3 

69 

7 

20 

1+ 

834 

0 

0 

24 

0 

2.21 

2.42 

.60 

30 

T 

0 

9 

1 

0 

FAYETTE  AM 

48. 6M 

28. IM 

38. 4M 

62 

7 

18 

1 

818 

0 

0 

0 

2.08 

3.12 

1.10 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

FLORENCE 

49.9 

29.7 

39.8 

70 

6 

16 

9 

774 

0 

0 

22 

0 

4.34 

1.40 

29 

.0 

0 

7 

4 

X 

SAOSOEN  GAS  PLANT 

SO. 6 

30.3 

40.5 

3.  1 

70 

6 

18 

1 

753 

0 

0 

19 

0 

2.56 

•  99 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

GUNTERSVIU-e 

HALEYVILLE  AM 

50.3 

2S.1 

37.7 

69 

7 

11 

2 

839 

0 

0 

27 

0 

.70 

30 

.0 

0 

0 

HEFLIN 

52. 9M 

29.2M 

41. IM 

69 

29 

735 

0 

0 

18 

0 

2.76 

1.21 

19 

•  0 

0 

9 

2 

1 

JASPER 

M 

.0 

0 

0 

MAOISON  AM 

47.8 

27.3 

37.6 

4.6 

68 

7 

12 

9 

845 

0 

0 

24 

0 

2.78 

1.85 

1^01 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

48.7 

30.5 

39.6 

2.3 

69 

6 

19 

9 

777 

0 

0 

20 

0 

2.76 

2.10 

.33 

29 

2^9 

1 

23 

8 

1 

0 

ONEONTA  AM 

48.9 

26.9 

37.9 

4.9 

69 

7 

17 

1 

833 

0 

0 

26 

0 

2.06 

3.20 

•  92 

30 

.0 

0 

9 

1 

0 

PELL  CITY  S  NW  AM 

49.8 

28.6 

39.2 

69 

7 

17 

1 

790 

0 

0 

21 

0 

2.55 

.99 

19 

•  0 

0 

» 

3 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

48.7 

27.1 

37.9 

67 

29 

16 

14 

833 

0 

0 

23 

0 

1.66 

•  54 

30 

•  0 

0 

5 

1 

0 

ROCK  MILLS 

54.8 

30.3 

42.6 

70 

6 

16 

14 

686 

0 

0 

16 

0 

2.05 

2.95 

1.17 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

RUSSELLVILLE  2  AM 

48.0 

24.5 

36.3 

69 

7 

16 

1+ 

886 

0 

0 

29 

0 

2.93 

.77 

30 

•  3 

0 

9 

2 

0 

SAINT  BERNARD  AM 

49.4 

26.7 

38.1 

5.0 

70 

7 

18 

1 

830 

0 

0 

26 

0 

1.86 

3.65 

.61 

30 

T 

0 

3 

1 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

49.1 

29.9 

39.5 

67 

6+ 

19 

9 

784 

0 

0 

20 

0 

1.94 

.97 

19 

>0 

0 

4 

2 

0 

SCOTTSBORO 

50.8 

29.2 

40.0 

2.7 

68 

6 

15 

9 

767 

0 

0 

22 

0 

2.84 

1.98 

•  65 

29 

.0 

0 

6 

3 

0 

SYLACAUOA  *  NE 

53.2 

30.2 

41.7 

70 

6 

14 

1 

715 

0 

0 

18 

0 

1.94 

•  92 

19 

•  0 

0 

9 

2 

0 

TALLADEGA 

53.5 

31.6 

42.6 

3.5 

71 

6+ 

17 

1 

687 

0 

0 

15 

0 

2.33 

2.S7 

.98 

19 

•  0 

0 

9 

1 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

54.2 

32.3 

43.3 

2.0 

75 

6 

19 

1 

666 

0 

0 

16 

0 

2.73 

2.34 

1^13 

23 

■  0 

0 

9 

2 

1 

UNIVERSITY  R 

53.7 

34.2 

44.0 

1.3 

72 

6 

23 

1  + 

643 

0 

0 

13 

0 

•  90 

23 

.0 

0 

0 

VALLEY  HEAD  3  S  AM 

48.1 

25.8 

37.0 

3i9 

68 

7 

13 

14 

862 

0 

0 

28 

0 

2.38 

2.47 

.76 

24 

•  0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

39.9 

2.39 

•  1 

See  Reference  NoIm  Following  Station  Ind«x 
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Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

I 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

<• 
to 
Q 

s 

Q 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow, 

Slei 

Max, 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1    90"  oi  1 
1    Above  I 

°  o 

0  i 
Offi 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

55.7 

30.5 

43.1 

72 

6 

14 

1 

672 

0 

0 

15 

0 

2.07 

1,28 

19 

.0 

0 

AUBURN   3  SW  AH 

55.0 

31.7 

43.4 

- 

4,8 

70 

7+. 

20 

1 

0 

0 

14 

0 

2.36 

- 

2,24 

1.16 

19 

,0 

0 

CAMDEN   3  NNW 

57.5 

32.6 

46.1 

75 

6+ 

17 

14 

611 

0 

0 

16 

0 

2.26 

,92 

19 

,0 

0 

CAMP  HILL  2  NW  AM 

53.8 

29.3 

41.6 

70 

7 

17 

1 

720 

0 

0 

20 

0 

1.95 

1,10 

19 

.0 

0 

CENTREVILLE  AM 

53.2 

28.0 

40.6 

- 

6.0 

73 

7 

16 

1 

747 

0 

0 

21 

0 

1.30 

- 

4,07 

,53 

23 

.0 

0 

CLANTON  AM 

53.0 

29,0 

41.0 

_ 

5,5 

72 

7 

16 

1 

737 

0 

0 

19 

0 

1,58 

_ 

3,62 

1,01 

19 

•  0 

0 

DAYTON  AM 

53.0 

34,0 

43.6 

75 

30 

22 

17 

654 

0 

0 

12 

0 

2,22 

1,44 

19 

.0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM  AM 

54.7 

32.9 

43.8 

76 

7 

24 

17 

651 

0 

0 

14 

0 

1,93 

1,06 

19 

.0 

0 

EUFAULA 

60.4 

35.0 

47.7 

- 

.6 

74 

29 

23 

15+ 

526 

0 

0 

14 

0 

3,45 

- 

,90 

2,18 

23 

,0 

0 

CREENSBORO 

67.3 

33.6 

45.5 

- 

1,4 

76 

6 

21 

14 

597 

0 

0 

13 

0 

2,03 

- 

2,92 

.71 

18 

,0 

0 

GREENVILLE 

58.4 

34.9 

46.7 

- 

2,2 

74 

29 

22 

1 

660 

0 

0 

12 

0 

2,83 

- 

1,66 

1,3« 

23 

,0 

0 

HIGHLAND  HOME 

57,6 

36.1 

46.4 

- 

3,7 

73 

6 

21 

17 

370 

0 

0 

9 

0 

2,35 

- 

2,36 

,76 

19 

,0 

0 

LAFAYETTE 

54.0 

32.0 

43.0 

71 

5 

19 

14 

674 

0 

16 

0 

2,01 

1 ,  00 

18 

,0 

0 

LIVINGSTON 

56.3 

33.1 

44.7 

- 

.7 

77 

6 

20 

1 

624 

0 

,0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

55.9 

32.5 

44.2 

75 

6+ 

19 

10 

636 

0 

0 

13 

0 

1.60 

.99 

19 

•  0 

0 

MARTIN  DAM 

54«7 

34,4 

44.6 

72 

6 

22 

1 

627 

0 

0 

13 

0 

2.11 

2,86 

1.09 

19 

,  0 

MAXWELL  FIELD 

55.8 

36,9 

46.4 

72 

29 

26 

1  + 

573 

0 

0 

9 

0 

2.30 

1.06 

18 

,0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

56.9 

33,5 

44.7 

- 

4.6 

73 

29 

22 

1 

623 

0 

0 

14 

0 

1.79 

- 

2,81 

.92 

18 

,0 

0 

NATCHEZ  AM 

58.0 

M 

75 

6+ 

0 

0 

0 

2.99 

1.90 

23 

.0 

0 

DDATTUTI  1  e 

55.4 

33.9 

44.7 

- 

3.5 

72 

29 

22 

14 

623 

0 

0 

14 

0 

2.02 

- 

2.92 

1.03 

19 

.0 

0 

PUSHMATAHA  AH 

54.9 

31,6 

43.3 

5.3 

76 

6+ 

21 

1+ 

662 

0 

0 

18 

0 

1,72 

3,71 

1.07 

19 

.  0 

0 

ROCKFORD  AH 

53.2 

27,3 

40.3 

71 

6+ 

14 

1 

758 

0 

0 

24 

0 

2.25 

.95 

19 

.0 

0 

56.7 

34,6 

45.6 

- 

3.8 

74 

6  + 

22 

1 

595 

0 

0 

11 

0 

1.63 

- 

3,06 

1.00 

19 

.0 

0 

THOMASVILLE  AH 

55,3 

32.3 

43.8 

- 

4.7 

76 

7  + 

21 

1  + 

649 

0 

0 

17 

0 

2.78 

- 

2.23 

1.20 

19 

.0 

0 

TROY 

67.8 

35.9 

46.9 

- 

4.2 

75 

6 

23 

17 

664 

0 

° 

3,42 

- 

1.37 

1.48 

23 

.0 

0 

TUSKEGEE  2 

56,0 

34,  5 

45.3 

71 

6-f 

2 1 

1 

606 

Q 

0 

10 

0 

1.85 

19 

UNION  SPRINGS  5  S  AM 

66.2 

34,1 

46.2 

- 

2.9 

73 

30 

22 

1 

610 

0 

0 

14 

0 

2.84 

- 

1.66 

1.15 

23 

.0 

0 

DIVISION 

44.3 

2.22 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA  AM 

67,5 

34,7 

46.1 

75 

30 

26 

8+ 

578 

0 

0 

15 

0 

5.06 

2.73 

23 

.0 

0 

ATHORE  STATE  FARH 

60,5 

36,4 

48.0 

73 

6+ 

18 

10 

522 

0 

0 

12 

0 

4.44 

1,30 

22 

.0 

0 

BAY  MINETTE 

60,2 

36,6 

48.4 

- 

4,5 

74 

6  + 

25 

14 

610 

0 

0 

11 

0 

4,02 

- 

.51 

1,71 

22 

.0 

0 

BREWTON  3  SSE 

60,4 

33,6 

47.0 

2,5 

73 

28 

17 

1 

561 

0 

0 

14 

0 

4.53 

.17 

2,44 

23 

.  0 

0 

CHATOM 

60.4 

32,7 

46.6 

76 

29 

16 

1 

665 

0 

0 

16 

0 

2.64 

1.10 

22 

.0 

0 

CITRONELLE 

58,5 

37,0 

47.8 

4.7 

74 

5  + 

27 

14 

526 

0 

0 

9 

0 

4.62 

.48 

1.39 

22 

.  0 

0 

UUJ MAN   tAA  AiKKOKT 

5B«9 

36,7 

47.3 

72 

6+ 

24 

1 

642 

0 

0 

10 

0 

2.81 

1.68 

1.51 

22 

.0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

58.2 

32,5 

46.4 

5,2 

74 

29 

18 

1 

604 

0 

0 

16 

0 

3.48 

1.02 

1.56 

22 

.0 

0 

FAI RHOPE 

60,3 

39,4 

49.9 

3,3 

75 

29 

26 

14 

465 

0 

0 

8 

0 

4.60 

.44 

2.38 

23 

.0 

0 

FORT  HORGAN 

57,4 

43.6 

60.6 

68 

2 

36 

14+ 

442 

0 

0 

0 

0 

4.24 

2.15 

22 

.0 

0 

FRISCO  CITY  AH 

59.0 

34.4 

46,7 

75 

7 

23 

1 

560 

0 

0 

12 

0 

3.39 

1.11 

1.61 

23 

.0 

0 

GENEVA  AH 

60.0 

32.4 

46.2 

75 

7 

19 

1 

576 

0 

0 

18 

0 

3.68 

.87 

2.40 

23 

.0 

0 

HEADLAND  AH 

58.4 

34.4 

46.4 

74 

29 

23 

17 

665 

0 

0 

11 

0 

2.83 

.0 

0 

LOCKHART  AH 

68.5 

36.1 

47.3 

74 

7 

24 

1 

540 

0 

0 

12 

0 

3.11 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

59.9 

38.1 

49.0 

3.7 

73 

6+ 

25 

14 

489 

0 

0 

8 

0 

5.16 

.14 

2.06 

22 

.0 

0 

MOBILE  AM 

57.7 

39.5 

48.6 

4.5 

72 

7 

30 

1  + 

600 

0 

0 

6 

0 

4.35 

.48 

1.50 

23 

.0 

0 

OZARK  AH 

69.5 

36.1 

47.8 

3.0 

75 

28 

24 

16 

527 

0 

0 

10 

0 

3.51 

.94 

2,27 

23 

.0 

0 

ROBERTSOALE  7  E 

61.6 

37.6 

49.6 

73 

3  + 

23 

1 

469 

0 

0 

10 

0 

6.62 

,91 

2,78 

23 

.0 

0 

DIVISION 

47.7 

4.01 

.0 

Precipitation 


No.  of  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

-a 
d 

Day  of  month 

Jj  ^  1  ' 

4  1  S  [  6 

7  1  8  1  9 

.0 

U  1  12 

13  1  14  1  15 

25 

26  1 

27 

28, 

29, 

30 

ABSEVILLE 

AOOISON  CENTRAL  TOMER 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  «  NE 

l.Ol 

>.»* 

l.*9 

2.07 

•  01 

.93 
•  M 
1>I6 

•  74 
.OH  .48 

■  22 
.21  .11 

.42 
•  02 

.02 

•  02 

•  •8 

•  12 

•22! 

•B 

.08 

ALICCVILLE 
ANOALLtSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEV  3  S 
ASHVILLE  1  SN 

2.70 
9.00 

2.02 
2.97 

.01 

.06 

T 

T 

•  88 

.90 
1.40 

•  17 

•  49 

•  79 

•  19 

.11  l.ll 
.88  2.73 
•18  .49 
.49 

•  86 

.04 

.29 
.23 

T 

•  02 

T 

•  02 

.10 

.13 
.42 
.29 

.04 

.17 

.74 

.48 

1.08 
•  42 

.17 

.03 

ATHENS 
ATHENS  2 

AUBURN  3  SH 
AUTAUGAVILLE 

>.70 
2.70 

2.M 
l.M 

•02 

T 

T 

•  89 
• 

lall 
1^18 
1^09 

•  30 
1^20 

1.30  1|76 

•  90 

•  44 

.39 

•  26 

•  04 

T 

.14 

T 

• 

i^ai 

I^IO 

•  24 

•  25 

.20 
.29 

BAY  NINETTE 
BELGflEEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSENER  9  SSV 
BILLlNfiSLEY 

4.02 
2.2« 

2U1 
2.09 

.02 

T  T 

T 

•  18 

•  00 

•  80 

•  93 

•  71 
1^42 

•  01 

1.71  1^40 
.16 
•  .97 
T  .71 
•  30 

•  M 

•  04 

•  10 

•  02 

•  01 

.46 
.91 
•  17 

.12 
■  91 

•  11 

•  89 

•  97 

•  47 

.31 

BIRMINOflAM  MB  AP  R 

BLUE  SPRINGS 

eoAZ 

BRANTLEY 

1.09 
2.04 

l.M 
4.K 

T 

T 

T  T 

•  38 

.03 

•  80 

•  84 

•  40 

•  67 

.11  .79 

•  19 

1.02  1.70 

•  19 
.87  2.30 

•  11 

•u 

•  01 

•  16 

•  18 

•  80 

•  08 

■  09 

•  41 

•  » 

•  41 

.35 

BRENTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 

CALERA  2  5M 
CAMDEN  3  NNM 

4.» 

9.20 

2.00 
2.2« 

T 

T 

•  04 

•  12 

•  93 

•  70 

•  99 
l^OO 

•  92 

.98  2.44 
T  •OO 
.43  2.07 
.19  .30 
.91  .22 

.14 
.29 

.01 

.02 

•  29 

T 

•  17 

■  T2 

•  89 

•  IS 
.18 

.20 
.11 
.03 

CAMP  HILL  2  NH 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTHEVILLE 
CIIATOM 

1.09 
2.M 

1.30 
2.M 

T  T 

T 

•  09 

1^10 

•  49 

•  39 

•  22 
.77 

•  04 

09 

.40 
.20  .20 

.11 
.01  .93 
1.10  .29 

•  09 

•  30 
.29 
.14 

T 

•  09 

•  95 

•  29 

•  04 

■  20 

■  04 

.60 
.80 
.25 
•  43 

.38 

.09 

T 

CH1L0ER5BURG 
CITRONELLE 
CLA IBOftNE 
CLANTON 
CLAYTON 

1.01 
4.«2 

1.90 
3.4* 

.03 

•  90 

.77 
1.10 
1.40 
laOl 

.60 

.03  .92 
1.39  .78 
.28  1.97 
.19 
.80  1.65 

.12 

.07 
.10 

•  15 

•  32 

•  42 

•  10 
.35 

.16 
•  09 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 
COLBERT  STEAM  PLANT 

COLUMBIA 
CORDOVA 

3.20 
2.74 

3.10 
2.30 

•  47 

•  89 

•  71 

•  33 
.84 

.08 

.93  2.10 
.25 
.18 

.29  2.00 
.94 

.10 
.47 
.31 
.90 
.11 

.03 
.02 

T 

•  02 

.51 
.13 

.13 

.03 
.10 

.72 
.61 
.07 
.88 

.02 
.04 

CUBA 

DADEVILLE 

DANVILLE 
DATTON 

1.87 
1.98 

1.67 
2.22 

•  46 

.82 
1.19 

■  90 
1>44 

.20  .31 
.09  .37 
.23  .69 
T  .14 
.27  .06 

.06 

T 

.02 
.40 
.04 

.10 
.04 

.52 
.29 
.78 
.95 
.40 

.01 

OeCATVR 
DECATUR  *, 

OEMOMLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2.21 
2.42 

1.03 
2.81 

.08 

T 

•  09 

•  48 

•  47 

•  99 
1^08 

•  18 

T 

.02 

•  43 

•  20 

•  24 
.07  .20 

1.91  .69 

.30 
.86 
.83 
.10 

.02 

T 
T 

T 

.02 

.36 
.28 
.23 

.02 
.14 
.14 

.80 
.83 
.74 
.90 
.12 

ELBA 
ELROO 

EUTAW  LOCH  7 
EVERGREEN  CAA  AP 

3.04 

2.00 
3.49 
2.39 
3.46 

T 

•  04 

•  09 

•  10 

•  88 

•  90 

•  97 

•  94 

•  89 

T 

.90  2.50 
.21  1.30 
.40  2.18 
.10  .60 
1.99  1,14 

.08 
.15 

.20 

•  8! 

•85 

•  11 

.12 
.02 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TMR 
FARLEY 

4.80 
3.99 
2.13 
2.07 
2.18 

.93 
.30 

.02 

•  07 

•  01 

•  20 

•  32 

•  38 

•  47 

•  89 

1.38  2.38 
1.43  1.72 
T  .16 
.09 

.4( 
.26 
.29 

•  11 

.36 
.43 
.90 

.14 

•  02 
.18 
.69 
.75 
.79 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 

2.08 
2.29 

3.22 
2.81 

1^23 

1^10 

•  90 

•  74 

•  82 

•  06 

.20 

.48  .50 
.16 
.80  .80 

.42 
.11 
.34 

.02 
.09 

.33 
.14 
.69 
•  49 

.12 
1.40 
.24 

.45 
1.03 

.42 
1.10 

.18 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

4.24 
2.99 
3.39 
2.92 
2.98 

T 

T 

T 

• 

•  14 
■  84 

•  78 

•  98 

•  99 

•  OS 

•  04 

2.18  1.99 
■  12 
.80  1.61 
.12  .12 
.13  .39 

.74 
•  13 

•  09 

•  21 

•  17 

.43 

.18 
.48 

l.Oi 
.31 

.04 
.07 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

G0R6AS 
GREEN  BAY 

2.99 
2.03 
3.88 
2.27 
3.3« 

•  •1 

•  01 

•  89 

•  42 

•  20 

•  47 

•  37 

.11  1.57 
■  49 

.46  2.40 
.81 

.44  2.39 

T 

•  14 

•  03 

•  W 

:., 
•20 

7 
T 

•  09 

.60 
.55 

.51 

.09 

;!! 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

6UNTERSV1LLE  CITY  H  MKS 

2.03 
2.63 
4.89 

l.T^ 

RECORD  MISSING 

T 

•  26 

•  71 

•  39 

•  64 

•  >4 

.43 

.22  .19 
.14  1.39 
.20  4.10 

.14 

•  04 
.09 

.18 

.08 

.12 

•  60 

.58 

... 

GUNTERSVILLE  DAM 
HALEWIU.E 
HAMI LTON 

HARRISaURG  CAHABA  TOWER 
HAYNEVILLE 

V.97 

2.22 
2.06 
1.74 

•  26 

•  40 
1.11 

•  86 

T 

■  02 

.09  .07 
.22 
.09  .32 
.26  .10 
.74 

•  30 
.42 
.19 

T 

.04 

.01 
.02 

.11 
.69 

.23 

T 

.50 
.70 
.63 
.90 

.12 

HEADLAND 
HEFLlN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOMER 

HODGES 

2.83 
2.78 
2.39 
2.20 
t>  2.89 

>09 

•  09 

•  21 
1>21 

•  78 
lale 

•  78 

0 

.09 

•  2.30 
.18  .73 
.82  .60 

•  49 
.19  .17 

•  09 

.19 

•  12 

.20 
.84 

.12 

.42 

.91 

.82 

.27 

.19 
.09 

HUNT5VILLE  SUBSTA 

HYTOP 

lOER 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

2.87 
2.23 
2.47 
3.44 
3.17 

•  06 

T 

•  01 

a  98 

•  07 

•  43 
1^>4 
la84 

•  02 

•  09 

.09 

•  08 

•  10 
•29  1>12 

•  81 

.44 

•  87 

•  46 

•  63 

•  02 

.02 
.04 

T 

.11 
.12 
.15 

.27 
.18 

1.15 
1.21 
1.04 
•  15 
.88 

.09 
.30 

JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 

LEEDS 

1.87 
2.01 
1.92 
2.47 

T 

l^OO 

la07 

an 

a  60 

•  41 
.11  .39 
.13 
.74 

.61 

•  24 
.21 

.20 

.16 

•  02 

.07 
.04 
.10 

.04 

.10 

.27 
.28 
•  45 

.34 

.15 
.11 

LEE56URG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  IT 
MAO I SON 

2.70 

3.11 
2.40 
2.76 

•  03 

•  02 

•  40 

a  97 

•  10 

•  29 

•  49 

•  92 

.23 
.20  .03 
•  2.88 
.01  .84 

.26 

.71 

T 

.26 
.27 

.17 

.00 

.16 
.93 

.18 

7 

•  02 

•  53 

•  11 

•  58 
laOl 

HAGELLA 
MARION  1  N 
HARtON  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

2.49 
1.82 
1.51 
1.80 
2.11 

■  99 
1^07 

•  99 

•  99 
1^09 

•  87 

.16  .13 
.18  .01 
.18  .38 

•  18 

T 

7 

•  01 

.10 

•  03 

.51 

.29 
.18 
.10 

MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

NERTZ  POMOVILLE  TOMER 
MILLERS  FERRY 
H1LSTEA0 

2.30 
2.91 
1.93 
2.29 
2.01 

T 

T 

1^06 

T 
1^>3 
•  89 

I^IO 
1^09 

.90  .04 

.89  .09 
.08  .32 
.10  .90 
.17  .34 

.39 
.09 
.16 

T 

7 

.30 
.54 

.31 

7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4   1   5  1  6 

7  1  8  1  9 

 1  1  

10 

11  1  12 

 '  

13  1  14  1  15 

 '  '  

16  17 

 '  

18 

19 



20  1 

1 

21 

22 

 ^ 

23 



24 

25 

 L 

26  27 

 '  

28 

 '- 

29 

 ^ 

30 

31 

MITCHELL  0<H 

lt4« 

•  09 

2.06 

•  21 

•02 

•  24 

•07 

MOBILE  AlftpMT 

■o« 

la«6 

T 

T 

•  S3 

T 

•  22 

MOBILE 

4*35 

T 

1^10 

1.40 

1^90 

T 

•  2fl 

MONTE  SANO 

.02 

T 

•  91 

.09 

•  19 

.46 

•  19 

•  32 

1.67 

MONTEVALLO 

2i22 

1^02 

.17 

•  40 

■  03 

•  U 

.35 

.07 

hontgomcrt  wb  ap  h 

la7« 

''' 

''' 

* 

^ 

.94 

•  04 

.01 

T 

•  26 

HOULTON 

•  50 

.02 

•  26 

I27 

•  40 

.02 

•  82 

•  07 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

T  T 

T 

.46 

•  12 

T 

.24 

•  42 

T 

T  .17 

•  47 

.33 

•  39 

NATCHEZ 

2<»« 

.30 

•  89 

.10 

1^90 

.02 

•  08 

•  U 

NEWBURG 

2<11 

•  61 

•  42 

•  37 

•  71 

MEM  MARKET 

3*39 

03 

.92 

•  12 

•  13 

1^B9 

NEWTON 

.06 

•  17 

.37 

2.00 

•  19 

ONEONTA 

2*06 

•  46 

.43 

.27 

•  36 

•  52 

OSRVILLE 

1^22 

•  40 

•  22 

OZARK 

3fSl 

•  64 

.41 

2.27 

.19 

PAINT  ROCK 

2i  34 

.09 

.11 

.30 

1.19 

PALMEROALE  2  W 

•  36 

.92 

.19 

•  31 

.48 

PELL  CITY  5  NH 

2*59 

•  M 

•  99 

.39 

.16 

.90 

PENNINGTON  LOCK  2 

2>09 

l^OT 

ilO 

•  34 

.93 

•  0» 

PERRWILLE 

- 

•  94 

.13 

•  10 

PICKENSVILLE 

76 

20 

PINE  HILL 

1^20 

• 

.60 

.41 

PINE  LEVEL 

2*26 

•  06 

•  66 

.09 

1^61 

•  04 

•  2( 

PLANTERSVILLE 

1>34 

1.03 

• 

•  19 

.36 

PLEASANT  GItOVE  SCHOOL 

2.15 

.09 

•  04 

.07 

•  39 

.03 

T  .02 

.07 

•  11 

1.41 

PRATTVILL6 

2t02 

•  12 

1.03 

.17 

02 

PRIMROSE  FAKH 

2,12 

1.09 

.42 

•  17 

•  10 

T 

T 

T 

.3( 

PUSHMATAHA 

1»T2 

1.07 

.10 

•  12 

.43 

RAINSVILLE 

2>20 

•  49 

•  09 

•  10 

.99 

.09 

.15 

.34 

•  49 

REO  BAT 

2>7« 

•  01 

•  02 

•  19 

.22 

.79 

.01 

•  69 

REDSTONE  ARSENAL 

lt66 

'  ' 

19 

09 

.33 

.02 

REFORM 

•  44 

.10 

.40 

!o2 

•  li 

.4( 

RIVER  FALLS 

T 

1*03 

.72 

2.66 

ROBERTSDALE  7  E 

3  .62 

•  36 

T 

•  06 

•  90 

1.84 

2.78 

•oa 

ROCKFOflD 

2>29 

•  95 

.49 

•  39 

•90 

ROCK  MILLS 

2.05 

1  17 

.01 

■  3< 

RUSSEU.VILLE 

.67 

.20 

\»1 

•  2! 

.33 

.06 

.77 

RUSSELLVILLE  2 

2i33 

•  66 

.21 

.35 

T 

.47 

.07 

.77 

SAINT  BERNARD 

l.B» 

.02 

•  41 

.01 

T 

.01 

.10 

.27 

.06 

.02 

•  29 

.06 

.61 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

l.M 

.57 

.03 

.47 

.03 

.03 

.28 

.93 

SAYRE 

1|S7 

.02 

.02 

.21 

.11 

.49 

SCOTTSaORO 

.60 

.02 

.50 

•  0. 

.15 

.45 

.69 

.45 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

2I76 

T 

T 

.99 

.01 

•  11 

.93 

T 

.21 

.22 

l.li 

SEALE  6  « 

2.13 

1.00 

.63 

•  29 

.23 

SELMA 

1|63 

1.00 

.09 

•  3« 

.03 

T 

T 

.12 

.07 

SHOEMAKER  SPRINGS 

4.03 

82 

26 

1.64 

SLOC0H9  4  S 

•  90 

.16 

.39 

2^00 

SNOW  HILL 

2t47 

.10 

1.13 

1>04 

.17 

•  03 

SOUTH  HILL 

2.20 

•  09 

.40 

.80 

.45 

.90 

SUTTLE 

1.44 

•  97 

•  18 

.2« 

SWAIM 

3.36 

•  98 

•  35 

.42 

28 

10 

1  69 

SYLACAUGA  2  W 

1<10 

•  20 

.12 

I 

.68 

SYLACAUGA  4  NE 

iIm 

T 

T 

T 

•  92 

.12 

•  18 

.01 

T 

.21 

.5C 

SYLVANIA 

2.29 

T 

•  93 

.05 

•  10 

.49 

.20 

.28 

.60 

TALLADEGA 

2.33 

T 

•  98 

.23 

•  43 

.03 

.23 

.43 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

2.56 

•  10 

THOHASVILLE 

.02 

•  04 

li20 

.66 

.44 

.02 

T 

.3! 

THURLOW  MM 

1*86 

1^03 

.01 

•  46 

.03 

•  3! 

TONEY 

3.51 

•  48 

.02 

•  30 

•  48 

.13 

■  18 

1.02 

TRAFFORO 

l.«4 

•  42 

•  47 

.49 

.5< 

TROV 

3  42 
* 

•  6 

•  16 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

.42 

•  09 

!» 

l!l3 

•  02 

.14 

.03 

.71 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

•  57 

.03 

1^02 

.29 

.17 

.01 

•  64 

TUSKEGEE  2 

l.«3 

•  89 

.37 

•  39 

.02 

•  2e 

UNION  SPRINGS  9  5 

2.84 

•  13 

•  88 

.40 

1^19 

•  2G 

uniontown 

2.07 

.951 

.02 

UNIVERSITY  R 

•  90 

.20 

•  90 

.12 

VALLEY  HEAD  3  S 

2~38 

•  51 

.12 

•  76 

.23 

.21 

.55 

VANCE 

2.4c 

•  79 

.11 

.96 

.22 

.22 

.90; 

WAOLEV 

2.08 

1^29 

.20 

.19 

.10 

.35' 

WALLACE  3  SW 

4*4fi 

.07 

•  93 

1.59 

•  22 

WALNUT  GROVE 

l.»< 

•  39 

.19 

• 

• 

1.19 

WATERLOO 

6.62 

•  88 

•  28 

.60 

3.16 

l.TOj 

WEST  BLOCTON 

2.36 

•  99 

.40 

.09 

.11 

.60 

.21I 

WETUMPKA 

l.«7 

1.05 

T 

T 

.49 

.02 

T 

.22 

.23 

WHATLEY 

2.87 

•  06 

•  04 

■  06 

.86 

.67 

T 

.22 

.04 

WHEELER  DAM 

3.51 

.74 

.30 

.28 

.46 

.02 

1.71 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.00 

1.22 

.07 

.21 

.38 

.12 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2.74 

•  99 

.07 

.13 

.41 

•  12 

.12 

I^34 

WILSON  DAM 

3.21 

T 

•  99 

.20 

.45 

T 

T 

•  36 

.35 

X^25 

.01 

WINFIELD  2  SW 

2.27 

•  62 

.oe 

.07 

.13 

.17 

•  91 

.04 

.65 

YATES  HYDRO  PLANT 

1.66 

1^08 

•  90 

.28 

YOUNGS  STORE 

9.06 

•  62 

•  39 

.69 

.92 

.03 

2.69 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


ALABAMA 
-NUARY  1956 


Station 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

11 

12 

13 

H 

IS 

1.7 

1 

18 

]  .9 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

1  26 

1  27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

ALBERTVIU.E  1  S 

MA) 
Mill 

97 
15 

92 
20 

5S 
35 

57 
34 

90 
24 

58 

26 

i  5^ 

1  " 

21 

11 

:  10 

19 
24 

40 
33 

36 
11 

40 
26 

92 
22 

34 

20 

95 
22 

'  56 

1  28 

45 

26 

42 

24 

i  « 
30 

~46 

15 

44 

29 

19 

29 

4« 

30 

44 

30 

57 
12 

S7 

33 

67 

39 

1 

44 

28 

1  4Si9 
1  26>9 

ALEXANO€R  CITY  e  NE 

MAI 
NIK 

*e 

i« 

52 
20 

ea 

31 

58 

1  26 

69 

19 

72 
26 

64 

36 

51 

22 

49 

23 

49 

26 

49 

35 

43 

37 

57 
34 

58 
19 

62 

18 

96 

35 

97 

22 

62 
24 

57 

38 

42 

34 

96 

21 

51 

30 

44 

39 

45 

37 

53 
38 

52 

34 

50 
36 

62 
41 

69 

93 

65 

42 

55 
14 

99 17 
30 19 

ANDALUSIA 

MAI 
Mlk 

58 

27 

61 

32 

67 
37 

59 
37 

69 
44 

74 

51 

71 
29 

51 
26 

92 

26 

49 

29 

42 

37 

41 
36 

26 

50 
27 

60 
29 

96 

27 

98 

28 

68 

27 

60 
39 

41 

30 

42 

31 

56 
36 

52 
41 

61 

40 

46 

40 

52 

32 

57 
33 

61 
<i 

72 
47 

71 

58 

66 

16 

57<9 

AMMISTON  CAA  AP 

MAI 
MIN 

19 

59 
25 

63 

32 

59 
26 

66 

23 

70 
27 

51 

32 

45 

25 

49 

24 

44 

27 

45 

36 

41 

36 

4* 

30 

56 

18 

59 
21 

46 

25 

52 

24 

62 

29 

49 

36 

43 

26 

52 

25 

45 
34 

44 

39 

44 

36 

45 

37 

47 
34 

52 
34 

56 

40 

71 
53 

69 

31 

57 
M 

j  14>7 

1  S2i6 
10 12 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

*i 

17 

63 

20 

59 

29 

54 

;  28 

64 

23 

68 

30 

65 
31 

63 

29 

56 
19 

42 

25 

40 
32 

37 
29 

41 

1 

50 
20 

57 
25 

59 
26 

49 

19 

53 
28 

52 
34 

51 
30 

45 

25 

49 

47 

28 

46 

21 

38 
32 

19 

28 

50 
32 

54 
41 

66 

52 

64 

33 

90 
29 

!  92il 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX  61 
MIN,  22 

69 
35 

67 
46 

62 

36 

69 

29 

73 
45 

71 
50 

58 
28 

52 
26 

52 
18 

50 
24 

44 

36 

1  59 
31 

59 
24 

67 

26 

63 
41 

97 

27 

65 

33 

64 

40 

46 

35 

59 

31 

56 
41 

97 
46 

50 
39 

58 
3S 

97 
30 

67 
36 

72 
49 

73 
57 

69 
46 

9] 

17 

1  60.5 
19>4 

AUBURN   3  SN 

MAX 
MIN 

SI 
20 

57 
26 

61 
38 

i  M 
j  54 

98 
24 

65 

27 

70 
34 

59 
25 

49 
24 

50 
27 

44 

28 

90 
38 

47 
34 

52 
23 

58 
25 

60 
38 

90 

22 

56 

25 

61 

35 

63 

34 

43 

26 

55 

33 

44 

38 

47 

36 

44 

38 

90 
32 

93 
33 

51 

33 

64 
46 

70 
52 

56 

14 

99  aO 
lli7 

BAY  HINETTE 

MAX 
MIN 

»2 

27 

71 
39 

70 
50 

1  61 
:  35 

TO 
30 

74 

32 

71 
44 

59 
28 

93 
27 

53 

27 

47 
37 

42 

37 

32 

58 
29 

66 
29 

58 

38 

59 

27 

61 

37 

63 

40 

45 

36 

59 

34 

53 
42 

99 

47 

50 
40 

59 
39 

99 
32 

67 
37 

73 
44 

74 
69 

64 

45 

5* 

17 

60«2 
M«6 

BELLE  HINA  2  H 

MAX 
MIN 

96 

20 

61 

31 

62 

28 

59 

30 

69 

24 

68 

31 

61 

10 

44 

21 

41 
16 

42 

23 

40 

32 

18 
33 

42 
26 

50 
19 

57 
24 

91 
26 

42 

19 

59 
28 

51 
34 

18 

31 

46 

25 

44 

32 

44 

34 

19 

23 

38 
32 

17 

29 

49 

31 

69 
19 

6« 

40 

61 

34 

SI 
29 

90.6 
28.1 

BESSEMER  9  SS« 

MAX 
MIN 

5* 

18 

63 
28 

64 

35 

58 
26 

68 

23 

71 
33 

50 

37 

49 

24 

48 

22 

46 

25 

44 

35 

39 
35 

49 

31 

55 
22 

56 
21 

47 
33 

49 

23 

61 
24 

53 

35 

41 
34 

94 

25 

45 

35 

44 
41 

46 

31 

43 

38 

48 

34 

46 

35 

62 
42 

71 
59 

67 

39 

98 
11 

92.9 
11.4 

aiRMINeHAM  MB  AP 

MAX 

\  MIN 

99 

22 

61 

38 

62 
37 

58 

30 

67 
26 

71 
35 

50 

30 

44 

24 

44 

21 

42 

25 

42 

35 

38 
34 

42 
26 

55 
21 

56 
25 

42 

28 

49 

23 

58 
30 

51 

35 

40 

28 

92 

29 

49 

17 

44 

33 

44 

31 

43 

37 

4« 

34 

48 

IS 

60 
41 

69 

57 

69 

32 

97 
12 

91.7 
U.'5 

BREVTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

81 

17 

69 
29 

70 
41 

63 
28 

70 
22 

71 

33 

68 

43 

56 

29 

93 
27 

92 
26 

47 

37 

44 

38 

96 

33 

60 
19 

67 

20 

58 

40 

99 

21 

67 

27 

65 
43 

45 

36 

98 

27 

92 
42 

62 

47 

51 
41 

60 

38 

58 

26 

67 

31 

71 
40 

72 
67 

66 

48 

SI 
M 

60.4 

».6 

BRIOCEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

94 

16 

60 
25 

59 
30 

52 
24 

61 

19 

69 

23 

59 

35 

4X 

22 

44 

19 

40 
25 

41 

33 

38 
34 

39 
31 

53 
19 

55 
24 

92 
27 

46 

17 

57 
27 

49 

19 

32 

40 

23 

45 

26 

44 

36 

38 
28 

40 

35 

38 
28 

49 

28 

50 
37 

66 

47 

61 
34 

SI 
M 

49.2 
27.9 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

»7 
29 

60 
48 

96 

33 

56 

70 
21 

74 
34 

62 
36 

49 

23 

44 

21 

48 

25 

43 

34 

42 
34 

49 

33 

57 
20 

60 
19 

99 

34 

51 
18 

60 
32 

59 

36 

41 

34 

91 

24 

46 

33 

44 

38 

45 

31 

50 
38 

48 

33 

48 

35 

60 
40 

71 
51 

69 

40 

98 
S2 

S4.1 
U.7 

CAHOEN  3  NNK 

MAX 
MIN 

98 

18 

64 

29 

66 

43 

62 
29 

70 
24 

79 
41 

72 
45 

57 
27 

49 
24 

90 
25 

45 
36 

40 
36 

53 
29 

55 
17 

64 

21 

61 

36 

51 
19 

60 

23 

54 

40 

43 

35 

95 

30 

46 

30 

47 

43 

46 

36 

56 
39 

96 

27 

55 

32 

72 
40 

75 
59 

71 
44 

94 
15 

S7«9 
12.6 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

49 

17 

57 
18 

61 
40 

69 

31 

57 
29 

69 

28 

70 
35 

57 
23 

47 

21 

48 

22 

44 

28 

47 
36 

49 
32 

48 
19 

57 
20 

60 

22 

47 

22 

55 
22 

61 

27 

53 
14 

41 

23 

94 

27 

44 

35 

44 

34 

44 

38 

51 
31 

51 
32 

54 
36 

62 
42 

67 

53 

64 
14 

si.a 

29.3 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

9« 

1« 

51 
20 

62 
29 

62 

25 

59 

21 

66 

22 

73 

29 

94 

22 

44 

19 

49 

20 

49 

24 

47 
36 

49 
29 

90 

20 

56 

21 

60 
25 

48 

20 

54 
21 

56 

27 

43 

15 

42 

25 

52 
29 

48 

38 

43 

32 

48 

33 

50 

35 

52 
35 

90 
38 

64 

45 

73 
42 

92 
34 

93.2 
28.0 

OWTOM 

MAX 
MIN 

•3 

16 

71 
28 

68 
48 

63 
32 

71 
22 

75 
34 

69 
42 

94 
28 

95 
24 

54 
26 

48 

27 

41 
16 

57 
29 

61 
17 

61 
20 

61 

19 

97 

20 

58 
26 

61 
41 

90 
15 

60 
27 

54 
41 

90 
44 

48 

38 

99 
40 

60 
24 

69 
11 

74 
41 

76 

57 

70 
48 

92 
14 

60.4 
12.7 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

•» 

29 

71 
43 

67 
54 

60 
39 

74 

28 

72 
42 

61 

38 

51 

28 

52 
28 

52 
28 

46 

36 

42 

36 

55 
31 

97 
27 

67 
12 

59 
40 

59 
28 

59 
37 

58 
37 

4e 

35 

56 

33 

51 
42 

90 
46 

48 

40 

58 
40 

57 
33 

66 

39 

70 
47 

74 
49 

64 
46 

S2 
»7 

58.9 
17.0 

CLANTON 

MAX 
MIN 

48 

1« 

97 
17 

60 
34 

66 

32 

98 
22 

68 
23 

72 
35 

59 
24 

47 

23 

48 

23 

46 

25 

46 

39 

40 

12 

47 
24 

57 
21 

60 
24 

47 

21 

52 

23 

61 

25 

44 

13 

41 

24 

93 
28 

46 

37 

46 

33 

45 

33 

51 

31 

52 
34 

48 

37 

61 

44 

71 
49 

12 
12 

93.0 
29.0 

OAYTON 

MAX 
MIN 

48 

25 

9> 

33 

62 
41 

61 

36 

99 

33 

70 
45 

70 
43 

99 

24 

49 

24 

48 

27 

48 
31 

44 

39 

18 
28 

90 
23 

53 
28 

66 

33 

42 

22 

51 

30 

58 

39 

40 

35 

42 

29 

91 

35 

45 
40 

46 

35 

42 

35 

52 

30 

S3 
40 

90 
43 

70 
49 

79 

48 

51 
19 

53.0 
14.0 

DECATUR 

MAX 

MIN 

49 

20 

94 

33 

64 
29 

58 
32 

59 

25 

66 

33 

69 

12 

44 

23 

40 

20 

43 

20 

41 

28 

40 
34 

36 

27 

43 

21 

51 
24 

96 

28 

16 

20 

42 

21 

54 

32 

37 
32 

40 
24 

46 

31 

46 

39 

42 

25 

42 

27 

38 

30 

4a 

30 

49 

37 

45 

67 

35 

40 
27 

47.6 

2a.9 

D£MO)>aLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

53 
25 

97 
35 

67 
35 

64 
34 

99 

27 

70 
27 

7* 
36 

96 

28 

50 
26 

47 

25 

42 
34 

48 
34 

38 
30 

49 
28 

54 
26 

69 

30 

49 

24 

50 
30 

58 
34 

97 
36 

42 

30 

92 
34 

98 

35 

47 
34 

43 

35 

99 

30 

55 
40 

91 
44 

69 
48 

74 

50 

S2 
36 

S4.7 
12.9 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
24 

66 

32 

65 
46 

59 
39 

69 

34 

72 

66 

39 

92 
29 

92 

27 

49 

30 

48 

37 

44 

40 

54 
34 

99 
29 

64 

30 

56 

33 

58 

25 

65 
34 

64 

38 

42 

29 

57 

29 

47 

41 

65 

46 

49 

43 

58 
40 

57 
34 

58 
40 

71 
41 

72 
48 

72 
41 

53 
17 

58.9 
39.7 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

58 
31 

69 
28 

68 
99 

64 
36 

70 
27 

73 
28 

69 
48 

61 
24 

54 

25 

50 
30 

56 

37 

48 
41 

57 
30 

60 

25 

65 
23 

50 
40 

58 

23 

70 
26 

64 
42 

90 
35 

54 

27 

90 
35 

57 
43 

55 
42 

57 

42 

98 
31 

56 

35 

69 

42 

74 
49 

70 
54 

S7 
»♦ 

60.4 
39.0 

EYER6REEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

61 

18 

67 
29 

66 
40 

60 
27 

68 

23 

71 

62 
36 

51 
28 

51 
27 

49 
28 

45 
36 

40 
36 

53 
34 

60 
24 

66 

21 

54 

26 

57 
21 

66 

26 

64 

37 

42 

27 

59 

28 

49 
42 

56 
44 

♦s 

39 

56 

36 

99 

29 

62 
34 

71 
46 

74 

59 

69 

37 

SI 
17 

S8.2 
12.5 

FAIRHOPE 

MAX 
MIN 

61 

29 

73 
40 

70 
63 

61 
41 

66 

35 

72 
53 

66 

55 

98 

30 

93 

30 

94 

31 

51 
38 

44 

38 

57 
34 

53 
26 

70 
30 

60 
45 

59 

28 

63 
35 

54 
41 

49 

37 

57 
36 

54 
44 

60 

48 

53 
43 

58 

38 

97 
32 

66 

36 

72 
46 

75 

58 

66 

50 

60 
40 

60.1 
19.4 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

46 

18 

42 
27 

44 

28 

92 
29 

52 
22 

54 

26 

62 

30 

52 
25 

48 

25 

94 
24 

46 
24 

44 
24 

38 
25 

50 
22 

51 
24 

60 

30 

58 
24 

57 
26 

48 

27 

19 
15 

42 

28 

44 

30 

45 
32 

45 
30 

45 

30 

46 

31 

47 
14 

47 
38 

58 
41 

41 

32 

48.6 
28.1 

FLORENCE 

MAX 

MIN  ^ 

96 

22 

64 
38 

60, 

"l 

57 
32 

68 

30 

70 
35 

64 

29 

41 

20 

42 

16  . 

40 
22 

39 
33 

38 

32 

36 
33 

59 
28 

54 

27 

46 

26 

42 
19 

47 

27 

42 

33 

43 

30 

50 
26 

45 

35 

40 
32 

39 

21 

16 

32 

42 

28 

47 

14 

96 
41 

65 

55 

64 

32 

56 
25 

49.9 

29.7 

FORT  MOR&AN 

MAX 
MIN 

56 

38 

68 

49 

69 
48 

60 
48 

61 

50 

67 

58  ' 

61 

50 

53 
38 

59 
17 

54 
17 

50 
39 

49 

39 

53 
37 

51 
36 

61 
39 

59 
45 

51 
36 

61 

45 

62 

42 

47 

39 

59 
40 

53 
45 

61 
47 

49 
41 

53 
43 

93 
40 

60 
41 

69 
93 

67 

57 

61 

50 

56 
41 

97.4 
43.6 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

94 

23 

63 

36 

67 
43 

66 

37 

62 

31 

70 
35 

79 
46 

61 

27 

93 
29 

93 
27 

52 
28 

44 

36 

39 

30 

55 
24 

61 

27 

68 

39 

96 
29 

59 
34 

61 
40 

54 
34 

58 
31 

60 
35 

56 

40 

52 
36 

44 

36 

98 

30 

60 
14 

66 
42 

72 
51 

71 

49 

52 
15 

99.0 
34.4 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

92 

18 

97 
26 

61 

31 

51 
30 

64 

21 

70 
26 

96 

11 

42 
24 

49 

"i 

42 

28 

46 

35 

40 
37 

44 

15 

51 
23 

59 
21 

39 
29 

90 

22 

54 

31 

91 

36 

43 

34 

v.\ 

49 

35 

44 

38 

42 

33 

41 

38 

46 

34 

47 
32 

90 
40 

69 
46 

65 

30 

51 

10 

50.6 
30.3 

GENEVA 

MAX 
MIN 

99 
19 

61 
27 

68 

30 

70 
35 

60 

27 

70 
29 

79 

40 

29 

26 

53 

27 

51 
29 

46 

35 

44 

19 

55 
24 

98 
23 

66 

28 

60 

26 

58 
26 

68 

30 

53 

37 

43 

27 

57 
35 

53 
35 

66 

43 

90 
40 

60 
32 

57 
12 

66 

35 

71 
47 

74 
55 

72 
17 

60.0 

12.4 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

57 
22 

it 

36 

71 
31 

40 

67 
40 

92 

24 

91 

23 

90 
24 

44 

35 

"ll 

94 

27 

57 
21 

69 
28 

95 

31 

36 

23 

62 

30 

53 
36 

40 

35 

56 

28 

48 

37 

47 
42 

45 
33 

53 
38 

60 

30 

51 
36 

68 

45 

72 
97 

69 
42 

99 
14 

97.1 
n.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

99 

22 

69 
32 

68 
43 

62 
38 

69 

28 

71 
38 

69 
49 

99 
26 

90 
25 

48 
26 

47 
36 

46 

38 

52 
39 

5« 
29 

66 

29 

•  0 

39 

59 

25 

65 

32 

58 
40 

41 

34 

58 

27 

91 

39 

92 

43 

48 

38 

55 
39 

57 

30 

54 

38 

70 
41 

74 
54 

69 
42 

91 
15 

58.4 
34.9 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

IWLEYVILLE 

MAX 
MIN 

99 
13 

53 
11 

i» 

6t 

21 

97 
21 

67 

32 

69 

28 

94 

22 

44 

20 

41  42 

23  21 

37 

29 

34 
25 

45 
24 

56 
19 

53 
22 

19 

19 

47 

20 

57 
29 

46 

30 

46 

23 

48 

25 

47 

23 

47 

23 

49 

25 

39 

30 

47 
33 

47 

34 

61 

38 

6« 

41 

41 
26 

90.3 
».l 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

99    67  61 
34    36  39 

98  68 

31  39 

19  i 
44 

27 

91  91 
26  28 

47  49 

29  36 

44 

30 

54 

25 

99 

30 

92 
34 

57 
24 

55 

23 

95 

33 

5« 

35 

55 

30 

54 

32 

62 
42 

53 
42 

58 
41 

57 
31 

56 

37 

S3 
40 

70 
49 

74 
47 

70 
» 

51 
IS 

98. 4 
14.4 

H^LIN 

MAX 
MIN 

6t 

33 

59     69  69 

20     18  28 

57 

20 

90  46 

21  26 

49     46  43 

34     34  38 

48 

33 

57 
15 

59 
16 

90 
32 

59  63 
19  20 

48 

38 

41 

32 

53 
19 

43 

27 

43 

17 

49 

35  1 

44 

16 

48 

31 

51 

31 

94 
40 

69 

41 

61 
40 

57 

11 

92. 9 
29.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-ContiBued 


Station 

Day  Oi  Month 

a 

1 
1 

> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
» 

HKMLAND  HOME 

MAX 

to 

69 

64 

99 

68 

73 

66 

94 

50 

46 

49 

44 

99 

58 

44 

60 

52 

64 

94 

99 

58 

52 

94 

90 

91 

97 

99 

4* 

70 

47 

94 

97 

i4 

MIN 

32 

35 

45 

39 

39 

40 

40 

25 

22 

25 

35 

39 

33 

23 

12 

39 

21 

15 

35 

13 

28 

M 

42 

34 

12 

40 

39 

42 

92 

49 

34 

39 

al 

JASPER 

MAX 

MIN 

LAFAYETTE 

MAX 

»« 

96 

67 

96 

67 

71 

62 

45 

48 

43 

4« 

47 

48 

»7 

41 

92 

94 

49 

94 

43 

54 

44 

41 

41 

92 

99 

49 

60 

49 

60 

91 

94 

•  0 

MIN 

23 

27 

44 

31 

30 

37 

40 

20 

22 

26 

34 

37 

32 

19 

29 

39 

21 

27 

37 

32 

25 

10 

37 

34 

16 

39 

33 

39 

45 

49 

33 

32 

aO 

LIVINGSTON 

MAX 

iB 

70 

66 

62 

73 

77 

57 

49 

48 

49 

43 

41 

90 

54 

47 

57 

92 

58 

92 

«2 

54 

47 

♦7 

42 

52 

59 

94 

70 

74 

68 

94 

94 

al 

MIN 

20 

34 

39 

33 

26 

36 

41 

25 

23 

26 

36 

34 

28 

2S 

21 

31 

22 

28 

36 

32 

27 

34 

40 

33 

17 

39 

40 

39 

49 

40 

34 

23 

al 

LOCKMART 

MAX 

53 

61 

65 

69 

99 

70 

74 

65 

52 

91 

49 

45 

41 

53 

60 

65 

97 

57 

64 

49 

45 

97 

99 

49 

45 

»e 

94 

49 

49 

7* 

48 

98 

a9 

24 

32 

45 

38 

33 

40 

52 

28 

27 

27 

31 

38 

39 

24 

27 

34 

29 

32 

39 

36 

27 

41 

43 

41 

40 

30 

34 

43 

52 

57 

37 

36 

al 

MADISON 

MAX 

V, 

55 

63 

60 

55 

69 

66 

46 

39 

43 

41 

40 

16 

19 

51 

57 

11 

41 

54 

40 

38 

43 

46 

43 

40 

38 

41 

M 

62 

64 

41 

47 

a8 

MIN 

20 

33 

30 

23 

27 

35 

30 

20 

12 

19 

29 

32 

27 

19 

24 

26 

18 

23 

31 

31 

24 

33 

18 

22 

26 

26 

29 

36 

4» 

39 

2> 

27 

•  1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

57 

64 

64 

60 

70 

75 

62 

50 

48 

48 

48 

41 

52 

55 

69 

59 

54 

59 

59 

♦1 

53 

48 

47 

44 

53 

94 

90 

41 

75 

4* 

99 

95 

a9 

MIN 

20 

32 

40 

33 

27 

35 

42 

23 

23 

19 

36 

34 

28 

22 

24 

33 

21 

28 

37 

15 

27 

34 

42 

34 

39 

39 

41 

43 

50 

41 

34 

32 

a5 

MARTIN  0AM 

MAX 

57 

56 

69 

98 

66 

72 

63 

50 

48 

44 

44 

48 

47 

51 

60 

59 

52 

69 

57 

43 

52 

49 

48 

45 

54 

99 

48 

61 

47 

49 

51 

94 

a7 

MIN 

22 

26 

37 

37 

27 

31 

46 

29 

27 

30 

29 

31 

37 

29 

27 

37 

27 

39 

37 

15 

28 

14 

40 

39 

39 

14 

38 

42 

51 

43 

14 

34 

a4 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

55 

62 

63 

59 

69 

71 

68 

49 

49 

47 

48 

44 

51 

54 

62 

54 

54 

62 

52 

43 

92 

44 

44 

47 

94 

94 

92 

47 

72 

67 

54 

95 

iS 

MIN 

26 

32 

40 

36 

33 

40 

45 

27 

27 

27 

38 

40 

38 

24 

28 

41 

28 

33 

40 

37 

31 

35 

44 

39 

43 

18 

41 

47 

58 

45 

18 

34 

a9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

71 

69 

62 

69 

73 

66 

55 

94 

54 

44 

49 

94 

98 

66 

58 

5« 

69 

59 

90 

58 

91 

•0 

47 

60 

99 

•4 

48 

73 

49 

98 

99 

a9 

MIN 

29 

41 

50 

39 

36 

51 

40 

30 

29 

30 

37 

37 

32 

25 

31 

36 

30 

39 

38 

15 

35 

44 

47 

41 

40 

>4 

S8 

91 

ie 

40 

17 

98 

al 

MOBILE 

MAX 

S3 

55 

69 

68 

62 

68 

72 

64 

54 

54 

53 

49 

44 

55 

95 

58 

98 

54 

41 

49 

47 

98 

40 

57 

45 

58 

98 

44 

47 

48 

99 

97 

a7 

MIN 

30 

35 

53 

42 

42 

43 

57 

31 

30 

31 

33 

38 

34 

30 

11 

45 

32 

33 

42 

37 

37 

19 

47 

42 

42 

37 

38 

42 

55 

54 

39 

38 

a9 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

58 

62 

63 

59 

68 

72 

60 

50 

50 

47 

48 

44 

91 

56 

63 

93 

59 

62 

54 

42 

93 

44 

48 

47 

64 

9* 

91 

48 

73 

6* 

91 

99 

•  9 

MIN 

22 

29 

41 

34 

28 

37 

35 

26 

25 

27 

37 

38 

31 

23 

24 

31 

23 

27 

34 

28 

28 

36 

42 

38 

40 

19 

41 

43 

54 

39 

14 

33 

■  5 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

53 

64 

38 

57 

67 

69 

48 

41 

41 

38 

39 

35 

44 

50 

59 

35 

41 

49 

40 

42 

47 

44 

40 

17 

38 

49 

48 

60 

46 

64 

90 

48 

i7 

MIN 

26 

41 

32 

34 

33 

40 

30 

24 

19 

25 

34 

30 

24 

23 

29 

24 

22 

30 

34 

29 

29 

34 

27 

23 

33 

2« 

34 

41 

56 

39 

24 

10 

•  5 

NATCHEZ 

MAX 

61 

66 

68 

61 

70 

75 

69 

53 

49 

49 

47 

43 

51 

59 

61 

99 

55 

63 

42 

42 

97 

91 

90 

47 

94 

97 

99 

49 

79 

69 

92 

98 

•  0 

MIN 

39 

29 

12 

44 

57 

4b 

34 

ONEONTA 

MAX 

45 

55 

61 

60 

93 

66 

69 

47 

41 

41 

41 

42 

37 

39 

42 

57 

37 

47 

57 

40 

42 

48 

43 

43 

41 

40 

49 

49 

42 

48 

97 

48 

•9 

MIN 

17 

18 

31 

33 

21 

26 

34 

21 

18 

23 

24 

28 

30 

21 

24 

20 

20 

23 

22 

10 

22 

27 

29 

28 

32 

30 

30 

39 

39 

49 

29 

24 

■  9 

OZARK 

MAX 

62 

67 

66 

60 

70 

73 

65 

52 

52 

49 

44 

43 

54 

61 

64 

57 

58 

42 

53 

59 

91 

64 

48 

54 

58 

58 

43 

79 

74 

47 

94 

99 

|5 

MIN 

30 

36 

35 

32 

40 

49 

29 

25 

28 

35 

39 

37 

29 

30 

33 

24 

31 

38 

35 

28 

41 

41 

42 

33 

38 

42 

44 

93 

49 

39 

49 

34 

•  1 

PELL  CITY  9  NW 

MAX 

45 

92 

57 

61 

54 

65 

69 

50 

43 

41 

43 

44 

39 

42 

52 

58 

40 

50 

58 

41 

40 

48 

49 

44 

44 

42 

♦7 

48 

38 

48 

92 

49 

•  8 

MIN 

17 

21 

28 

31 

22 

23 

27 

23 

22 

22 

26 

39 

30 

23 

21 

30 

21 

23 

29 

34 

23 

24 

34 

33 

33 

34 

33 

36 

44 

50 

12 

28 

>6 

PRATTVILLE 

MAX 

55 

94 

63 

59 

66 

71 

58 

48 

48 

47 

48 

43 

48 

56 

60 

57 

51 

60 

51 

43 

53 

44 

47 

51 

54 

94 

91 

44 

72 

65 

68 

95 

4 

MIN 

31 

28 

37 

31 

29 

32 

37 

27 

25 

26 

38 

38 

37 

22 

24 

39 

25 

28 

40 

15 

28 

31 

42 

37 

41 

1» 

42 

49 

52 

35 

18 

33 

>9 

PUSHMATAHA 

MAX 

50 

60 

68 

69 

60 

75 

75 

56 

49 

50 

42 

41 

42 

57 

57 

64 

48 

52 

95 

40 

42 

47 

94 

47 

45 

48 

94 

»7 

71 

7» 

51 

54 

|9 

MIN 

21 

33 

45 

29 

27 

32 

32 

27 

25 

27 

31 

34 

29 

28 

21 

32 

22 

23 

30 

34 

27 

34 

35 

34 

34 

27 

33 

44 

48 

47 

19 

31 

>6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

54 

61 

99 

53 

65 

69 

49 

38 

40 

39 

39 

34 

18 

55 

56 

33 

44 

97 

48 

17 

44 

49 

43 

41 

41 

40 

49 

97 

47 

49 

54 

48 

7 

MIN 

17 

37 

28 

23 

20 

28 

27 

21 

18 

18 

33 

33 

24 

16 

29 

20 

19 

25 

34 

21 

21 

31 

28 

25 

34 

2« 

33 

41 

57 

39 

26 

27 

1 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 

62 

72 

73 

62 

68 

73 

66 

60 

54 

53 

50 

43 

57 

60 

68 

61 

42 

63 

49 

50 

57 

55 

46 

53 

41 

61 

44 

72 

73 

69 

54 

41 

6 

MIN 

23 

38 

91 

36 

3S 

45 

95 

29 

28 

29 

37 

38 

32 

25 

28 

44 

27 

35 

42 

36 

34 

43 

48 

41 

37 

30 

35 

43 

55 

52 

J« 

37< 

6 

ROCKFORD 

MAX 

51 

99 

55 

67 

57 

71 

71 

61 

51 

48 

41 

45 

48 

52 

59 

61 

52 

52 

62 

41 

42 

95 

90 

45 

48 

44 

94 

91 

48 

48 

57 

93 

2 

14 

19 

30 

IS 

18 

26 

20 

21 

15 

18 

21 

26 

28 

23 

21 

28 

28 

27 

31 

32 

22 

30 

39 

14 

37 

34 

29 

34 

42 

48 

30 

27 

9 

ROCK  MIU.S 

MAX 

57 

56 

66 

57 

67 

70 

64 

47 

48 

45 

51 

49 

49 

57 

59 

55 

54 

42 

59 

41 

54 

44 

43 

45 

91 

51 

H 

»9 

68 

44 

94 

94 

8 

MIN 

18 

20 

30 

25 

20 

30 

29 

25 

25 

27 

35 

38 

33 

14 

19 

35 

24 

23 

39 

14 

23 

29 

38 

38 

36 

34 

34 

42 

43 

45 

11 

1« 

1 

RUSSELLV1U.E  2 

MAX 

49 

52 

69 

99 

57 

6« 

69 

41 

42 

42 

40 

18 

34 

4S 

54 

54 

17 

43 

93 

37 

42 

48 

49 

41 

49 

38 

43 

47 

65 

47 

38 

48 

0 

MIN 

16 

16 

25 

21 

20 

22 

30 

21 

17 

18 

24 

31 

24 

14 

16 

28 

19 

20 

24 

31 

23 

30 

31 

22 

22 

30 

29 

31 

34 

38 

27 

24 

5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

46 

93 

63 

60 

59 

6« 

70 

4« 

41 

42 

40 

38 

37 

40 

94 

57 

39 

49 

99 

44 

43 

48 

49 

43 

44 

40 

4a 

49 

60 

47 

47 

49 

4 

MIN 

18 

19 

29 

29 

23 

23 

26 

22 

19 

19 

24 

33 

28 

22 

22 

25 

19 

19 

27 

32 

24 

29 

36 

24 

26 

31 

30 

34 

40 

44 

" 

24 

7 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

52 

53 

56 

51 

61 

67 

60 

39 

41 

42 

41 

17 

40 

94 

56 

57 

48 

93 

50 

15 

45 

44 

43 

39 

38 

41 

48 

47 

47 

43 

S3 

49 

1 

MIN 

21 

36 

36 

30 

27 

35 

35 

20 

19 

24 

32 

33 

31 

22 

25 

27 

20 

29 

34 

11 

25 

31 

36 

30 

36 

2* 

31 

30 

44 

33 

28 

29 

9 

SC0TTS80RO 

MAX 

56 

60 

61 

94 

63 

68 

60 

90 

45 

43 

42 

19 

43 

45 

59 

53 

51 

98 

54 

41 

48 

44 

42 

40 

40 

42 

90 

90 

69 

62 

53 

9S 

8 

MIN 

18 

26 

31 

27 

20 

24 

32 

24 

15 

26 

35 

36 

31 

ZS 

18 

28 

21 

29 

32 

34 

24 

28 

38 

31 

37 

30 

29 

45 

49 

33 

28 

29 

2 

SELMA 

MAX 

56 

62 

61 

61 

68 

74 

69 

49 

49 

48 

48 

44 

51 

54 

61 

59 

93 

98 

55 

43 

53 

90 

48 

48 

94 

55 

93 

68 

74 

71 

99 

94i 

7 

MIN 

22 

31 

40 

34 

28 

35 

43 

25 

25 

24 

34 

37 

33 

29 

29 

38 

25 

31 

38 

35 

28 

35 

42 

36 

40 

35 

42 

44 

58 

44 

39 

34i 

5 

SYLACAUOA  li  NE 

MAX 

56 

58 

63 

96 

66 

70 

54 

45 

46 

44 

49 

41 

42 

92 

99 

52 

50 

62 

58 

42 

52 

49 

46 

44 

44 

49 

49 

60 

69 

67 

94 

53  • 

2 

MIN 

14 

28 

34 

21 

20 

27 

29 

26 

21 

20 

34 

37 

31 

IS 

19 

39 

23 

22 

32 

34 

22 

29 

41 

35 

40 

14 

39 

42 

58 

42 

32 

30) 

2 

TALLADEGA 

MAX 

55 

59 

65 

56 

67 

71 

S3 

46 

47 

44 

45 

41 

43 

94 

99 

53 

90 

63 

54 

43 

90 

47 

44 

45 

47 

49 

49 

99 

71 

49 

60 

93  • 

5 

17 

26 

39 

31 

23 

33 

38 

23 

20 

25 

35 

37 

35 

22 

29 

31 

22 

27 

37 

10 

23 

34 

39 

35 

40 

15 

34 

42 

54 

40 

32 

31i 

6 

THOMASV ILLE 

MAX 

50 

61 

66 

66 

60 

70 

75 

60 

90 

»0 

50 

42 

37 

52 

96 

67 

51 

54 

60 

40 

49 

94 

49 

47 

42 

92 

98 

51 

70 

79 

92 

9*1 

1 

MIN 

21 

32 

49 

29 

29 

33 

44 

26 

24 

26 

28 

35 

28 

21 

27 

31 

23 

26 

31 

34 

28 

32 

19 

35 

35 

31 

34 

41 

44 

49 

39 

32i 

1 

TROY 

MAX 

63 

66 

66 

99 

Tl 

75 

63 

50 

90 

48 

45 

44 

52 

60 

69 

54 

55 

67 

60 

48 

97 

48 

94 

47 

54 

97 

53 

48 

74 

68 

48 

97a 

8 

MIN 

25 

37 

45 

35 

35 

42 

47 

27 

24 

27 

34 

37 

34 

24 

10 

40 

23 

34 

39 

33 

28 

40 

43 

38 

40 

30 

40 

42 

92 

44 

39 

34i 

9 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

55 

65 

64 

60 

70 

75 

53 

48 

48 

44 

42 

38 

50 

57 

41 

42 

50 

61 

53 

41 

54 

48 

47 

50 

44 

90 

49 

49 

Tl 

69 

41 

94t 

2 

MIN 

19 

32 

37 

30 

25 

34 

34 

25 

24 

2S 

34 

35 

28 

23 

24 

30 

25 

31 

36 

29 

28 

39 

37 

32 

38 

31 

40 

43 

69 

34 

34 

3Sa 

3 

TOSKECEE  2 

MAX 

57 

65 

63 

58 

66 

71 

«Z 

50 

49 

49 

48 

45 

90 

99 

62 

51 

54 

61 

60 

43 

54 

49 

97 

48 

52 

91 

92 

67 

71 

67 

92 

94> 

MIN 

21 

29 

40 

3} 

27 

34 

42 

26 

25 

27 

37 

39 

17 

29 

24 

40 

22 

34 

40 

34 

27 

37 

41 

40 

40 

14 

39 

49 

94 

44 

34 

3*t 

UNION  SPRINGS  9  S 

MAX 

59 

51 

41 

42 

44 

49 

94 

47 

SO 

52 

54 

93 

69 

47 

Tl 

43 

94* 

MIN 

22 

31 

46 

32 

34 

40 

40 

25 

23 

23 

23 

36 

28 

29 

23 

28 

20 

30 

42 

34 

30 

34 

43 

37 

38 

39 

33 

42 

52 

53 

39 

34« 

UNIVERSITY 

MAX 

57 

66 

69 

59 

68 

72 

M 

47 

48 

47 

42 

19 

50 

55 

41 

44 

51 

61 

52 

40 

52 

47 

46 

49 

43 

90 

47 

41 

79 

43 

60 

MIN 

23 

40 

41 

32 

29 

37 

33 

25 

23 

28 

37 

39 

2« 

28 

28 

32 

27 

34 

36 

11 

30 

38 

37 

33 

39 

39 

40 

43 

99 

43 

39 

34< 

VALLEY  HEAD  }  S 

MAX 

4> 

5« 

93 

59 

H 

62 

68 

46 

40 

44 

49 

42 

18 

40 

91 

99 

39 

50 

55 

44 

35 

49 

40 

42 

41 

38 

41 

90 

59 

64 

91 

4S> 

MIN 

16 

24 

32^ 

22 

20 

21 

27 

20 

14 

14 

25 

34 

31 

O 

14 

26 

la 

23 

22 

32 

29 

26 

30 

32 

31 

24 

27 

31 

37 

49 

27 

2Sa 

-  8  - 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAHA 
JANUARY  1956 


Day  oi  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

FAIRROPE 

EVAP 

.08 

.06 

.15 

a4 

.08 

.02 

.05 

.24 

.03 

.14 

.08 

.07 

.10 

.09 

.04 

.11 

.10 

.12 

.01 

.09 

.05 

.03 

.05 

.04 

.07 

.06 

.06 

.06 

.06 

.08 

B2.44 

WIND 

22 

27 

19 

59 

45 

76 

71 

86 

91 

109 

115 

117 

119 

51 

7 

48 

33 

40 

125 

35 

29 

65 

55 

54 

26 

37 

10 

23 

29 

33 

53 

1709 

lURTIN  DAM 

EVAP 

.08 

.01 

.01 

.15 

.16 

.01 

.06 

.19 

.11 

.09 

.04 

.03 

.16 

.11 

.03 

.12 

.03 

.04 

.03 

.07 

.05 

.03 

.01 

.05 

.06 

.04 

.05 

.03 

.10 

B2.08 

WIND 

30 

10 

21 

SI 

11 

27 

80 

160 

160 

132 

190 

196 

55 

95 

92 

80 

80 

20 

20 

40 

30 

18 

31 

25 

14 

59 

23 

15 

30 

70 

110 

197S 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS  2 
BESSEMER  5  SSW 
BIRHINGHAU  WB  AIRPORT 
BRIDGEPORT  2  « 
DECATUR 

UUSCLE  SBOALS  CAA  AIRPORT 
ROSSELLTIIXE  2 
SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

2.5 
1 

.3 

T 
T 

T 
T 

T 

REFERENCE  NOTES 

Tho  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  colunn  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  auch  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  ^re:  temperature  In  "F. .  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles,  DcKree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  65'  P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  Id  Table  3  are  from  oon-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.     WTH  EQUIV  in  Table  7  means  the 
water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-     Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  lodlcated  by  no  entry. 
«     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

«    Data  in  the  column  formerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1.  19&4. 

•  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof 
of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  m 
Hourly  :>recipitatlon  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Iddlttonal   information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologisl  at  Weather  Bureau  Airport  Stotlon,  Dannclly  Field. 
IFD  2,  Montgomery,  Alabama. 

hibscriptlon  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintondeni 
>f  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Womhlngton  25,  D.  C. 


STATION  INDEX 


Station 


County 


ABSEVILtE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLF  1  S 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALKEVILLE 

ANDALUSIA 

ANNlSTOtJ  CAA  AIROORT 
AHLEf  3  S 

ASHLAND 
ASHVILLE  3  SW 
ATHENS 

AThORt  STATE  FARM 
AUBURN  3  SH 

AUBURN  SCS  10 
AUTAUGAVILLE 
SAY  MINETTE 
SELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 

BERRV 

BESSEMER  5  SSW 
BEXAR  2  SE 
BILLINGSLEY 
BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 


00  OS 
0069 
0071 


0163 
0178 
0262 
0272 
0338 

0369 
0377 
0390 
0J.02 
0422 

0427 
061.0 
0563 


HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

ILCOX 
MARSHALL 

TALLAPOOSA 

XKENS 
COVINGTON 
CALHOUN 

INSTON 

CLAY 
T.  CLAIR 
IMESTONE 

ESCAMBIA 


065<t 
0946' 
0957 


BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDID6E 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NNW 
CAMPBELL 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVlLLf 
CHATOM 

CH1LDER56URG 
CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLMiT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 
DAOEVILLE  2 
DANCY 
DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 

DEMOPOLIS  LOCK  t  DAM 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 
OOTHAN  1.  N 
ELBA 
ELROD 
EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  open  pond  TOWER 
FALKVILLE 

6L<  POTiC  TWR 


AUTAUGA 
BALDWIN 
FRANKLIN 
LIMESTONE 

FAYETTE 
JEFFERSON 
»  MARION 
1  AUTAUGA 
JEFFERSON 

COLBERT 
BARBOUR 
MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 

I  JACKSaJ 


i2ee 

1300 
1315 


SHELBY 
ILCOX 
CLARKE 

,  TALLAPOOSA 
'  WALKER 
:  MORGAN 


1615 
16B5 
1690 


FALLS  CIT 
FARLEY 
FAYETTE 
FLAT* ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

60RGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  2  SS£ 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  CITY  1 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 

HAMILTON 
HARRIS6UR6  CAHA8A  TOWER 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEES6URC 


2372 
2377 
2577 
2632 
2727 

2742 
2763 
2813 
2832 
2840 

2846 
2867 
2883 
Z94S 
2971 

2976 
3024 
3035 
3043 
3105 

3151 
3154 
3160 
3200 
3255 

3430 
3496 
3511 


TALLADEGA 
MOBILE 
MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 

'  GENEVA 
)  COLBERT 
)  OE  KALB 
i  HOUSTON 
3  WALKER 

I  SUMTER 

TALLAPOOSA 
I  TALLAPOOSA 

PICKENS 
i  MORGAN 

I  MARENGO 
'  MORGAN 
>  MORGAN 
.  MORGAN 
,  MARENGO 

HOUSTON 
HOUSTON 
COFFEE 
TUSCALOOSA 
BARBOUR 


GREENE 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 


3644 
3697 
3748 
3761 
3816 

3842 
3899 
4060 
4099 
4192 


87  20 
87  25 
86  13 


86  30 

85  61 

87  13 

es  50 

86  19 

66  59 

67  29 
85  31 


Obser- 
vation 
time 


INSTON 
MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUDERDALE 

LAUDERDALE 

LOWNDES 

BALDWIN 

DEKALB 

MONROE 

ETOWAH 
ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 

WALKER 

COVINGTON 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 


3559  BALDWIN 
3573  MARSHALL 
3578  MARSHALL 


31  40 
34  13 
31  35 
31  04 


31  43 
33  OS 

32  02 
31  55 


7  33  17 
9|3l  05 

31  3? 

32  51 
31  53 

31  IJ 


32  26 
32  50 

32  50 

33  00 

34  25 

32  21 
34  36 
34  37 
34  36 

32  31 

31  14 

31  17 

31  25 

33  15 

31  53 

32  47 
31  25 

30  32 

31  06 

34  22 


85  31 

86  10 

86  16 

87  03 


86  46 

87  19 
87  59 


04 


34  49 

34  47 
31  59 

30  14 
34  26 

31  26 

34  01 
34  01 

32  49 


87  31 

86  38 
65  27 

85  56 
67  51 
85  52 
65  07 

87  11 

88  23 


86  59 
86  59 
86  58 
67  50 


85  ■ 

87  50 

87  021 
87  55 

66  33  I 

86  55' 

67  20 
66  34 

87  50 
85  41 
87  41 


Refer 

to 
tables 


MARION 
PERRY 
LOWNDES 
HENRY 
CRENSHAW 

CLEBURNE 
FRANKLIN 
MADISON 
JACKSON 
CLARKE 

TALLADEGA 
I  CALHOUN 
>  WALKER 
.  ELMORE 
;  CHAMBERS  - 

1  CHILTON 
I  jEFFERSOtJ 
■  CHEROKEE 


87  36 
86  38 
86  38 


30  16    87  40 


32  46 
32  11 
31  21 
31  57 


31  33 

33  32 
33  49 
33  50 

32  37 
32  54 


67  31 

67  59 

87  11 
86  35 
85  20 

66  19 

85  2 

67  56 

86  35 
86  07 

88  01 

86  12 

85  45 

87  17 

86  15 

85  24 

86  31 
86  33 
85  46 


WILLIAM  W.  NOROAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  Sf 
JESSE  M.  CULP 

FILTER  PLANT 
BLANTON  JONES 

RAYMOND  SHREVE 
'IL  AERO.  ADM. 
MRS,  DORA  R.  DAVIS 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

IE  STEINKOPF 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I.MOORE 

CONSERV.  SVC  , 
.  NEIGHBORS 
GROVER  W.  WOODWARD 
TVA-43 

ALA.  POLY.  INST. 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  8.  ELLIOTT 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

TVA-42 

OTIS  J.  WALKER 
MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

MISS  M.LOUISE  JONES 

GEO.  L.  HICKS 
lERCE  A.  GARRETT 
LA.  POLY.  INST. 
OE  PICKENS 


CHAS.  C.  SMITH 

ALABAMA  POWER  CO.  i 
S.  0.  JONES 
TOLL  IE  L.  HASKEW 
MARION  W.EASTERLING 
CHARLES  L.  WESTON  | 

HENRY  F.  KELLEY 

TVA-462-A 

B.  W.  APPLETON 

HENRY  KILLINGSWORTH 

MRS.  C.  6RESHAM 

REUBEN  P.  HARRIS 
DR.  W.  B.  FULTON 

CLAY  PLESS 

F.  SMITH 
(A-503 

JAMES  M.  CREWS 
GARTHELL  W.  UPTON 
TVA-63-B 
TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
HERBERT  S.  WHATLEY 
K.  V.  BERRY 
HARRY  E.  MAUGANS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-384 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA~576 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-367 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALICE  C.  LAMAR 

H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 

JOHN  H.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO 
WILLIAM  C.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 

ALABAMA  POWER  CO 
JOHN  P.  RHODES 
N.  HAMNER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN,  JR 


Sution 


County 


MAGNOLIA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCT ION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 
HELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
IIOWAY 

IlLLERS  FERRY 

MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

E  SANO 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

NEW  BROCKTON  3  NE 

NEWaURG 

NEW  MARKET 

NEWTON 

ONEONTA 

ORRVILLE 
OZARK 

INT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 

ERRYVILLE 
PETERMAN 
PICKENSVILLE 

>INE  HILL 

PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PLEASANT  HILL 
PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 

RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

SAYRE 

5COTTSB0RO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 


SUMTER 

COVINGTON 

TUSCALOOSA 

MADISON 

JEFFERSON 

MARENGO 

PERRY 

DALLAS 

DALLAS 

ELMORE 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

BIBB 

BULLOCK 

WILCOX 

MACON 

ILTON 
MOBILE 
MOBILE 
MADISON 

SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

COLBERT 

MONROE 

COFFEE 

FRANKLIN 

MADISON 

DALE 

BLOUNT 

DALLAS 
DALE 
JACKSON 
JEFFERSON 
ST.  CLAIR 


Obser- 
vation 
time 


JOHN  I 


SLATTON 


REX  COOPER 
U.S.  FOREST  SERVICE 
MAXINE  E.  WATSON 
POLY.  INST. 
LUKE  JORDAN 

THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 
TVA-65 
TVA-78 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALABAMA  POWER  CO 
FLOY  E.  OWEN 
RADIO  STATION  WWWB 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  FINCHEF 


ALABAMA  POWEI 
MRS.  MARY  K.  LEI 
RUFUS  M.  SEWELL 


CO 


SL0C0M8 
SNOW  HII 
SOUTH  H 
SUTTLE 
5WAIM 


SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  4  NE 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

THOMASVILLE 
THORSBY  1  SW 
THURLCW  DAM 
TONEY 
TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 
TU5KEGEE  2 

ION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

IVERSITY 
VALLEY  HEAD  3  S 
VANCE 
VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PL 

WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

NEW  STAT  IONS 

ATHENS  2 
ENTERPRISE 
HEfLIN 
IDER 

RAINESVILLE 


CHOCTAW 

PERRY 

MONROE 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

DALLAS 

JACKSON 

LLAS 
AUTAUGA 

MONTGOMERY 
CHOCTAW 
FRANKLIN 
MADISON 
ICKENS 

COVINGTCW 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRANKLIN 
FRANKLIN 
CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 

JACKSC*! 

JACKSON 
RUSSELL 
DALLAS 
IMESTONE 

GENEVA 
W I LCOX 
DE  KALB 
PERRY 
JACKSON 

TALLADEGA 
TALLADEGA 
DE  KALB 
TALLADEGA 
TALLADEGA 

CLARKE 
CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
JEFFERSON 


32  26 
32  28 
32  40 

32  23 

31  56 

32  53 


33  06 

32  16 

34  29 
34  45 
31  43 

31  25 
34  29 
34  55 

31  20 

33  57 

32  10 
31  26 

34  40 


TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON 
BULIfOCK 

PERRY 
TUSCALOOSA 
DE  KALB 
TUSCALOOSA 
LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

LAWRENCE 

CHOCTAW 

JACKSON 

COLBERT 
FAYETTE 
ELMORE 
LAUDERDALE 


IMESTONE 
COFFEE 
CLEBURNE 
DE  KALB 
DE  KALB 


32  1 

32  12 
34  26 
34  35 

33  23 

31  22 

31  22 
30  33 

32  53 

33  09 

34  30 


32  18 
32  25 
34  51 

31  03 

32  00 
34  24 
32  32 


31  55 

32  54 

32  32 
34  54 

33  49 

31  49 
33  14 
33  13 

32  26 
32  06 

32  ; 


33  07 

32  32 

31  39 

34  47 

32  17 
34  53 

34  48 


31  1 

33  39 

34  43 
34  30 


66  22 
87  20 
86  45 


65  55 

86  21 
68  27 
67  20 
85  32 
67  22 

85  54 

86  27 
88  15 


86  52 

66  24 

87  IS 
87  37 
87  16 

85  54 

67  35 

86  26 

65  36 
86  29 

67  14 

66  39 
86  20 
86  41 


66  56 

85  55 

86  55 
86  28 

86  15 
88  21 
68  08 
86  36 


Observer 


Refer 

to 
tables 


86  31 

87  36 
36  13 
85  16 


PROF.  E.  J.  MURPHEY 

.  YOUNG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HARRY  R.  TAYLOR,  JR 
ALABAMA  POWER  CO 

DR.  T.  H.  GAILLARD 
ROBERT  J.  CURRY 
MRS.  MARGARET  SMITH 
ALA.  POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO 

5. ARMY  AIR  FORCES 
ERNEST  H.  LAND 

FOREST  SERVICE 
MATHEW  W.  HALL 
BOOKER  T .  RIDGEWAY 

.  HAMMOND,  JR 
ALABAMA  POWER  CO 

WEATHER  BUREAU 
ROBERT  6.  eETANCOURY 
TVA-530 

M.  P.  JETER.  JR 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-381 

CIVIL  AERO.  AOM. 
S.  6.  HELTON 


CHARLES  I 


LIS 


86  47 

85  58 

86  58 

86  02 
66  01 
65  15 

87  00 
87  12 


85  36 


65  59  I 
87  37 
87  35 


87  33 

86  37 

87  13 


87  07 

86  12 

87  43 
87  21 
66  01 
85  45 

87  37 
07  50 
85  54 
87  53 


EDWARD  B.  WARREN 
CITY  WATER  PLANT 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
.  BOWMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

I,  PLUMMER 
MRS.  MINTA  EODINS 
MRS.  DORA  I.  CLAY 
MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

MRS.  ENA  C.  PAUl 


^JOOt^W.  E.  ELSBERRY 

JANIE  C.  BRi 
TVA-493 

REDSTONE  ARSENAL 
MRS.LOINE  V.  MULLINS 

JOHN  R.  BRADLEY 
ALABAMA  ELECTRIC  CO 
CARL  BOSECK 
KNOX  MC  EWEN 
JOHN  T.  BAILEY 

TVA-725 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

ROGER  LOTT 
ALA.  POLY.  INST. 
DORA  R.  WEBSTER 

MRS.  KINZIE  BOBO 
TVA-76-A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 
JOHN  0.  RHODES 
TVA-682 


PATRICK  H.  SMITH 
WIS.   EVA  R.  RAY 
-75 

F.  SUTTLE,  JR. 
TVA-385 


LEROY  GATES 
ALA.  POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO 
VA-506 

ILLIAM  P.  DOSS 

THOMAS  J.  DILLARD 
CIVIL  AERO.  ADM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LEON  L.  BENNETT 
LIVINGSTON  PAULK 

THOMAS  J.  LE  MASTER 
F.  H.  MITCHELL 
1AM  0.  CARR 
WILLIE  M.STYRON 
COUNTY  AGENTS  OFF ICt 

LA6AMA  POWER  CO 
MRS.ELLIE  R.BEASLEY 
.FLORENCE  PARKER 
ELL  IE  THREET 
RUPERT  M.  BEAROEN 

MRS.  0.  R.  WHITAKER 
LEONARD  L.  COLEMAN 
TVA-52 

CORPS  OF  ENGINEERS 
TVA-704-A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  COTNEY 
ALABAMA  POWER  CO 


RADIO  STATION  WJHW 
RADIO  STATION  WIR6 
CITY  OF  HEFLIN 
TVA-7A6 
TVA-746 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2-6LACK  WARRIOR,     3-CAHABA,     4-CH*TTAH00CHEE .  5-CHOCTAWHATCHEE, 


,~CONECUHi  7-COOSA) 


9-GULF,     10-PEA,     U-TALLAPOOSA,     12-TENNESSEE,  13-TOMSlGBEE 


■  Page  9  for  Referem 
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ALABAMA  -  FEBRUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Rain  and  warmth  characterized  this  month's  weather  and 
decisively  reversed  the  long  trend  of  deficient  rain- 
fall and  temperatures.     Since  1884  only  5  Februarys 
have  been  wetter  and  9  warmer  than  this  month. 

Average  temperatures  progressed  rather  uniformly  from 
50.6°  in  the  Northern  Division  to  59.2°  in  the  South- 
ern while  individual  monthly  means  ranged  from  47.4° 
at  Russellville  2  to  61.0°  at  Fairhope.     All  35  of  the 
stations  over  the  State  having  long-term  temperature 
means  registered  departures  toward  the  warm  side. 
These  ranged  from  +2.5°  at  Auburn  3  SW  to  +9.3°  at 
Eufaula  and  averaged  +5.2°  for  all  35  stations.  The 
State  extremes,  88°  at  Eufaula  on  the  19th  and  20°  at 
Sylacauga  4  NE  on  the  29th,   bore  out  the  unusual 
warmth,  both  being  within  a  degree  or  two  of  the  high- 
est maxima  and  minima  of  record.     A  number  of  southern 
stations  remained  above  freezing  throughout  the  month. 

Rainfall  varied  quite  a  bit  from  north  to  south,  av- 
eraging 9.12  inches  in  the  Northern,  7.58  inches  in 
the  Middle,  and  5.55  inches  in  the  Southern  Division. 
Individual  monthly  totals  varied  more  widely,  however, 
ranging  from  13.22  inches  at  Rainsville  to  3.90  inches 
at  Fort  Morgan.     Addison  Central  Tower  measured  4.65 
inches  on  the  3rd  for  the  greatest  daily  amount.  Of 
the  70  stations  having  long-term  precipitation  means, 
58  registered  excessive  amounts  and  12  showed  defi- 
ciencies.    Nevertheless,  the  departures  for  all  70 
stations  averaged  +2.27  inches.     All  the  deficient 
ones  were  in  the  southern  half  of  the  State,  mostly 
below  latitude  32°. 

The  month  was  particularly  gloomy  with  respect  to  day- 
time cloudiness  and  sunshine.     Cloudiness  was  unusual- 
ly heavy,  so  much  so  that  the  sun  was  unable  to  break 
through  at  all  on  several  days  and  made  only  the  brief- 
est of  appearances  on  quite  a  few  other  days  during 
the  month. 

WEATHER  DETAILS 

The  southern  fringe  of  a  departing  cold  air  mass  left 
a  seasonable  chill  in  the  north  portion  on  the  1st  but 
the  remainder  of  the  State  had  begun  to  feel  the  warmth 
that  was  being  drawn  northward  in  the  circulation  be- 
tween the  Middle  Atlantic  High  and  a  deepening  Low  over 
northern  Mexico.     As  the  Low  moved  northeastward,  be- 
coming larger  with  several  centers,   it  spread  warmth 
and  an  umbrella  of  heavy  cloudiness  and  moist  air  that 
continued  for  several  days.     Rains  began  on  the  1st  and 
continued  practically  every  day  thereafter  with  the 
only  State-wide  "dry"  spell  of  as  much  as  three  days 
occurring  during  the  21st  to  23rd  period  when  a  large 
and  relatively  dry  Canadian  air  mass  slipped  into  the 
parade  of  low  pressure  areas  and  frontal  zones  to 
interrupt  the  prevailing  wet,  warm  pattern  that  domi- 
nated the  month's  weather.     Warmth  was  also  interrupted 
on  the  7th,  the  llth-12th,  and  the  28th-29th  when  cool 
air  masses  succeeded  in  pushing  as  far  south  as  Alabama. 
Generally,  the  end  of  February  cold  snap  produced  the 
coldest  readings  of  the  month  but  some  stations  ex- 
perienced their  lows  for  the  month  on  the  7th  or  the 
12th.     Daily  maximum  temperatures  were  warmest  during 
the  17th-19th  and  again  about  the  25th  with  little 
difference  between  the  two  peaks. 

Rains  were  particularly  heavy  on  several  days  in  the 
first  week  and  again  about  mid-month  and  were  associat- 
ed with  numerous  thunderstorms,  those  on  the  17th-18th 
along  a  cold  front  being  particularly  rough. 

WEATHER  EFFECTS 

The  long,   long  dry  trend  was  decisively  reversed  in 
February    after  six  consecutive  months  of  below  av- 
erage precipitation  on  a  State-wide  basis  and  even 
longer  in  some  areas.     Farm  operations  were  mostly 
limited  to  routine  chores  much  of  the  month  by  the  ex- 
cessively wet  topsoils.     However,  the  seriously  deplet- 
ed subsoil  moisture  was  much  improved  generally,  al- 
though the  U.  S.  Geological  Survey    reported  that  re- 
cord-lows were  measured  in  deep  water-table  and  ar- 


tesian wells  in  the  southern  part  of  the  State. 

That  agency  also  reported  that  shallow  ground-  I 

water  levels  in  the  north  rose  sharply  and  that 

storage  in  Lake  Martin  increased  from  40%  of  usable 

capacity    at  the  beginning  of  February  to  64%  at  the 

end. 

Winter  grains,  cover  crops  and  pastures  made  good  pro- 
gress in  the  warm,  wet  weather.     Livestock  were  in  good 
condition  but  still  needed  supplemental  feeding  due  to 
lack  of  forage  at  this  time,  resulting  from  the  below 
normal  growth  during  the  previous  adverse  weather  con- 
ditions.    In  the  4th  week,  peach  trees  started  to  bloom 
in  Chilton  County,  planting  of  Irish  potatoes  got  under 
way  in  southwestern  counties,  and  preparation  of  land 
for  spring  crops  was  active  in  central  and  southern 
areas . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  State  Climatologist  reported  that  property  damage 
by  windstorms  during  the  month  was  estimated  to  be 
$1,178,000.     None  of  the  storms  were  determined  to  be 
tornadic  in  nature.     No  deaths  occurred  as  a  result  of 
wind.     The  only  injury  reported  was  one  at  Scottsboro 
on  the  night  of  the  17th-18th. 

In  Washington  County,  at  around  7  p.m.  on  the  8th 
scattered  damage  to  timber,  roofs,  and  TV  aerials 
amounted  to  about  $20,000. 

On  the  night  of  the  17th-18th,  high  winds  accompanied 
a  cold  front  passage  across  Alabama,  with  great  damage 
in  the  Tennessee  Valley  section.     At  the  Muscle  Shoals 
Airport,  wind  gusts  up  to  77  miles  per  hour  were  ob- 
served, when  damage  in  Florence  and  Sheffield  totaled 
$600,000.     In  eastern  Lauderdale  County,  damage  in  the 
Center  Star  and  Elgin  communities  was  about  $60,000. 
The  next  town  to  be  severely  hit  was  Guin,   in  Marion  ] 
County,  with  damage  of  $90,000.     Scottsboro,  in  Jackson  1 
County,  was  hit  to  the  extent  of  $350,000,  when  the 
hardest  winds  were  reported  at  about  12:20  a.m.  on  the 
18th.     A  few  minutes  later,  the  front  passed  Gunters- 
ville,   in  Marshall  County,  with  damage  there  about 
$50,000.     The  last  town  reporting  damage  that  night  was 
Leeds,   in  Jefferson  County,  with  $3,000  damage.  Oc- 
casional fallen  trees  observed  over  the  northern  count- 
ies of  Alabama  indicated  that  the  wind  was  generally 
almost  high  enough  to  be  destructive,  and  that  consider- 
able scattered  damage  may  have  been  unreported. 

Between  8:25  and  9  o'clock  on  the  evening  of  the  25th, 
miscellaneous  damage  in  Birmingham  was  about  $5,000 
when  a  wind  gust  of  71  miles  per  hour  was  recorded  at 
the  municipal  airport. 

A  bolt  of  lightning  at  Leeds,  Jefferson  County,  at 
around  9  a.m.  on  the  17th  got  some  rather  interesting 
results.     A  power  pole,  placed  in  a  hole  without  the 
dirt  being  packed  around  it,  was  hit.     The  pole  was 
shattered  and  blown  out  of  the  hole.     The  same  bolt  set 
off  part  of  a  dynamite  charge  at  a  cement  rock  quarry 
and  a  man's  arm  was  broken  as  he  tried  to  outrun  the 
falling  rock. 

FLOODS 

Prolonged  heavy  rains  in  the  first  week,  and  to  a  lessee 
extent  in  the  fourth,  brought  rivers  up  to  as  much  as 
moderately  above  flood  stages  in  some  areas  of  Alabama. 

Moderate  flooding  occurred  on  the  Warrior  River  in  north- 
western Alabama  and  on  the  Tombigbee  River  in  the  west- 
central  portion  during  the  first  half  of  February. 
Damage  was  confined  to  the  Warrior  Valley  south  of 
Tuscaloosa  and  the  Tombigbee  Valley  south  of  Demopolis, 
and  since  floods  are  expected  at  this  tine  of  year,  was 
limited  mostly  to  intangibles  such  as  time  lost  from 
productive  activities  in  the  lowlands,  and  the  expenses 
of  removing  cattle  and  logging  equipment. 

The  Oostanaula  River  reached  flood  stage  on  the  8th  and 
22nd,  and  the  Cahaba  River  exceeded  flood  stage  by  about 
3  ft.  at  Centreville  on  the  5th.     Only  minor  damage 
resulted.  -  J.  E.  Stork 
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.70 

•  32 

•  02 

.10 

•  06 

1^29 

•  02 

•  40 

.35 

•  10 

ECATUR 

9.22 

.10 

•50  3.65 

•  91 

.61 

.23 

T 

.29 

•  24 

•  02 

•  13 

.32 

•  66 

•  09 

•  23 

•  33 

•  13 

•  22 

>ECATUR  4 

10*02 

.59  3*09 

!•  14 

.29 

■  23 

•  03 

•  25 

•  32 

•  05 

•  22 

•  44 

•  69 

•  03 

■  32 

•  49 

•  21 

•  03 

>ECATUR  SUBSTATION 

9*65 

•54  4.02 

1^00 

.15 

•  19 

•  02 

■  22 

•  32 

•  14 

.36 

•  84 

•  00 

•  23 

■  44 

•  13 

•  29 

T 

)EM0POLIS  LOCK  AND  DAM 

7.33 

.15 

•03  .23 

1.98 

•  00 

.33 

.79 

■  32 

•  09 

1«09 

•  60 

•  28 

•  90 

•  10 

•  04 

OTHAN  CAA  AIRPORT 

5.68 

T 

T  ,01 

.79 

•  02 

1.61 

.60 

.25 

.02 

2^11 

•  04 

T 

■  16 

•  01 

LBA 

9.23 

•  19 

1.20 

•  60 

.03 

•  27 

2.05 

•  05 

7*69 

.16 

•18  1(45 

1^39 

.72 

•  46 

.00 

.24 

1.29 

.39 

.92 

•  13 

NTERPRISE 

9.44 

•  09 

•  90 

•  57 

.89 

.00 

•  08 

.04 

2.04 

■  04 

•  04 

•  00 

•  04 

■  10 

UFAULA 

9*24 

■  03 

.03  T 

3.30 

1.69 

1.40 

•  09 

.96 

.26 

.02 

1*24 

•  20 

•  36 

.02 

UTAW  LOCK  7 

9.17 

.15 

•04  .60 

2.36 

1.40 

.36 

.74 

.50 

.08 

1^47 

.30 

•  22 

.73 

.02 

T 

■  12 

VERGREEN  CAA  AP 

6.89 

T 

T  1*03 

.73 

•  54 

.20 

1.06 

T 

.30 

T 

•  15 

T 

2.41 

•  02 

T 

T 

■  02 

.21 

.03 

■  10 

AI RHOPE 

9.16 

.32 

•  03 

1.10 

1.50 

•  09 

1^50 

•  05 

•  02 

•  07 

ALCO  OPEN  POND  TOWER 

6.56 

.  10 

•  47 

1.17 

1.00 

•  91 

2^47 

•  06 

"ALKVILLE 

10.21 

•79  2*25 

1.25 

•  49 

.14 

•  02 

.30 

•  33 

•  33 

2*00 

•  90 

1.00 

•  15 

•  32 

•  20 

•  22 

ALLS  CITY  BLK  PONO  TWR 

10.43 

•95  2«65 

.04 

•  41 

•  23 

.30 

.23 

•  03 

.03 

•  43 

1.75 

.17 

•  15 

■  10 

•  20 

ARLEY 

10.21 

6.90 

.  1  0 

.50 

.30 

.30 

.50 

.10 

.80 

.40 

.30 

• 

AYETTE 

9*10 

.04 

•55  1(90 

•  49 

•  20 

•  20 

.97 

•  20 

.08 

1.31 

.  67 

•  10 

•  20 

1^48 

•09 

•  08 

LAT  ROCK 

10.39 

■  04 

•98  3*1^ 

•  40 

1*18 

•  32 

.33 

•  49 

•  13 

•  30 

•  56 

.60 

.96 

•  44 

•  23 

•  21 

•  29 

.07 

LORENCE 

8.64 

•  60 

•83  1^42 

1^42 

•  09 

•  31 

08 

* 

.10 

.32 

•  90 

•  45 

1.69 

•  28 

•  39 

LORENCE  AT  LOCK 

8.88 

.74  2.01 

1^41 

.11 

.32 

•  10 

•  28 

•  29 

•  21 

.00 

1.77 

•  30 

•  31 

•  02 

•  13 

•  12 

ORT  DEPOSIT   1  W 

4.50 

■  05 

•  26 

.93 

•  10 

.02 

.17 

•  04 

•  09 

•  40 

1^10 

•  13 

.14 

■  23 

ORT  MORGAN 

3.90 

.90 

1.20 

•  10 

•  00 

•  30 

.70 

•  30 

"ORT  PAYNE 

9.83 

.07  1^22 

1,11 

•  44 

.31 

.96 

•  03 

•  33 

1.27 

•  32 

1*99 

•  28 

•  11 

•  17 

•  30 

•  14 

■RISCO  CITY 

4.60 

.06 

•  04 

.53 

.08 

•  88 

•  04 

.60 

•  12 

•  34 

T 

•  04 

1*44 

•  06 

•  09 

•  03 

T 

•  17 

sADSOEN 

9*02 

.34  1.60 

1.00 

1.31 

.34 

.36 

■  60 

•  77 

.35 

•  40 

1.15 

•  08 

T 

•>9 

•  27 

•  10 

>AOSOEN  GAS  PLANT 

B.97 

•36  1*28 

1.38 

1.30 

•  48 

.34 

1^04 

.01 

.28 

.39 

1^02 

•  09 

•26 

»AINE SVILLE 

10.431  .08 

•18  1*74 

2*  55 

1.00 

.50 

.83 

•  02 

•  25 

•  01 

.10 

•  02 

1»76 

.21 

.39 

•  70 

T 

•  10 

•  03 

sAHOEN  CITV 

11.06 

1.04  1.71 

1.36 

•  45 

•  28 

■  94 

.  42 

T 

1.24 

•  40 

.50 

2^15 

■  12 

T 

•  23 

•  93 

iENEVA 

0*03 

.93 

•  26 

.84 

•  08 

•  90 

•  27 

2.67 

>ORGAS 

9.87 

.61  1.42 

1.64 

•  83 

.28 

•  66 

•  44 

•  09 

1^70 

•  30 

.42 

1.02 

•  03 

.21 

•  10 

•  03 

iREEN  BAY 

6.24 

•  04 

.07 

.50 

.77 

.06 

1.02 

•  34 

3*17 

.08 

•  02 

•  09 

iREENSBORO 

.17 

•32  1.57 

2.95 

■  27 

.31 

.88 

•  49 

•  10 

T 

•  09 

.02 

1.13 

•  93 

•  02 

•  18 

•  00 

•  04 

REENVILLE 

6.73 

T 

•  01 

1.51 

.27 

.46 

•  07 

.93 

•  18 

•  06 

2*36 

•  12 

•  11 

.26 

•  06 

•07 

•  20  T 

lULF  SHORES  2  SSE 

4.90 

.82 

.94 

1.10 

.12 

•  98 

•  10 

•  71 

■  05 

UNTERSVILLE 

RECORD  MISSING 

UNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

10.98 

1.00  2*15 

1.05 

.30 

.43 

.30 

•  92 

•  03 

.90 

1.27 

.63 

1.61 

•  21 

•  44 

•  33 

•  05 

UNTERSVILLE  DAM 

11.41 

.91  2.49 

.76 

1.15 

.30 

•  02 

.31 

•  99 

.69 

1.35 

.59 

1*13 

•  23 

•02 

•  90 

•  22 

•  13 

lALEYVILLE 

11*93 

.09  4.20 

1  .65 

•  54 

.40 

•  26 

•  03 

•  03 

.  39 

.50 

•  79 

1*40 

•  12 

•  73 

lAMILTON 

10.33)  .18 

■57  4.05 

1.50 

.27 

.15 

T 

.40 

•  27 

•  02 

•  50 

.91 

■  60 

•  96 

•  03 

•  07 

■09 

•  20 

ARRISBURG  CAHABA  TOWER 

5*92 

•  50 

1  ■  12 

.06 

.29 

•  90 

•  38 

•  00 

1.20 

•  68 

•  22 

•  10 

•  03 

iAYNEVILLE 

6.21 

T 

1.95 

.23 

•  92 

T 

.70 

•  29 

T 

1.20 

T 

.39 

•  32 

T 

■  60 

lEADLANO 

6*00 

.19 

.76 

1.26 

.23 

•  66 

■  66 

.25 

1*09 

.07 

•07 

lEFLIN 

0*78 

.20 

.98  .90 

•  05 

■  31 

.31 

.43 

•  10 

•  03 

•  06 

•  93 

T 

•  24 

T 

.43 

•  05 

•  20 

•  20 

lIGHLANO  HOME 

1*66 

•  54 

^  *  50 
* 

•  75 

•  12 

•  70 

•  70 

•  20 

•  09 

•  19 

•  20 

IGHTOWEfi 

9.94 

.19  1.45 

•  62 

1.50 

.00 

•  53 

•  44 

•  03 

1*12 

■  17 

2.79 

.03 

•  25 

•  10 

0D6ES 

.45  2.70 

.19 

1.21 

.47 

•  42 

•  62 

•  09 

1.31 

1.02 

•  72 

UNTSVILLE  SUBSTA 

9.23 

.57  3,75 

•  05 

.60 

.2? 

.01 

•  24 

T 

.46 

.01 

•  10 

•  11 

•  28 

•  49 

•  01 

•  61 

•  30 

•01 

•  19 

•  17 

•  07 

YTOP 

ll«20 

.06 

•72  1.46 

1  .06 

.67 

1  .06 

•  19 

•  00 

.13 

1.01 

•  60 

.03 

•  00 

•  95 

•  10 

•  06 

DER 

12.96 

1.06  3.01 

•  65 

1.62 

•  51 

•  03 

• 

•  63 

.31 

1*39 

•  73 

•  95 

■  40 

•09 

•  44 

•  37 

•  47 

ACKSON  LOCK  1 

7.70 

.02  .09 

2^25 

1.50 

.36 

•  75 

•  03 

•  35 

•  19 

1.96 

•  09 

•  27 

ACKSON  SHOALS 

•  74 

.06  1.16 

.47 

.34 

•  36 

•  29 

•  04 

1.90 

•  39 

- 

•  00 

•  07 

•  31 

ASPER 

•  10 

.09  - 

■  26 

.32 

.12 

•  17 

•  27 

.14 

•  18 

.05 

•  37 

.27 

•  32 

•  23 

T 

•  10 

OftOAN  0AM 

7.7J 

•  06 

2.11 

.43 

.03 

•  46 

•  33 

•  03 

.05 

•  87 

.31 

.20 

•  60 

•  14 

•  09 

•  70 

Af AYETTE 

7.03 

.10 

•10  1*35 

.05 

1  •  53 

•  31 

.36 

29 

li40 

•  32 

.29 

•  14 

•  19 

•  04 

AY  DAM 

RECORD  MISSING 

EEOS 

9.33 

.20  1.30 

1.45 

1.16 

.81 

•  29 

•  60 

04 

1^09 

.36 

.30 

•  43 

•07 

T 

•  24 

•  12 

■  01 

EESeURG 

9.09 

•44  .86 

U52 

.70 

.26 

.39 

•  38 

•  60 

•  71 

.24 

■  43 

■  38 

•  33 

•  21 

•  10 

•  44 

•  23 

•92  •19 

IVIN6ST0N 

10.29 

•00  1.60 

• 

.30 

•  22 

1,11 

1.02 

■  72 

•  84 

•  08 

•  99 

OCKHART 

9.19 

T 

.06 

■  14 

Ijo 

•  74 

00 

* 

1.01 

T 

•  20 

2.32 

•  02 

•  03 

•  07 

T 

•  03 

OCK  17 

9*06 

.13 

■17  1.79 

•  27 

•  64 

•  39 

.08 

1.02 

•  39 

•  20 

•  69 

•04 

•  20 

•  06 

•  00 

AO  1  SON 

9.71 

.55 

•10  4*00 

.05 

.12 

•  21 

.29 

.37 

•  02 

.16 

•  31 

•  76 

•  64 

•  33 

•  M 

•  21 

•  20 

AGELLA 

8.99 

•31  i«e6 

.06 

1.20 

•  30 

.49 

.62 

1.77 

•  36 

•  35 

.46 

•  02 

•  10 

•  03 

•  01 

ARION  1  N 

7,11 

■  10 

.97 

1.11 

1.00 

•  30 

•  59 

.30 

.10 

1^33 

•  91 

•  le 

•  40 

•  10 

ARION  JUNCT 1 ON 

6.60 

■  03 

•03  •ii 

1.60 

1.43 

•  49 

.49; 

.  33 

•  10 

■  19 

AAION  JUNCTION  2  NE 

6.69 

.03 

•10  .92 

1.52 

.00 

.43 

.48!  .17 

.19 

•  07 

.63 

.42 

•  22 

•  20 

•  00 

•  17 

ART IN  0AM 

7.78 

.03  1.26 

1.01 

.32 

.97 

•  40 

.12 

.02 

.02 

.69 

.02 

•  01 

•  23 

•  72 

•  13 

•  40 

1^07 

AXHELL  FIELD 

9*09 

T 

T  1.03 

.80 

.28 

.24 

.34 

.03 

.13 

T 

•  09 

T 

1.04 

•  16 

•  17 

T 

•  38 

T 

•  10 

•  17 

ELVIN 

9.09 

•10  ^63 

•  04 

.58 

•  49 

•  06 

.09 

.30 

•  09 

.13 

.22 

•  49 

•  09 

ERT2  PONOVILLE  TOUER 

10*1S 

.21 

•02  .70 

2.79 

1.51 

.00 

•  90 

i 

•  56 

.03 

■  11 

1.40 

.47 

•  30 

•  92 

•  12 

•  U 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1956 


Station 

Doy  oi  month 

O 

1 

1 

9  1 

1 

1 

g 

7  1 

g  1 

g 

10  1 

11  j 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

MILLEkS  FcRkt 

9.6B 

T 

•  03 

1.49 

3t80 

•  60 

•  80 

•  19 

•  29 

T 

T 

1.60 

•  90 

•  29 

•  20 

•05 

MILSTEAD 

4 

02 

•  21 

•  19 

•  63 

.  17 

•07 

•  96 

.07 

•  22 

•  48 

•  14 

.17 

MITCHELL  DAM 

•  04 

1.91 

2*36 

•  96 

.44 

.36 

•02 

•  03 

1.94 

•  64 

•  20 

.66 

•  01 

•  08 

•  04 

MOB  1 LE  WB  A I RPORT 

t 

30 

•  02 

•  38 

•  49 

.27 

•  06 

•  90 

.13 

•  49 

T 

T 

1^78 

•  1> 

T 

•  01 

T 

.04 

•  03 

MOBILE 

40 

T 

T 

•  79 

•  40 

1.19 

•  30 

•  30 

2.60 

T 

T 

T 

T 

MONTE  SANO 

11« 

11 

•  94 

'••40 

1^40 

•  12 

•  49 

•  06 

.27 

•  94 

•  19 

•  36 

.60 

•  67 

•  38 

•  06 

•  30 

.27 

.04 

MONTE VALLO 

10 

09 

19 

* 

2,67 

•  42 

.28 

•  92 

05 

1*07 

.64 

•  80 

.  31 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

•  01 

^  *6* 

^  its 

•  19 

44 

* 

19 

* 

04 

* 

1*48 
* 

•  09 

.14 

T 

•  44 

T 

•  06 

•  92 

MOULTON 

9 

39 

84 

3*31 

1*15 

•  21 

•  02 

.20 

•  29 

•  16 

•  48 

•  62 

•  02 

•  81 

•  16 

.60 

•  10 

.01 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

7 

73 

•  61 

•  50 

•  59 

1)29 

•  41 

*  14 

•  32 

X 

.24 

•  20 

•  70 

•  77 

.19 

•  21 

.00 

•  19 

•  06 

•  17 

•  09 

X 

NATCHEZ 

A 

67 

T 

T 

T 

.58 

.22 

.69 

T 

.64 

•  03 

•  34 

•  12 

.06 

.08 

•  17 

NEWBUR6 

0 

03 

1.79 

.20 

•  37 

.30 

.  29 

•  21 

•  39 

•  80 

• 

^^ 

• 

1.20 

NEW  MARKET 

10 

23 

•  47 

3«97 

1.21 

.06 

.40 

•  04 

•  21 

*  98 

•  11 

•  32 

*39 

1.48 

•  48 

•  10 

•  32 

•  35 

•  10 

•  14 

NEWTON 

3 

99 

.13 

.71 

1 .12 

•  14 

•  83 

.29 

2*93 

•  04 

•  14 

ONEONTA 

9 

39 

•  69 

1»11 

1*48 

.76 

.33 

.40 

.91 

•  99 

•  90 

•  48 

1*26 

•  04 

•60 

■  19 

■  00 

ORRVILLE 

7 

90 

.60 

2.90 

1.10 

•  40 

.84 

•  02 

.39 

•  26 

•  32 

•07 

OZARK 

5 

84 

•  49 

•  99 

.84 

.19 

.96 

•  29 

ll64 

•  28 

PAINT  ROCK 

g 

68 

.90 

2i90 

•  90 

.26 

.40 

•  05 

.29 

•  52 

•  09 

•  26 

.40 

•  86 

•  66 

•  47 

•  30 

•  36 

•  10 

PALMEROALE  2  W 

0 

99 

•  94 

1^34 

1.82 

.80 

.36 

.90 

•  62 

•03 

T 

1^07 

.32 

.49 

•  99 

•  10 

•04 

•  36 

•  25 

PELL  CITY  5  NW 

8 

76 

•  30 

1.25 

.69 

1.71 

.61 

.31 

•  64 

1^42 

.93 

•  40 

•  47 

•  12 

•  20 

•  19 

PENNINGTON  LOCK  2 

ft 

58 

.07 

•  05 

•  18 

1.93 

.84 

.31 

1.07 

•  41 

.11 

73 

36 

26 

10 

•  14 

PERRYVILLE 

B 

61 

.64 

2. 18 

1.48 

.98 

•  96 

1^61 

•  33 

•  35 

.42 

•26 

PICKENSVILLE 

92 

•  49 

1.90 

2.10 

•  40 

•  30 

•  SO 

.20 

1*19 

•  20 

•  29 

•  66 

T 

•  11 

PINE  HILL 

6 

57 

1.90 

1.20 

1.12 

.25 

1^05 

.99 

•  02 

•  90 

PINE  LEVEL 

4 

97 

•  44 

•  94 

.44 

•  90 

•  23 

1.82 

•  13 

•  22 

•  23 

PLANTERSVILLE 

8 

07 

.12 

1.90 

1.60 

•  93 

•  98 

.39 

•  06 

•  29 

•  10 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

9 

27 

90 

.10 

.60 

.20 

•  20 

■  30 

•  50 

•  40 

•  35 

•  10 

•  30 

•  20 

•  03 

PRATTVILLE 

•  09 

•  65 

.77 

,30 

.39 

•  14 

•  13 

•  62 

•  39 

•  02 

•  17 

•  17 

•  36 

•  02 

PR I MROSE  FARH 

5 

60 

T 

1  •94 

T 

•  14 

•  76 

.39 

•  02 

•  12 

.05 

.02 

1.74 

.19 

•  44 

•  01 

•  04 

•  04 

•  03 

•  11 

PUSHMATAHA 

5 

69 

•  12 

•  19 

•  11 

1.49 

.61 

.46 

.19 

•  96 

•  40 

•  19 

RAINSVILLE 

13 

12 

1.14 

2*10 

.80 

.82 

.34 

.01 

.39 

.93 

•  07 

1 .70 

•  41 

•  03 

•  62 

•  4S 

•  26 

RED  BAY 

7 

39 

09 

•  61 

.99 

.29 

•  03 

.36 

•  26 

•  01 

•  20 

*78 

1^07 

•  03 

•  25 

•  14 

•  29 

■  33 

REDSTONE  ARSENAL 

g 

63 

.99 

2.60 

1,31 

1.38 

.16 

.  18 

•  28 

•  39 

•  01 

.07 

•  21 

•  39 

•  14 

•  26 

•  38 

.34 

•  09 

•  17 

•  66 

•  30 

T 

REFORM 

8 

92 

.36 

•  52 

1  •SO 

1.87 

.62 

.27 

.49 

.20 

•  15 

.70 

.72 

•  40 

•  01 

.78 

•  06 

•  20 

•  07 

RIVER  FALLS 

6 

90 

■  29 

•  04 

1.10 

.69 

•  07 

1.20 

•  91 

2.20 

•  06 

T 

.30 

•  04 

T 

ROBERTSDALE  7  E 

.15 

.  79 

1  .07 

1.24 

•  49 

■  20 

•  17 

•  03 

•  07 

•  02 

ROCKFORO 

00 

•  20 

.30 

2,10 

2.00 

1.30 

1.30 

•  90 

1.55 

1^25 

•  90 

ROCK  MILLS 

6 

89 

.02 

.02 

1.62 

1.62 

.89 

•  14 

.38 

•  29 

•  01 

T 

•  79 

.20 

•  2S 

•  60 

•  02 

.04 

RUSSELLVILLE 

9 

42 

•  92 

2*52 

1.83 

.21 

.22 

.41 

.22 

.10 

•  19 

•  88 

•  74 

.42 

•  15 

•  35 

•  24 

RUSSELLVILLE  2 

6 

33 

T 

•  64 

2.56 

1.46 

.27 

.10 

•  03 

•  29 

•  21 

.05 

•  21 

•  76 

•  83 

•  39 

•  31 

•  22 

SAINT  BERNARD 

11 

09 

1.12 

2^20 

1.19 

•  26 

•  02 

1  •63 

•  02 

•  16 

•  01 

•  39 

•  41 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

9 

83 

.98 

.60 

l.lo 

1.21 

•  28 

.44 

•  31 

•  08 

•  94 

•  09 

•  41 

•  28 

•  09 

•  47 

•  48 

1*29 

•  20 

•  42 

•  60 

SAYHE 

98 

.06 

.45 

1  .90 

1 .60 

•  42 

•  28 

•  47 

.43 

•  02 

•  10 

1.26 

.36 

•  45 

1.05 

.07 

•  29 

•  11 

•  08 

SCOTTSBORO 

10 

76 

.90 

1.90 

1.95 

•  93 

•  20 

.90 

•  10 

•  22 

.60 

•  40 

•  19 

.71 

•  45 

•  41 

.50 

.39 

•  40 

•  49 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

10 

62 

1.04 

3.16 

•  87 

.61 

.92 

•  05 

•  22 

.60 

.01 

.39 

.71 

•  94 

.71 

•  38 

.07 

•  34 

•  40 

.04 

SEALE  6  M 

7 

20 

•  28 

1*00 

2^00 

.13 

.67 

•  43 

•  03 

.16 

•  46 

SELMA 

7 

36 

•  01 

T 

•  13 

1^05 

2,62 

.63 

•  48 

T 

•  27 

.05 

•  04 

.84 

.27 

•  26 

•  62 

T 

•03 

.02 

SHOEMAKER  SPRINGS 

a 

97 

•  91 

2*16 

1.37 

•  92 

•  30 

.39 

•  29 

.86 

•  96 

•  96 

•  31 

■  21 

•  19 

SLOCOMB  *  S 

9 

43 

•  19 

•  70 

1.44 

•  26 

•  79 

.25 

1*84 

SNOM  HILL 

92 

•  03 

•  24 

.98 

•  98 

•  71 

.31 

1*99 

•  09 

•  32 

•  19 

SOUTH  HILL 

10 

22 

1*00 

2.10 

•  49 

•  96 

•  39 

•  37 

•  09 

•  20 

1 .70 

•  21 

1*32 

•  15 

.70 

•  20 

* 

•  46 

SUTTLE 

7 

06 

.29 

I  •99 

1.98 

•  42 

•  46 

1*28 

•  49 

.08 

•  60 

•  39 

SWAIM 

9 

32 

•  81 

3*64 

1.01 

.12 

.12 

.04 

•  29 

•  39 

•  17 

•  49 

.41 

.19 

•  93 

•  46 

•  10 

•  43 

■  24 

SYLACAUGA  2  W 

1.07 

3.57 

.42 

.61 

.02 

•  94 

•  36 

•  83 

•  36 

SYLACAUGA  U  N£ 

B 

17 

T 

•  52 

1^52 

1.21 

1.02 

.40 

•  43 

.30 

•  33 

T 

.04 

T 

.88 

•  36 

T 

•  20 

T 

•  98 

•  03 

•  19 

•  14 

T 

SYLVANIA 

12 

02 

1*10 

2*20 

.98 

.79 

•  50 

1.99 

.42 

.09 

•  40 

■  30 

■  29 

TALLADEGA 

9 

08 

•  25 

•  59 

1  ^39 

1  .82 

•  62 

.53 

•  36 

•  36 

•  24 

T 

•  08 

1.33 

•  29 

.23 

•  02 

•  93 

•  10 

•  23 

•  19 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

10 

19 

•  99 

uoo 

1^10 

1.49 

.65 

.99 

•  78 

.82 

1*86 

.12 

•  49 

THOMASVI LLE 

•  04 

•  29 

1*26 

1.11 

.39 

.80 

•  06 

•  43 

.10 

.03 

1^50 

T 

•  17 

•  18 

.07 

■  07 

THURLOW  DAM 

i 

91 

.45 

.72 

.29 

.19 

•  38 

•  18 

•  04 

•  90 

.14 

•  16 

•  96 

•  04 

•  16 

■  72 

TONEY 

a 

iBB 

•  49 

2*63 

1.30 

•  12 

.21 

•  10 

•  02 

•  16 

•  29 

t09 

•  40 

.40 

1.42 

•  39 

•  31 

.02 

•44 

•  13 

TRAFFORD 

9*48 

•  96 

1.40 

1.  32 

.97 

.27 

•  46 

•  59 

1^60 

.46 

•  49 

1^30 

•  11 

.08 

•  39 

TROY 

9 

*23 

• 

1*69 

•  57 

•  08 

•  90 

•  30 

1.10 

.02 

•  54 

•  04 

•  34 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6 

78 

•  27 

•  31 

2^70 

1  .94 

.22 

.11 

•  96 

•  42 

•  01 

.02 

T 

1.09 

•  18 

T 

•  60 

■  02 

•  91 

•  08 

•  12 

•  02 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

8 

28 

•  16 

•  09 

1 .96 

1  .92 

.82 

•  39 

•  79 

.49 

.02 

.03 

•  89 

.36 

•  62 

•  90 

•  02 

.09 

•  09 

TUSKEGEE  2 

6 

.99 

1*23 

•  64 

.05 

1^92 

•  48 

•  10 

•  04 

•09 

•  68 

•  53 

•  22 

.63 

•  10 

•  19 

•  13 

UNION  SPRINGS  5  S 

2.01 

1 ,88 

•  06 

T 

.25 

1*64 

.  06 

•  14 

.30 

•  12 

UNIONTOWN 

7 

.92 

•  42 

2.70 

1.05 

•  35 

•  60 

1^70 

.39 

.05 

•  10 

•  60 

UNIVERSITY  R 

8 

*28 

•  10 

•  30 

2.15 

1.60 

•  15 

.20 

•  89 

•  43 

•  90 

.38 

•  65 

.47 

•  10 

VALLEY  HEAD  3  S 

11 

.66 

1 ,02 

1»47 

•  79 

•  37 

.43 

•  04 

.30 

•  49 

•  19 

•  53 

1.38 

•  67 

•  09 

1.74 

•  38 

•  12 

•  90 

•  37 

.62 

VANCE 

S 

.26 

•  15 

.09 

•  96 

1*60 

1^09 

.27 

•  64 

•  58 

.20 

•  09 

•  05 

l^og 

.34 

•  34 

.47 

.02 

•  21 

•  07 

WADLEY 

7 

*62 

•  02 

2,09 

1^80 

.99 

•  90 

•  40 

1.00 

•  39 

•  25 

.95 

•  19 

WALLACE  3  SW 

•  86 

•  92 

.79 

•  41 

•  02 

1.71 

•  09 

.29 

WALNUT  GROVE 

1^00 

•  64 

1*24 

•  27 

1^00 

•  30 

•  90 

•  46 

•  90 

•  44 

1(44 

•  40 

.49 

WATERLOO 

10 

•  74 

•  43 

1^09 

1.70 

2^03 

•  10 

.14 

•  29 

•  14 

.28 

•  49 

•  70 

2  •95 

.90 

•  30 

WEST  SLOCTON 

•  41 

1.60 

2*10 

U84 

•  79 

•  20 

.30 

•  19 

WETUMPKA 

6 

•  32 

T 

T 

•  04 

1^40 

•  80 

.88 

't 

•  40 

•  21 

.05 

T 

.64 

•  14 

•  13 

1.11 

T 

•  09 

.43 

WHATLEY 

7 

.63 

•  01 

1.19 

3^14 

.92 

•  91 

•  04 

•  34 

.22 

1.19 

•  18 

.06 

•  04 

•  27 

WHEELER  0AM 

8 

•  99 

•  86 

2*09 

1.41 

•  19 

.69 

.18 

.22 

T 

•  23 

.02 

•  43 

•  80 

•  79 

•  40 

T 

.28 

•02 

•  21 

•  19 

.06 

WHITFIELD  LOCK  3 

6 

•  29 

.09 

T 

•  22 

2.00 

•  88 

.31 

.89 

.35 

.13 

•  50 

•  42 

.22 

•  20 

•  06 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

9 

•  82 

•  70 

3.44 

•  68 

•  43 

.44 

•  04 

.19 

•  46 

.17 

.03 

•  21 

•  49 

.97 

•  02 

•  79 

.42 

•  06 

•32 

•  31 

•  09 

WILSON  DAM 

9 

•  16 

.79 

2.12 

1^29 

•  19 

.41 

•  10 

•  02 

.28 

.25 

•  25 

.75 

1.83 

•  02 

•  32 

•  29 

T 

•20 

•  00 

T 

WINFIELD  2  SW 

11 

•  89 

.71 

.42 

2.92 

1^28 

•  14 

.36 

•  49 

•  23 

.02 

1^43 

.67 

1.00 

1.84 

.09 

•29 

•  42 

YATES  HYDRO  PLANT 

9 

•  oa 

.07 

•  90 

.39 

•  12 

.32 

•  16 

•  06 

1.02 

.11 

.17 

1^13 

•  07 

.12 

•  48 

YOUNGS  STORE 

9 

.98 

.09 

1.00 

1.96 

iie9 

•  05 

.34 

•  11 

.29 

•  30 

.40 

•  02 

.91 

2.02 

•  13 

•  90 

.40 

■  05 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1956 


Day  0<  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN  i 


MAX 

MIN  ' 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


il  61 
36  37 


53  58  77 
39    *7  52 


56  62 
3V  55 


54  S3 
33  33 


56  67  ;  »J 
46     43  I  31 


61  60  {  63 
47     46  26 


7S  72 
64  62 


59  58 
49  37 


58     96  58 


74 

52 


SO  68 
38  47 


62  73  72 

47  56  64 

SO  55  53 

33  37  43 

49  60  61 
39  41  SI 

46  60  62 

38  45  S3 

61  76  78 

46  52  62 

46  52  54 

32  38  48 

50  60  64 
38  39  56 


68  62 

57  46 


67  6S 
51  S2 


64  64 

55  51 


62  54  I  SS 
46     45  29 

58 


61  58 
53  44 


59  56 

52  35 


69  64 

62  49 


63  61 
48  45 


55  63 

31  39 


68  63 
29     48  43 


62  60  62 
35     37  47 


68  61  S6 
39     45  44 


61  54  {  51 
36  44 


68  63 

39     52  50 


61  67  60 
34     44  43 


68  63  I  60 
39     52  50 


62  56  '  SO 
36     47  I  41 


60  61 

50     44  !  28 


69  62 
34  49 


67  58 
38  48 


70  64 

31  53 


69  69 
32  44 


67  62 
32  49 


52  54 

39  30 


55  60 
40  28 


59  60 
42  42 


56  60 
40  34 


52  51 
39  38 


56  46 
43  28 


50  57 
35  32 


SI  61 
39  32 


74  71 
44  S3 


73  63 
49  50 


16  17 


60  71  61 

26  47  98 

70  71  79 

40  40  56 

60  63  72 

33  40  49 

70  73  79 

42  52  58 


59  75  73 
41     49  60 


64  61 
55  46 


71     70  I  57 


29     32  SO 


53  45  65 
35    40  45 


61  62  57 
45     48  28 


54  50  54 
33  36 


59  50  59 
35  40 


S7  58  I 
45  4S 


63  62 

53  45 


69  77  77 
42  57 


60  73  78 
46     57  64 


64  63 

52     44  {  28 


64  62 

56  45 


55  46  63  63 
34     40  45 


55  56 
37  46 


51  50  55 
29     35  43 


65  60 
53  48 


67     95  '  60 

57     45  ,;  31 


57     60  54 

48     41  30 


59  65 
30  41 


68  65 
33  45 


62  62 
29  32 


69  63 

29  SO 


65  63 
41  S3 


58  67 

31  33 


65  71  I  57 
34     39  48 


60  64 

42  28 


55  61 

35  29 


60  63 
42  33 


72  64 
48  53 


72  6t 
47  56 


72  62 
51  91 


74  78 
45  54 


71  62 
40  53 


72  68 
48  55 


56     49  I  98  62 


40    29  I  31     35  46 


54  60  [  63 
39     35  31 


75  63 
46  53 


58  64 
38  27 


S8     57  63 


50    40  34 


56  48 
41  29 


64  51 
40  34 


62  62  74 

30  32  91 

72  77  75 

32  44  55 

71  73  77 

44  59  99 

60  61  73 

31  35  46 


52  61 

35  46 


42      37  31 


54  55  68  60 
37     42     48  46 


58  76  80 
45     45  58 


52  78  79 
42     44  61 


75  79 
42  58 


66  55 
48  45 


77  67 
62  47 


74  71 
61  51 


72  70 
55  46 


59  75 
48  50 


55     69  55 

31     40  •  48 


58  75 
51     57  64 


50  58 
37  47 


43  55  52 
36     39  41 


69     42  44 

55    43  I  32 


47     62  62 

56  47 


62  58 
40  40 


71  6S 
43  55 


71  66 

40  SS 


69  48 

4S  52 


71  60 
34  53 


56  92 
41  39 


60  60 
39  35 


44     37  !  37 


59  69 
41  99 


61  70 
39  97 


62     99  74 


66  69 

54  54 


63  77 
53  60 


74  80 
SO  58 


65  73 
49  64 


77  78 
59  65 


77  77 
60  67 


63  76 

4S  56 


65  76 
49  63 


66  75 

SO  65 


79  78 
60  66 


61  70 
44  56 


65  76 
^4  61 


75  65 
54  56 


62  78 

63  59 


72  67 

50  56 


79  79 
59  66 


77  78 
66  68 


74  70 
56  56 


75  70 
53  59 


58  60 
47  35 


92  63 
33  28 


40  48 

53  S2 


54  99 
45  38 


42  99 
95  49 


69  66 

40     55  52 


52  65  {  64 
27     29  44 


60  92 
39  45 


47  44 
49  SS 


64     62  64 


51  64  74 
37    45  55 


36    34  40 


76  69  72  '  63 
61     S8  46 


53 
39 


48     55  64 


57  96 
45  40 


78  77 
63  56 


76  79 
45  62 


47     41     56  53 

33    35    42  43 


64     60  63 

52     43  30 


67  42  61 
60     49  33 


51     58  57 

50     40  i  24 


44  49 
40  46 


46  62 
35  46 


64  75 
34  43 


70  64 
38  49 


S3  59 
38  28 


48  56 

36  32 


62  40 
44  39 


60     58  92 


78 
53 

80 
94 

64  79  77 
37     41  47 

44  74  75 
34     49  60 

63  74  79 
44     56  56 

59  65  71 
24     26  40 


92     99  60 


43     49  74 


48     41     31  49 


94  52  98 
40     32  31 


59  99 
45  44 


62 
29 


64  70  76 
34     38  44 


54  42 

39  33 


49     44  58 

38     52  49 


60  60 
46  :  41 


SB  63 
43     31  34 


73  73 
43  43 


78  80 

52  I  47 


21  22 


23    24    2S    26    27    28    29  30 


73  50  94 
45     28  30 


75     61  61 

51     25  ,  25 


79     63  62 

60    42  j  35 


70  71 

60  '  50 


60  ,  80 
63  66 


74  '  70 
49  ,  48 


60  59 

36  29 


68  54 

39  28 


78  64 
SS  36 


70  70 
51  36 


59  67  70 
30     33  62 


51  62  68  66 
30     34     49  46 


66  71  75  I  77 
35     37     53  68 


70  74  , 
40     53  I 


60  55  52 
40     28  29 


66  59  I  61 
47     26  I  28 


58  59  '  59 
34     29  31 


71  65  68 
55     33  29 


62  56  :  66 
42     25  28 


63     70  1  66 


79  82 
57 


77  62 
52  28 


78  70 
55  30 


64  58 

44  30 


61  66  ,  61 
30     44  I  46 


70  72  1  71 
34      64  60 


65     71  79 
29     35     56  54 


59     60  62 

27     30  36 


58     66  67 

35     33     47  1  48 


62     67  74 

44     53  SO 


74     70  74 


79  57  I  60 
55     27  :  27 


76  67  I  70 
54     29  28 


73  78 
59  65 


83  I  80 
68  66 


79     83  {  80 


71  80  84 
56     62  60 


77  78  81 
60     66  61 


60     66  65 


68     69  71 

55     56  58 


74  77 
58  60 


78  64 
51  36 


79  59 
55  28 


83  56 
99  32 


70  92 
41  30 


82  57 
49  33 


66  63 
46  35 


73  63 
57  34 


77  62 
59  33 


70  65 
43  32 


64  70  78 
30     37  58 


76  75  78 
46     56  67 


61     69  I  72 


58  64  72 
34     41  48 


54  91  6S 
32     36  44 


65  71 
36  40 


65  71  72 
38     39  52 


66     72  74 

38     39  51 


63  67 
38  39 


61  75 
27  35 


80  48 
40  47 


43  73 
33  42 


41  73 
24  30 


69  76 
40  54 


72  71 
33  42 


79  77 
41  42 


60  73 
30  41 


63  74 
32  42 


62  73 
35  44 


69  79 
34  52 


56  59 
26  41 


59  75 
30  37 


65  78 
34  43 


65  98 
29  35 


60  57 
31  40 


70  64 
30  48 


70  78 
37  51 


67  76 
41  56 


70  60 
30  38 


72  64 
36  49 


58  41 
32  43 


74  45 
35  35 


66  79  ; 
41  55 


70  77 
40  52 


34     64  58 


64  66 

38  39 


72     72  48 

52     40  I  27 


74  I  77 
50  '  47 


75  76 
55  59 


69  1  69 

39  i  44 


63  76  72 
51     59  51 


68  50 
43  26 


56     60     72  72 

30     38     60  I  46 


66  60  60 
56     45  47 


62  57 
43  29 


57  60  72 
48     62  53 


69  71  74 
37     45  58 


57  66  66  ,  67 
31     32     51  49 


36     49  96 


57  62  69  OO 
24     26     92  ""^ 


79  I  85 
66  '  65 


77  82 
51  57 


82  82 

69  62 


76  77 
60  45 


69  66 
33  32 


73     64  68 

50     30  32 


71     63  66 

64     33  35 


33     36  55 


36     53  55 


65  77  [ 
41  51 


64  76 

40  55 


70  77 
42  53 


69  73  J 
31  41 


63  74 

51  58 


62  60 
31  41 


81  49 
38  19 


43  77 
32  44 


46  78 
40  48 


69  19 

38  27 


70  60 
42  21 


47  77 
45  34 


60  99 

30  26 


69  60 
31  26 


75  63 
50  32 


70  52 
47  29 


69  64 

49  35 


69  60 
36  25 


70  61 
41  29 


57  59 

33  27 


73  68 
52  27 


59  60 
37  21 


71  61 
42  26 


69  60 
47  26 


73  49 
44  25 


44  60 

38  29 


73  52 
43  23 


74  69 
44  24 


71  43 
48  39 


79  50 
42  25 


79  S3 
49  30 


74  47 
38  24 


77  92 
46  30 


69  41 

38  34 


74  41 
SO  34 


72  60 
4«  34 


69  63 

33  27 


70  44 
S3  33 


58  57 
38  42 


67  62 
32  27 


68  60 

51  48 


61  99 
41  24 


79  63 
94  30 


69  62 
43  28 


54     56     60     64  69 

25     29     26     40  '  53 


67    42     74  49 

28    28     38  23 


I  40.0 
I  17  lO 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5- Continued 


Station 

Day  Of  Month 

o 
tr 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HEADLAND 

MAX 

76 

78 

78 

7^ 

56 

63 

70 

62 

77 

81 

77 

87 

79 

68 

61 

64 

70 

73 

78 

74 

77 

99 

67 

69  •8 

MIN 

tz 

40 

60 

60 

66 

36 

38 

44 

39 

45 

36 

If 

39 

43 

48 

63 

65 

66 

65 

35 

35 

40 

46 

52 

39 

46 

53 

29 

33 

49  19 

HEFLIN 

MAX 

55 

60 

60 

59 

58 

60 

68 

68 

57 

94 

98 

64 

73 

67 

63 

72 

75 

75 

63 

57 

58 

67 

68 

69 

60 

73 

69 

98 

63 1 1 

MIN 

34 

35 

53 

46 

47 

45 

25 

30 

49 

37 

39 

31 

26 

40 

90 

50 

59 

49 

42 

48 

25 

24 

27 

49 

48 

29 

32 

38 

21 

38t8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

51 

74 

70 

68 

66 

62 

69 

66 

63 

57 

57 

61 

58 

68 

72 

72 

82 

62 

86 

71 

62 

72 

79 

63 

66*1 

MIN 

42 

43 

54 

58 

49 

45 

31 

39 

60 

46 

46 

43 

39 

39 

JASPER 

MIN 

52 

59 

61 

69 

67 

60 

62 

63 

49 

49 

52 

71 

63 

69 

49 

69 

73 

72 

69 

67 

61 

61 

71 

68 

73 

61 

71 

62 

96 

61«7 

LAFAYETTE 

40 

59 

62 

58 

68 

60 

59 

64 

69 

55 

52 

59 

66 

73 

76 

60 

76 

77 

81 

71 

60 

60 

68 

68 

72 

60 

74 

64 

98 

63*8 

MIN 

34 

34 

48 

48 

45 

44 

28 

32 

46 

42 

41 

31 

36 

41 

91 

61 

58 

52 

51 

40 

29 

32 

36 

49 

49 

33 

37 

40 

27 

40>9 

L I V I NGSTON 

57 

60 

67 

64 

60 

62 

60 

69 

56 

64 

64 

65 

96 

75 

79 

72 

79 

79 

82 

71 

61 

65 

73 

79 

72 

67 

78 

71 

67  ■  1 

MIN 

41 

49 

49 

53 

48 

42 

30 

35 

49 

46 

38 

33 

34 

50 

57 

56 

66 

50 

55 

46 

32 

32 

37 

68 

46 

32 

47 

42 

28 

*4>2 

LOCKHART 

51 

57 

75 

74 

74 

71 

60 

62 

73 

59 

60 

55 

61 

66 

71 

76 

76 

76 

81 

76 

68 

62 

66 

71 

73 

79 

68 

77 

61 

68«2 

MIN 

39 

48 

56 

62 

62 

55 

34 

38 

51 

61 

43 

30 

37 

49 

56 

57 

60 

66 

65 

66 

35 

35 

35 

45 

65 

39 

52 

53 

32 

4ea8 

MAO  I  SON 

49 

49 

54 

57 

57 

62 

63 

54 

62 

57 

51 

46 

67 

60 

72 

62 

66 

70 

66 

70 

58 

55 

53 

58 

68 

68 

61 

73 

46 

98  (8 

MIN 

29 

34 

44 

44 

48 

4 1 

29 

36 

47 

41 

36 

31 

25 

36 

56 

45 

52 

48 

47 

40 

28 

26 

35 

42 

56 

29 

41 

37 

24 

38  19 

MARION  JUNCTION  2  NE 

52 

70 

64 

62 

62 

60 

60 

70 

65 

55 

54 

63 

56 

77 

74 

68 

78 

76 

83 

71 

61 

64 

73 

76 

72 

62 

75 

68 

62 

66  •  7 

MIN 

41 

43 

59 

58 

57 

45 

30 

37 

48 

47 

40 

32 

37 

45 

59 

59 

55 

55 

59 

50 

31 

33 

37 

55 

52 

34 

46 

44 

26 

49  •4 

MARTIN  DAM 

50 

67 

67 

64 

60 

66 

62 

65 

60 

56 

56 

61 

64 

73 

76 

76 

78 

78 

82 

72 

58 

58 

69 

71 

73 

63 

77 

69 

MIN 

40 

41 

46 

45 

48 

47 

35 

33 

48 

46 

43 

30 

35 

40 

*^ 

50 

60 

54 

51 

52 

37 

29 

32 

49 

52 

33 

39 

42 

32 

42«7 

liA  vkiici  1     c  t  CI  n 
MAXntLL    r 1 CLU 

50 

74 

68 

67 

63 

62 

57 

68 

66 

56 

68 

61 

60 

74 

75 

69 

79 

77 

81 

70 

60 

63 

70 

74 

74 

61 

75 

70 

60 

66  aO 

MIN 

45 

43 

61 

60 

56 

49 

35 

41 

53 

49 

44 

37 

42 

45 

68 

57 

66 

59 

61 

65 

37 

38 

41 

58 

54 

41 

52 

46 

34 

48.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

61 

71 

76 

74 

61 

63 

63 

68 

60 

61 

56 

61 

70 

71 

77 

76 

76 

79 

79 

70 

69 

68 

69 

73 

77 

66 

77 

68 

64 

68  ^9 

MIN 

48 

57 

63 

61 

51 

45 

38 

41 

54 

48 

38 

34 

47 

66 

58 

61 

66 

65 

67 

47 

39 

39 

45 

56 

61 

42 

57 

40 

39 

5a«o 

57 

63 

70 

72 

70 

59 

64 

62 

67 

60 

61 

55 

60 

68 

70 

70 

78 

70 

75 

76 

65 

62 

68 

67 

70 

77 

66 

77 

MIN 

40 

43 

64 

63 

47 

40 

42 

48 

60 

43 

40 

48 

52 

59 

60 

62 

64 

63 

64 

42 

41 

46 

50 

63 

47 

49 

93 

37 

90<9 

MONTGOMERY   WB  AP 

51 

74 

69 

68 

63 

59 

60 

68 

58 

67 

64 

61 

69 

76 

77 

69 

80 

79 

82 

70 

61 

65 

71 

75 

76 

62 

79 

62 

61 

66  9  9 

MIN 

42 

42 

59 

59 

65 

43 

32 

37 

61 

47 

38 

34 

36 

47 

55 

56 

63 

58 

60 

42 

33 

35 

38 

56 

44 

39 

47 

37 

32 

49  (4 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

45 

55 

46 

61 

55 

63 

53 

60 

60 

60 

43 

99 

60 

70 

62 

65 

77 

65 

70 

55 

56 

54 

62 

70 

68 

61 

74 

48 

61 

96  .7 

MIN 

37 

42 

42 

46 

46 

33 

30 

38 

46 

42 

35 

34 

28 

91 

90 

48 

54 

52 

37 

30 

32 

40 

39 

34 

46 

33 

2« 

40>6 

NATCHEZ 

68 

76 

77 

70 

68 

62 

60 

70 

64 

57 

58 

62 

63 

66 

76 

76 

80 

82 

80 

75 

62 

65 

71 

76 

76 

67 

77 

71 

62 

69  •9 

MIN 

42 

51 

62 

60 

58 

47 

29 

30 

43 

49 

43 

29 

34 

91 

99 

59 

65 

59 

63 

64 

26 

27 

31 

54 

55 

38 

45 

48 

29 

46  •! 

ONEONTA 

53 

49 

68 

69 

67 

69 

66 

56 

65 

98 

51 

94 

98 

63 

72 

62 

64 

75 

69 

71 

52 

51 

56 

66 

68 

56 

61 

70 

MIN 

29 

32 

47 

51 

47 

41 

26 

32 

46 

41 

36 

28 

24 

24 

50 

47 

52 

47 

46 

41 

25 

32 

31 

39 

52 

28 

32 

39 

22 

37!4 

02ARK 

56 

78 

80 

78 

73 

60 

73 

72 

64 

69 

59 

62 

61 

79 

78 

72 

79 

84 

80 

65 

64 

66 

73 

74 

79 

68 

77 

60 

61 

69  •  9 

MIN 

44 

53 

62 

69 

56 

35 

40 

46 

51 

45 

34 

37 

43 

53 

58 

59 

61 

63 

60 

35 

35 

39 

62 

63 

40 

52 

52 

31 

39 

48«1 

DPI  1      fJTV     R  MW 

56 

44 

61 

62 

69 

67 

55 

66 

66 

68 

64 

99 

90 

60 

72 

61 

67 

73 

73 

74 

55 

57 

67 

68 

69 

70 

60 

73 

61*1 

MIN 

33 

36 

43 

65 

49 

49 

27 

27 

31 

38 

41 

31 

27 

29 

47 

52 

53 

5  1 

48 

52 

30 

28 

32 

36 

52 

32 

36 

42 

26 

39  (0 

PRATT V  I LLE 

51 

69 

65 

66 

62 

62 

58 

69 

64 

56 

56 

99 

98 

74 

76 

65 

80 

78 

80 

72 

60 

62 

70 

73 

73 

61 

76 

68 

60 

MIN 

45 

41 

55 

68 

64 

48 

32 

34 

50 

48 

44 

39 

39 

43 

94 

55 

61 

56 

55 

50 

31 

32 

34 

55 

54 

37 

43 

49 

30 

45  .6 

PUSHMATAHA 

53 

60 

73 

63 

66 

56 

96 

62 

67 

68 

64 

64 

63 

64 

76 

74 

77 

79 

79 

81 

53 

63 

67 

71 

78 

70 

63 

71 

MIN 

43 

50 

49 

53 

49 

42 

41 

29 

32 

40 

40 

36 

40 

42 

57 

58 

62 

53 

56 

61 

32 

30 

33 

49 

60 

34 

39 

49 

27 

43  19 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

45 

53 

63 

59 

60 

55 

95 

61 

66 

63 

50 

96 

60 

69 

62 

64 

74 

65 

68 

95 

52 

51 

64 

69 

68 

60 

73 

90 

MIN 

34 

41 

45 

48 

48 

37 

31 

40 

47 

41 

36 

31 

25 

52 

44 

43 

53 

46 

47 

33 

28 

30 

32 

50 

37 

29 

42 

34 

26 

39aa 

ROBERTSDALE  7  E 

58 

73 

77 

80 

66 

65 

67 

67 

66 

62 

61 

63 

72 

72 

80 

78 

79 

79 

80 

76 

69 

70 

72 

76 

78 

70 

77 

73 

71  •  1 

MIN 

50 

65 

63 

63 

61 

47 

37 

39 

54 

62 

42 

32 

42 

51 

56 

59 

65 

67 

66 

62 

26 

35 

37 

63 

68 

40 

97 

92 

32 

goal 

ROCKFORD 

55 

56 

63 

63 

64 

64 

59 

61 

68 

68 

56 

46 

61 

62 

74 

72 

65 

76 

76 

80 

62 

62 

61 

70 

70 

68 

61 

79 

90 

64aO 

MIN 

37 

36 

50 

57 

51 

49 

26 

30 

40 

40 

41 

27 

31 

40 

61 

51 

52 

50 

47 

64 

24 

25 

30 

43 

66 

28 

34 

43 

21 

40  a2 

49 

55 

62 

69 

58 

61 

61 

66 

64 

60 

55 

67 

63 

72 

68 

62 

75 

75 

79 

75 

69 

59 

66 

67 

70 

60 

72 

68 

99 

64  aO 

MIN 

34 

35 

50 

47 

46 

60 

28 

30 

48 

42 

42 

30 

31 

49 

48 

49 

59 

52 

46 

53 

28 

28 

30 

46 

49 

27 

31 

40 

29 

40  a4 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

52 

50 

66 

50 

60 

65 

93 

69 

61 

91 

50 

43 

56 

61 

70 

61 

67 

75 

68 

71 

52 

56 

96 

6i 

69 

67 

61 

67 

47 

98  a  7 

MIN 

25 

36 

41 

41 

41 

39 

26 

29 

36 

40 

36 

28 

23 

23 

62 

45 

53 

50 

47 

42 

25 

26 

31 

41 

56 

29 

34 

37 

23 

16al 

55 

47 

63 

68 

56 

60 

65 

96 

65 

98 

51 

43 

68 

64 

71 

62 

66 

74 

69 

68 

62 

56 

56 

65 

69 

69 

63 

73 

47 

99  a  8 

MIN 

27 

34 

44 

46 

60 

45 

27 

27 

36 

39 

37 

27 

26 

29 

48 

47 

62 

49 

47 

46 

27 

27 

32 

39 

52 

29 

29 

39 

24 

ITal 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

48 

48 

66 

65 

61 

65 

55 

64 

60 

54 

51 

55 

59 

70 

68 

68 

73 

69 

69 

64 

63 

62 

62 

65 

66 

68 

61 

69 

96 

99  a  9 

MIN 

32 

34 

48 

45 

46 

41 

32 

37 

45 

40 

35 

33 

28 

49 

54 

46 

58 

48 

48 

42 

28 

31 

34 

48 

60 

31 

39 

36 

28 

40al 

SCOTT  SBORO 

MAX 

4S 

51 

56 

57 

64 

60 

99 

69 

69 

56 

62 

66 

60 

72 

60 

64 

73 

70 

68 

66 

58 

69 

60 

66 

66 

60 

60 

69 

61 

61  a  1 

MIN 

35 

38 

45 

52 

49 

40 

34 

35 

49 

44 

37 

33 

26 

48 

64 

46 

59 

68 

46 

42 

26 

29 

32 

47 

48 

29 

42 

38 

23 

40  a7 

53 

67 

66 

68 

63 

60 

59 

70 

66 

57 

55 

63 

60 

74 

77 

69 

78 

77 

82 

74 

61 

66 

72 

74 

71 

61 

76 

71 

60 

67  a  2 

MIN 

44 

43 

60 

59 

67 

48 

33 

40 

91 

48 

43 

33 

40 

46 

69 

57 

64 

57 

69 

54 

33 

34 

39 

57 

66 

38 

48 

47 

31 

47a9 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

49 

59 

64 

66 

60 

60 

99 

67 

62 

66 

52 

99 

61 

72 

72 

64 

76 

75 

77 

71 

57 

57 

69 

71 

71 

61 

74 

71 

60 

64a6 

MIN 

39 

39 

59 

56 

54 

45 

27 

32 

49 

45 

40 

31 

30 

90 

67 

50 

62 

48 

47 

49 

24 

24 

30 

52 

51 

28 

38 

41 

20 

42  aO 

47 

58 

62 

62 

59 

59 

S7 

69 

61 

98 

59 

60 

64 

74 

66 

62 

74 

75 

76 

64 

58 

59 

70 

71 

69 

64 

79 

69 

50 

64  a  0 

MIN 

38 

40 

64 

62 

61 

45 

28 

31 

48 

40 

40 

31 

29 

♦7 

93 

51 

61 

48 

49 

47 

28 

29 

31 

62 

51 

31 

37 

41 

26 

4ia7 

THOMASV I LLE 

51 

63 

75 

65 

69 

65 

62 

62 

68 

96 

57 

50 

63 

98 

71 

76 

76 

77 

80 

82 

58 

64 

67 

72 

76 

73 

68 

74 

97 

66  a4 

MIN 

36 

46 

55 

58 

64 

45 

31 

35 

39 

47 

39 

32 

38 

43 

57 

59 

60 

55 

69 

57 

32 

32 

37 

41 

60 

38 

46 

49 

28 

44a9 

TROY 

MAX 

51 

78 

73 

70 

71 

67 

61 

67 

62 

97 

97 

62 

57 

74 

77 

69 

81 

83 

80 

67 

62 

64 

72 

74 

79 

66 

78 

71 

60 

68  a6 

MIN 

44 

43 

60 

60 

59 

48 

33 

42 

52 

46 

43 

33 

38 

40 

52 

57 

63 

60 

63 

53 

32 

37 

41 

40 

53 

40 

90 

43 

30 

4«a7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

49 

65 

65 

63 

60 

59 

62 

68 

58 

92 

49 

60 

57 

73 

69 

67 

78 

77 

76 

60 

62 

65 

68 

74 

71 

64 

76 

61 

64 

64a4 

MIN 

40 

46 

50 

54 

51 

37 

28 

34 

47 

4* 

36 

31 

30 

49 

93 

53 

66 

51 

91 

38 

29 

30 

37 

57 

42 

34 

49 

36 

27 

42  a4 

TUSKEGEE  2 

MAX 

49 

73 

73 

69 

66 

65 

98 

69 

61 

96 

99 

60 

62 

73 

76 

65 

79 

78 

81 

68 

69 

61 

69 

71 

74 

60 

78 

69 

99 

66a6 

MIN 

40 

39 

64 

56 

52 

47 

33 

38 

50 

49 

44 

31 

35 

44 

93 

56 

61 

57 

67 

52 

31 

33 

36 

52 

50 

38 

49 

43 

29 

44a8 

UNION  SPRINGS   5  S 

MAX 

50 

50 

65 

67 

70 

68 

67 

62 

62 

60 

60 

60 

59 

72 

79 

66 

70 

80 

72 

74 

64 

60 

64 

61 

75 

76 

70 

70 

96 

69a7 

MIN 

42 

40 

44 

40 

42 

40 

28 

32 

40 

40 

34 

35 

45 

53 

93 

57 

59 

53 

52 

57 

33 

38 

35 

44 

52 

37 

49 

48 

32 

43a6 

UNIVERSITY 

MAX 

48 

63 

62 

61 

67 

59 

61 

68 

96 

51 

48 

60 

57 

71 

64 

66 

76 

74 

75 

97 

62 

64 

68 

73 

70 

63 

79 

93 

63 

62a9 

MIN 

40 

45 

50 

64 

60 

38 

31 

40 

47 

49 

38 

32 

33 

50 

33 

53 

65 

51 

53 

40 

31 

33 

40 

56 

42 

36 

48 

38 

29 

43  a9 

VALLEY  HEAD  3  S 

MAX 

51 

42 

55 

56 

67 

62 

94 

57 

63 

63 

59 

42 

96 

99 

70 

58 

65 

73 

67 

«e 

52 

92 

52 

60 

65 

69 

96 

64 

i 

98al 

MIN 

25 

31 

41 

46 

45 

52 

35 

34 

44 

39 

36 

33 

29 

29 

91 

45 

62 

51 

43 

47 

24 

24 

26 

35 

49 

27 

30 

39 

21 

37a0 

See  Reference  Notoi  Following  Slotion  In*!** 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1956 


Day  of  month 


oiauoQ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

FAIRHOPE 

EVAP 

.06 

.03 

.06 

.08 

.05 

.09 

.11 

.02 

.04 

.07 

.07 

.08 

.12 

.04 

.07 

.09 

.11 

.11 

.13 

.16 

.10 

.08 

.09 

.08 

.18 

.08 

.26 

.15 

B2.70 

WIND 

62 

79 

41 

31 

28 

60 

46 

40 

53 

46 

94 

26 

16 

63 

36 

32 

28 

S3 

22 

79 

56 

31 

12 

54 

73 

44 

60 

150 

46 

1461 

HART IN  DAM 

EVAP 

.10 

.00 

.00 

.11 

.11 

.06 

.04 

.00 

.10 

.01 

.05 

.10 

.07 

.05 

.05 

.08 

.14 

.16 

.08 

.09 

.06 

.10 

.01 

.07 

81.98 

WIND 

25 

22 

34 

11 

33 

IS 

55 

20 

30 

20 

30 

30 

24 

38 

40 

10 

51 

57 

25 

60 

75 

40 

20 

50 

98 

15 

17 

60 

20 

1025 

REFERENCE  NOTES 

Tbo  four  digit  Identification  nuubers  1q  tbe  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     Tbere  will  be  no  duplication  of  nuabers  wltbln  a  state. 
Figures  and  lotters  follovlng  the  station  name,  sucb  as  12  3SW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  thv  post  office. 
ObaervatloQ  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  la  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

nperature  In  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,   and  wind  movement  In  miles.     Degree  da 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  nnow  on  ^ound  values  are  at  6:30  A.U.,  C.S.T. 
water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measkired  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  a 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 

No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Stotion  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days   .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  on  the  ; 
of  a  building. 

Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 
Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  puollshed  later  in  Hourly  Prec Ipttat ion  Data). 
Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 

any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station.   Dannelly  Field, 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Sunnary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


STATION  INDEX 


btAtion 

Index  No. 

County 

9 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precnp. 

ABBEVILLE 

HENRY 

WILLIAM  W.  NORDAN 

ADDISON 

006! 

WINSTON 

: 

34  i; 

87  li 

79! 

MIC 

PALMER  GOOSEY 

C 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENC  E 

2 

34  21 

67  20 

990 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ALBERT* 

WILCOX 

1 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

ALBfRTVILLE  1  S 

MARSHALL 

12 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

11 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

7 

ALKEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  OE 

ee  08 

16C 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

ANDALUS Ifl 

0252 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

350 

7A 

7A 

J.  RAYMOND  5HHEVE 

2  3  5 

7 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

7 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

ARLEY  3  S 

WINSTON 

2 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

CLAY 

U 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

ASMVILLE  3  SW 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

33  4S 

86  19 

590 

If 

WILLIE  STEINKOPF 

3 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  48 

66  59 

709 

7A 

TVA-62 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

8 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

AUBURN  3  SW 

LEE 

11 

MRS.  MARTHA  I, MOORE 

2  3  5 

7 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

11 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

AUTAUGAVILLE 

04<>0 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

20C 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

BAY  MINETTE 

0563 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

266 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

BECGREEN 

FRANKLIN 

12 

TVA-43 

3 

C 

BELLE  MINA  2  H 

LIMESTONE 

12 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

BERRY 

FAYETTE 

2 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

C 

BESSEMER  5  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  56 

53 1 

6P 

"bA 

JAMES  8.  ELLIOTT 

2  3  5 

7 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

ee  07 

529 

MIC 

MRS, BELLE  WHITEHEAD 

C 

BILL INGSLEY 

AUTAUGA 

1 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

JEFFERSON 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BISHOP 

COLBERT 

12 

TVA-42 

SLUE  SPRINGS 

09<.B 

BARBOUR 

5 

31  40 

65  31 

310 

7A 

OTIS  J.  WALKER 

3 

60AZ 

0967 

MARSHALL 

2 

34  13 

66  10 

1075 

7A 

MILFORO  H.  OOOLEY 

3 

C 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

6 

R.  E.  HENDERSON 

3 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

MRS.  CLARA  T .  PEAVY 

2  3  5 

7 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

BRUNDIDGE 

117e 

5 

31  43 

85  49 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

CALERA  2  SW 

12eB 

SHELBY 

7 

33  05 

86  46 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A,  GARRETT 

2  3  5 

7 

CAMDEN  3  NNW 

1 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5 

CAMPBELL 

CLARKE 

13 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

11 

6A 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  6 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

TVA-66 

3 

CENTREVILLE 

BIBB 

3 

W.  D.  HOLLIFIELO 

2  3  5 

7 

CHATOM 

WASHINGTON 

13 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5 

7 

CHILDERSBURG 

TALLADEGA 

7 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

CITRONELLE 

1665 

MOBILE 

9 

31  05 

Se  14 

331 

6P 

6P 

8.  0.  JONES 

2  3  5 

7 

Claiborne 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

67  31 

163 

7A 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

3 

CLANTON 

CHILTON 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

BARBOUR 

5 

CHARLES  L.  WESTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

6 

HENRY  F,  KELLEY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3 

C 

collinsville 

1649 

DE  KALB 

7 

34  15 

85  52 

734 

7A 

B.  W.  APPLETCN 

3 

COLUMBIA 

HOUSTON 

HENRY  KILLIN6SW0RTH 

3 

CORDOVA 

WALKER 

2 

WS.  C.  GRESHAM 

3 

CUBA 

SUMTER 

13 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

DAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

It 

32  50 

85  45 

760 

SA 

DR.  W,    B.  FULTON 

3 

DAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  46 

730 

MID 

H.  CLAY  PLESS 

C 

PICKENS 

13 

E.  F.  SMITH 

3 

DANVILLE 

MORGAN 

12 

TVA-503 

3 

DAYTON 

MARENGO 

13 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  36 

86  69 

585 

8A 

6A 

GARTHELL  W.  UPTON 

2  3  5 

7 

DECATUR  't 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

565 

7A 

TVA-63-8 

3 

DECATUR  SuBSTAT ION 

MORGAN 

12 

TVA-411 

3 

DEMOPOLlS  LOCK  t  DAM 

MARENGO 

13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

HOUSTCfJ 

5 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

DOT  HAN  It  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

85  24 

300 

MID 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

C 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

TUSCALOOSA 

13 

K.  V.  eERRY 

3 

EUFAULA 

BARBOUR 

4 

270 

7A 

WILLIAM  N.  BEVERLY 

2  3  5 

7 

EUTAW  LOCK  7 

GREENE 

2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

252 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  6 

FAIHHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

5P 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6 

7 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

9 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

FALKVILLE 

MORGAN 

12 

TVA-3e4 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

WINSTON 

2 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

2667 

MADISON 

12 

34  36 

66  34 

641 

7A 

TVA-576 

3 

2883 

FAYETTE 

13 

67  50 

350 

8A 

8A 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  5 

7 

JACKSON 

12 

TVA-387 

3 

C 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

12 

LAWRENCE  W.  ROHLlNG 

2  3  5 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

12 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

31  59 

66  36 

480 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

3 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

10 

BP 

BP 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

FORT  PAYNE 

DEKALB 

JOHN  W,  PATE 

3 

FRISCO  CITY 

MONROE 

8 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

7 

GADSDEN 

ETOWAH 

7 

JOHN  H.  WILLIAMS 

3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

7 

GA INESVl LLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

68  09 

130 

7A 

WILLIAM  C.  FIELDS 

3 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

2 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3 

C 

GENEVA 

GENEVA 

5 

65  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

GORGAS 

WALKER 

2 

ALABAMA  POWER  CO 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  MAMNER  C0B6S 

2  3  5 

7 

GREENVl LLE 

BUTLER 

6 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  5 

7 

GREENVILLE  2 

BUTLER 

6 

CLAUDE  B.  CONN,  SR 

C 

GULF  SHORES  2  SSE 

BALDWIN 

9 

GULF  STATE  PARK 

3 

GUNT  ERSV I LLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

5P 

5P 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  3  5 

7 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

7A 

TVA-403 

3 

C 

GUNT ERSV I LLE  DAM 

MARSHALL 

12 

5A 

TVA-70 

3 

HALEYVILLE 

WINSTON 

2 

JOHN  L.  SLATTON 

2  3  5 

7  C 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

498 

7A 

REX  COOPER 

3 

KARHISfiURG  CAMflBA  TOWER 

PERRY 

32  43 

87  11 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  11 

66  35 

200 

BA 

MAXINE  E.  WATSON 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

7A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

594 

5P 

7A 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

HIGKTOWER 

3842 

CLE BURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

% 

THOMAS  J.  HART 

3 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

5A 

TVA-66 

3 

MYTOP 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1616 

7A 

TVA-78 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

JACKSON  SHOALS 

4196 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

33  49 

85  45 

710 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

87  17 

350 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WWWB 

2  3  5 

JORDAN  DAM 

4308 

ELMORE 

7 

32  37 

86  IS 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502, 

CHAMBERS 

11 

32  54 

85  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  5 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

32  5S 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESBURG 

 _ 

4627 

.    .  1 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

589 

7A 

RUFUS  M,  SEWELL 

3 

Station 

Index  No. 

County 

« 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

0. 

a 

£ 

Observer 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

PROF,  E.  J,  MURPHEY 

2  3  5 

LOCKHART 

COVINGTON 

9 

e^ 

H.  C.  YOUNG 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

28C 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAD  1  SON 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

HARRY  R,   TAYLOR,  JR 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MA(»OLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  OS 

87  39 

185 

DR.    T.   H.  GAILLARD 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

2 

7A 

ROBERT  J,  CURRY 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

67  14 

204 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

6F 

6P 

ALA.    POLY,  INST. 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

85  55 

335 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

66  21 

165 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  7 

MELVIN 

CHOCTAW 

13 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

3 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

5382 

BI8B 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

65  32 

490 

MID 

MATHEW  W,  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

32  06 

87  22 

BA 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

MILSTEAO 

5439 

MACON 

11 

32  27 

65  54 

206 

9A 

C.   D.    HAMMOND,  JR 

3 

MITCHELL  0AM 

CHILTON 

7 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5476 

MOBILE 

9 

30  41 

68  15 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

9 

30  42 

68  02 

71 

8A 

BA 

ROBERT  G.  BETANCOUR 

2  3  5  7 

MONTE  SANO 

5529 

MAD  I  SON 

12 

34  45 

86  31 

1600 

7A 

TVA-630 

3 

MONTEVALLO 

5537 

SHEL8Y 

3 

33  06 

86  52 

462 

7A 

M,  P.  JETER,  JR 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

64  5 

6A 

TVA-361 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

NATCHEZ 

6785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

5P 

S.  B.  HELTON 

2  3  5  7 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

5 

31  25 

86  54 

440 

CHARLES  H.  HOLLIS 

NEWBURG 

FRANKLIN 

12 

7A 

TVA-644 

NEW  MARKET 

5862 

MADI5CM 

12 

34  55 

66  26 

760 

TVA-62 4 

NEWTON 

5875 

DALE 

31  20 

65  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

657 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  16 

87  14 

200 

EDWARD  S.  WARREN 

3 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

SA 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST.  CLAIR 

7 

33  38 

66  21 

950 

5A 

5A 

A.    F.  BOWMAN 

2  3  5  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVILLE 

PERRY 

3 

8A 

C.  M.  PLUMMER 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

196 

MID 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

86  16 

163 

7A 

MRS.   DORA    I,  CLAY 

3 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

606 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PLANTER5VILLE 

DALLAS 

1 

7A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

TVA-695 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

66  55 

100 

MRS.   W.    R.  LANG 

PHATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

66  28 

281 

6P 

6P 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

I 

32  16 

86  15 

180 

^OON 

W,  E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

13 

6A 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

RED  BAY 

6806 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  06 

680 

7A 

TVA-493 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MAD  1  SON 

12 

34  35 

86  36 

573 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5  7 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

66  01 

230 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

160 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

ROBERTSOALE  7  E 

6986 

BALDWIN 

9 

30  33 

37  36 

148 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  5  7 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

86  13 

650 

6A 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5  7 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85  18 

745 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

2  3  5  7 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

67  44 

740 

TVA-725 

3 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

12 

7A 

7A 

CARL  C.  VAN  SITTEHT 

2  3  5  7 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

802 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5  7 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

65  58 

1195 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST, 

2  3  5  7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

SCOTTSBORO 

730* 

JACKSON 

12 

34  41 

36  02 

660 

6P 

MRS.  KINZIE  BOBO 

2  3  6  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

JACKSON 

12 

7A 

TVA-76-A 

3 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  18 

85  15 

550 

WILLIAM  G.  GALLOPS 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0,  RHODES 

2  3  5  7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

67  12 

610 

TVA-66 2 

3 

SL0C0M6  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

270 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

WILCOX 

7A 

MRS,  EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

1120 

TVA-76 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

SWAIM 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

TVA-385 

3 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  17 

648 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

SYLVAN I A 

6012 

OE  KALB 

12 

34  34 

35  49 

1400 

7A 

TVA-386 

3 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

565 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

33  18 

36  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

B7  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

2  3  5  7 

THORSBY  1  SW 

CHILTON 

1 

MID 

ALA,  POLY.  INST. 

C 

THURLCW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  64 

288 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

TVA-506 

3  C 

TRAFFORO 

8285 

JEFFERSON 

2 

33  49 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

TROY 

6323 

PIKE 

10 

31  49 

85  19 

580 

THOMAS  J.  DILLARD 

2  3  5      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

TUSCALOOSA  LOCK  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TUSKEGEE  2 

6403 

11 

32  26 

85  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5  7 

UNION  SPRINGS  5  S 

6438 

BULLOCK 

6 

32  06 

85  46 

470 

8A 

8A 

LIVINGSTON  PflULK 

2  3  5  7 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

1 

32  27 

273 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

3 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

67  33 

225 

MID 

MID 

OR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  5      7  « 

VALLEY  HEAD  3  S 

DE  KALB 

7 

WILLIAM  C.  CARR 

2  3  5  7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

37  13 

485 

7A 

MRS. WILLIE  M.STVRON 

3 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

38  07 

180 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

* 

WADLEY 

6605 

RANDOLPH 

11 

33  06 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE  3  SW 

6637 

ESCAMBIA 

6 

31  11 

87  16 

245 

SA 

MRS.ELLIE  R.BEASLEY 

WALNUT  GROVE 

ETOWAH 

2 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

44  5 

6P 

J.  ELLIE  THREET 

3 

8609 

33  07 

67  07 

500 

lUPERT  M.  8EAR0EN 

6A 

MRS.  D.  R.  WHITAKER 

3 

WHATLEY 

3867 

:larke 

13 

31  39 

87  43 

170 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

560 

5A 

TVA-52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

6925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

83  01 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

65  45 

612 

5J 

TVA-704-A 

3  < 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

34  48 

87  37 

530 

6A 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

7A 

i,  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

336 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TVA-62 1 

NEW  STAT  IONS 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

RADIO  STATION  WJMW 

2  3  5  7 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

65  51 

380 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

2  3  5  7 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

650 

5P 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

2  3  5  7 

lOER 

41 L5 

DE  KALB 

12 

34  43 

65  40 

153  5 

TVA-745 

3 

RAINESVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

65  52 

1320 

7A 

TVA-746 

3 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

7 

34  09 

85  31 

670 

6P 

6P 

JOHN  S.  TOWNS 

2  3  5  7 

GEORGIAWA 

3271 

BUTLER 

31  39 

86  44 

260 

7A 

HILARY  C.  BURKETT 

3 
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WEATHER  SUMMARY 

GENERAL  WEATHER  EFFECTS 


The  frequent  rains  that  began  last  month  continued 
through  the  first  half  of  March,  but  this  month's 
seasonable  coolness  was  in  decided  contrast  to  the 
extreme  warmth  of  February.     In  spite  of  the  generous 
rainfall,  cloudiness  was  not  excessive  and  sunshine 
was  generally  equal  to  or  a  little  more  than  expected 
in  March. 

Temperatures  averaged  52.5°  in  the  Northern  Division, 
56.0°  in  the  Middle,  and  59.3°  in  the  Southern,  the 
latter  two  being  remarkably  close  to  the  corresponding 
values  last  month  while  the  Northern  Division  aver- 
aged only  2°  warmer  than  in  February.     Monthly  means 
ranged  from  48.5°  at  Valley  Head  3  S  up  in  the  north- 
east corner  of  the  State  to  61.1°  at  Fairhope  down 
on  Mobile  Bay.     Extreme  temperatures  varied  from  89° 
at  Enterprise  on  the  7th  to  17°  at  Heflln  on  the 
21st,   the  latter  being  unusual  only  because  it  was 
colder  than  February's  20°  minimum.     Departures  from 
the  available  25-year  means  were  mostly  toward  the 
cool  side  and  not  large  but  a  few  small  pluses  were 
scattered  over  the  State. 

Precipitation  averaged  5.60  inches  in  the  Northern 
Division,  8.39  inches  in  the  Middle,  and  7.41  inches 
in  the  Southern,   the  latter  two  appreciably  exceeding 
the  corresponding  values  last  month,  but  the  Northern 
Division  was  far  under  last  month's  9.12  inches. 
Station  totals  varied  widely,   ranging  from  12.40 
inches  at  Rockford  to  2.82  inches  at  Colbert  Steam 
Plant.     A  heavy  thunderstorm  downpour  at  Fairhope 
on  the  11th  produced  4.83  inches,  the  greatest  daily 
amount  of  precipitation,  but  Clanton  was  close  behind 
with  4.70  Inches  on  the  16th,  and  daily  falls  of  more 
than  3  inches  were  not  uncommon  over  the  State. 

WEATHER  DETAILS 

The  end  of  February  cool  spell  lingered  through 
March  1  then  gave  way  to  warmer  air  with  increasing 
moisture  content  that  dominated  the  remainder  of 
the  first  week,  and  resulted  in  the  warmest  tempera- 
tures of  the  entire  month  during  the  5th-7th.  Sever- 
al frontal  zones  and  low  pressure  areas  affected 
the  State  during  this  period  with  moderate  to  oc- 
casionally heavy  rains  about  mid-week.  However, 
the  approach  of  an  intense  storm  system  with  several 
centers  and  an  active  cold  front  set  off  some  violent 
localized  hailstorms  on  the  7th  in  addition  to  gen- 
eral light  to  moderate  showers.     This  was  followed 
by  a  fresh  Canadian  air  mass  to  break  the  warm  spell 
and  drop  temperatures  down  to  unseasonably  cool 
levels.     Temperatures  began  recovering  on  the  10th 
and  another  warm,  wet  cycle  began  on  the  11th  while 
a  Low  center  crossed  the  Great  Lakes  and  trailed 
its  active  cold  front  across  Alabama.  Secondary 
centers  developed  along  the  frontal  zone  over  south 
Texas  and  then  moved  north-eastward  to  replenish  the 
supply  of  warm  moist  air  that  produced  copious  rains 
daily  through  the  16th  and  were  very  heavy  in  some 
areas  on  the  15th  in  particular. 

Small  surges  of  cold  air  reached  the  State  on  the 
13th  and  14th  but  their  cooling  effects  were  largely 
blotted  out  by  mixing  with  the  continued  inflow  of 
air  from  the  south.     However,  a  large  mass  of  Cana- 
dian air  began  pouring  over  the  State  behind  the 
frontal  passage  early  on  the  15th  to  once  again 
bring  unseasonable  chill.     A  succession  of  cold  air 
invasions,  each  a  little  colder  than  the  one  before, 
kept  temperatures  far  below  normal  and  culminated 
in  the  coldest  of  the  month  generally  on  the  20th- 
21st  and  caused  damaging  freezes  in  some  areas  on 
those  dates.     Mostly  moderate  cold  characterized 
the  remainder  of  the  month  except  for  appreciable 
but  not  unusual  warmth  during  the  26th  to  28th  when 
a  small  disturbance  pulled  warm,  moist  air  north- 
ward.    Except  for  widespread  showers  on  the  28th 
or  29th  due  to  the  interaction  between  warm  and  cold 
air  masses  the  period  after  the  16th  was  without 
appreciable  precipitation. 


Winter  grains  and  cover  crops  continued  to  make  good 
growth  and  excellent  grazing  was  available  by  the  i 
end  of  the  month.     Livestock  improved  considerably  \ 
even  though  generally  good  throughout  the  month,  and 
some  supplemental  feeding  was  still  necessary,  par- 
ticularly where  lowland  pastures  were  flooded.  Freeze 
damage  on  March  20  and  21  was  estimated  to  have  cut 
peach  production  about  25%  in  Chilton  and  Blount 
Counties,  and  some  reduction  in  early  strawberries  i 
was  expected.     Generally,   the  1956  crop  year  was  I 
getting  under  way  with  good  progress  but  there  was  ^ 
a  tendency  for  planting  to  be  somewhat  later  this 
year  than  usual  as  the  experience  of  last  year's 
freeze  damage  lingered  in  farmers'  minds.  Early 
crops  were  being  planted  in  southern  counties  and 
land  preparation  was  a  State-Wide  activity.  / 

Topsoil  moisture  supplies  were  generally  ample.     The  I 
U.   S.  Geological  Survey  reported  that  runoff  ranged  I 
from  about  average  in  the  southeastern  part  to  I 
excessive  in  the  central  and  western  portions  of  the 
State.     Storage  in  Lake  Martin  increased  from  64% 
of  usable  capacity  at  the  beginning  of  the  month  to 
94%  at  the  end. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  State  Climatologist  described  severe  weather 
during  the  month  as  follows: 

Some  hail  damage  was  reported  on  the  7th.     A  hail- 
storm began  at  Gorgas  in  Walker  County  about  5:50  p.m. 
and  passed  4  miles  west  of  Sayre  in  Jefferson  County. 
Stones  2  to  2  1/2  inches  in  diameter  fell  at  Gorgas, 
while  near  Sayre  they  were  not  so  large.     Damage  was 
probably  about  $15,000.     On  the  same  evening,  proba- 
bly a  little  later,  a  hailstorm  at  Collinsville , 
DeKalb  County,  caused  damage  reported  to  be  $25,000, 
with  stones  1  1/2  to  2  inches  in  diameter. 

At  around  5:30  to  6  o'clock  on  the  morning  of  the 
16th,   there  was  a  suspected  tornado  along  what  was 
described  as  a  long  but  narrow  path  from  the  Oak 
Grove  Community  in  Geneva  County  to  3  miles  west  of 
Ashford,   in  Houston  County.     The  storm,   from  press 
details  of  damage  done,   hit  in  only  a  few  localities 
along  a  total  path  of  around  20  miles.     The  Dothan 
CAA  Airport  Station,  a  few  miles  north  of  the  storm 
path,  reported  a  front  passage  at  6:50  a.m.     No  one 
was  killed  or  injured,  but  property  damage  was  about 
$20,000,   including  1  cow  killed. 

A  line  of  severe  thunderstorms  moved  across  the  State 
on  the  afternoon  and  evening  of  the  28th.  Although 
no  major  damage  was  done,  widespread  power  failures 
were  caused  by  lightning  south  and  southwest  of 
Bessemer  in  Jefferson  County,  at  2-2:30  p.m.  Similar 
widespread  power  failures  and  telephone  failures 
occurred  over  the  northern  half  of  Montgomery  between 
5:30  and  8  p.m.     Heavy  rain  which  accompanied  the 
Montgomery  storm  caused  flooding  in  several  areas. 
A  sidewalk  washout  cost  the  City  about  $1,000,  and 
2  families  evacuated  homes  when  rising  water  threat- 
ened the  indoor  areas.     A  thundersquall  in  the  Ramer- 
Dublin  section  of  Montgomery  County  destroyed  a 
garage  and  uprooted  some  trees  with  damage  about  $500. 

FLOODS 

Heavy  rains  during  the  13th  to  16th  period  resulted 
in  light  flooding  on  the  Warrior,  moderate  flooding 
on  the  Cahaba  and  the  middle  and  lower  reaches  of 
the  Tombigbee  and  lower  Alabama  Rivers.     Crests  were 
not  much  above  flood  stages  except  on  the  Tombigbee 
at  Demopolis  and  below.     Damage  was  confined  to  that 
area  and,  according  to  available  reports  was  very 
slight,  consisting  mostly  of  the  usual  loss  of  time 
of  removing  cattle  and  logging  equipment  from  the 
lowlands  where  floods  are  customarily  expected. 
J.  E.  Stork 
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30 

20+ 

221 

0 

0 

5 

0 

8.08 

2.37 

1.47 

12 

.0 

0 

HIGHLAND  HOME 

70. 9M 

43,1M 

58. OM 

-  1.2 

84 

13 

26 

20 

245 

0 

0 

6 

0 

7.84 

1.92 

2.30 

12 

.0 

0 

LAFAYETTE 

68.6 

42  .  3 

55.5 

84 

7 

26 

20+ 

305 

0 

0 

7 

0 

6,02 

1.95 

16 

.0 

0 

LIVINGSTON 

70.4 

43.4 

56.0 

.  6 

85 

7 

28 

20+ 

271 

0 

0 

7 

0 

9.96 

4.72 

3.34 

15 

.0 

0 

MARION  JUNCTION   2  NE 

70.4 

44.0 

57.2 

85 

6+ 

28 

9+ 

262 

0 

0 

7 

0 

6.80 

1  •  25 

15 

•  0 

0 

MARTIN  DAM 

69.5 

42.7 

56.1 

83 

7 

28 

1 

292 

0 

0 

3 

0 

8.  58 

2.88 

2.03 

15 

.  0 

0 

MAXWELL  FIELD 

69.9 

48.4 

59.2 

85 

6  + 

34 

20 

216 

0 

0 

0 

0 

7.95 

2.29 

15 

.0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

69.2 

44.4 

56.8 

-  .3 

86 

6+ 

29 

21 

274 

0 

0 

4 

0 

8.69 

2.19 

2.66 

28 

.0 

0 

NATCHEZ  AM 

71.9 

42.0 

57.0 

84 

6  + 

22 

21 

279 

0 

0 

7 

0 

7.57 

1.70 

12 

.0 

0 

PRATTVILLE 

69.8 

43,6 

56.7 

•  9 

86 

7 

26 

21 

276 

0 

0 

6 

0 

8.30 

2.60 

2.15 

16 

■  0 

0 

PUSHMATAHA  AM 

69.7 

39.6 

54.7 

-  3.3 

84 

8 

23 

21 

318 

0 

0 

10 

0 

6.92 

1.42 

2.05 

16 

.0 

0 

ROCKFORD  AM 

6Bil 

37,2 

52.7 

84 

B 

22 

21 

387 

0 

0 

16 

0 

12.40 

3.90 

16 

.0 

0 

SELMA 

70.6 

45,9 

58.3 

-  .3 

85 

7 

29 

20 

236 

0 

0 

3 

0 

7.89 

2.47 

3.30 

16 

.0 

0 

THOMASVILLE  AM 

70.2 

43.3 

56.8 

-  1.3 

85 

7 

29 

9+ 

271 

0 

0 

6 

0 

10.89 

5.32 

2.84 

16 

.0 

0 

TROY 

71.0 

47.  IM 

59.  IM 

.  3 

83 

7 

28 

20 

213 

0 

0 

2 

0 

5.82 

-  .16 

1.60 

12 

.0 

0 

TUSKEGEE  2 

68.8 

44.6 

56.7 

84 

7 

28 

20 

277 

0 

0 

6 

0 

6.91 

1.66 

16 

.0 

0 

UNION  SPRINGS  5  S  AM 

64.4 

42.6 

53.5 

-  4.2 

78 

7 

29 

9 

360 

0 

0 

6 

0 

7.46 

1.42 

2.00 

11 

.0 

0 

DIVISION 

56.0 

8.39 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA  AM 

70,9 

46.3 

58.6 

82 

8  + 

30 

21 

226 

0 

0 

2 

0 

6.68 

2.25 

16 

.0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

73.0 

46.9 

60.0 

82 

6  + 

30 

2  0+ 

188 

0 

0 

4 

0 

7.42 

2.12 

H 

.0 

0 

BAY  MINETTE 

71.7 

48.1 

59.9 

-  .2 

81 

6+ 

32 

21 

186 

0 

0 

1 

0 

11.04 

5.42 

4.66 

11 

.0 

0 

BREWTON  3  SSE 

72.9 

45.1 

59.0 

.8 

82 

7  + 

25 

21 

220 

0 

0 

4 

0 

9.37 

4.33 

2.60 

16 

■  0 

0 

CHATOM 

73,5 

42.6 

58.1 

86 

22 

2 1 

241 

0 

0 

8 

0 

6.83 

2.00 

3 

.  0 

0 

C I TRONE  LLE 

72.0 

48.8 

60.4 

-     .  5 

83 

6 

3 1 

20 

174 

0 

0 

1 

0 

7.27 

1.03 

2.80 

11 

.0 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

71.2 

48  a  3 

82 

1 3 

31 

2 1 

0 

0 

2 

0 

ENTERPRISE 

46. 6M 

M 

89 

7 

30 

21 

c 

0 

^ 

0 

.0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

71.6 

42.9 

57.3 

-     .  8 

84 

7 

25 

21 

260 

0 

0 

6 

0 

6.17 

.48 

1.79 

11 

.0 

0 

FAIRHOPE 

72.6 

49.5 

61.1 

1.0 

82 

5  + 

33 

21 

166 

0 

0 

0 

0 

9.74 

4.97 

4.83 

11 

.0 

0 

FORT  MORGAN 

67.5 

54.5 

61.0 

76 

28 

41 

20 

137 

0 

0 

0 

0 

4.34 

3.25 

11 

.0 

0 

FRISCO  CITY  AM 

71.4 

45.7 

58.6 

83 

7  + 

29 

20 

225 

0 

0 

4 

0 

5.41 

.27 

1.42 

3 

.0 

0 

GENEVA  AM 

72.4 

45.8 

59.1 

84 

14  + 

28 

21 

228 

0 

0 

3 

0 

6.00 

.29 

2.09 

12 

.0 

0 

HEADLAND  AM 

68.8 

45.4 

57.1 

81 

7  + 

30 

19+ 

260 

0 

0 

4 

0 

6.41 

2.55 

12 

.0 

0 

LOCKHART  AM 

69.3 

47,7 

58.6 

81 

13+ 

29 

21 

231 

0 

0 

4 

0 

7.53 

2.06 

12 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

70.2 

48.7 

59.6 

.0 

80 

28 

33 

20 

183 

0 

0 

0 

0 

9.74 

2.12 

3.31 

11 

.0 

0 

MOBILE  AM 

68.9 

50.7 

59,8 

-  ,3 

78 

8 

37 

8 

170 

0 

0 

0 

0 

8.70 

1.58 

3.20 

12 

.0 

0 

OZARK  AM 

71.9 

46.5 

59.2 

-     ,  8 

84 

13 

30 

20 

207 

0 

0 

2 

0 

7.33 

1.99 

2.36 

12 

.0 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

72.9 

47,9 

60.4 

82 

7 

30 

20 

185 

0 

0 

4 

0 

7.46 

2.34 

3.81 

11 

.0 

0 

DIVISION 

59.3 

7.41 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

31 
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12  3 

 X~ 
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 _ 

1 
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7 

 1  r 

8  9 

1 

10 

■  ~~I 

1 

12 

13 

1 

14  1 

15 

 _ 

16 

 1- 

17 

18 

 [- 

19 

1 

20  1  21 

1 

22  1  23  1  24 

1  I 

25  1  26 

VI1J.E 

5.19 

•  1.13 

2^27 

•  83 

•  93 

SON  CENTRAL  TOWER 

4a22 

•  91 

•  16 

.2» 

.34 

08 

1^59 

T 

RTA 

7.73 

.08  1.26 

•  09 

.75 

■  32 

1*30 

•  85 

RTVILLE   1  S 

A.ee 

.67  ,04 

•  07 

.92 

•  72 

*08 

•  91 

.97 

ANDER  CITV  6  NE 

10.»1 

■98  •46 

•  02 

■  13 

•  02 

.92 

■  03 

.11 

•  66 

1.71 

3*42 

•  05 

2.40 

EVILLE 

A.»3 

•34  .30 

•  58 

.15 

.70 

•  07 

65 

2*20 

•  04 

•97 

•  03 

•  28 

2  10 

2*29 

.09 

.30 

STON  CAA  AP 

7.19 

.80  .13 

•  40 

•  04 

T 

•  46 

•  05 

•63 

t  •25 

2*20 

■  48 

T 

.01 

•  08 

•  66 

V  3  S 

6.03 

.95  •dO 

•  99 

•  34 

1*04 

[•02 

*42 

1*43 

1.08 

ILLE  3  SU 

5.45 

.75  .14 

■  01 

•  90 

•  14 

•  03 

•  45 

1^02 

■  14 

1*41 

•  08 

' 

■  38 

NS 

3.27 

.64 

•  33 

•  37 

•  47 

1*49 

•  07 

NS  2 

3.03 

1.20  .20 

•  15 

•  78 

.70 

RE  STATE  FARM 

7.42 

.11  1.95 

•  08 

2^12 

•02 

•  03 

1.29 

.83 

.72 

RN  3  SM 

8.07 

.32  *75 

•  22 

•  02 

•  20 

•  30 

•  40 

•  81 

.93 

2*  70 

1*72 

■  10 

UGAV ILCE 

9.37 

.22  1.05 

•  81 

■  31 

.43 

•  SI 

.87 

3*99 

•  96 

■  06 

MINETTE 

11.04 

.42  2*02 

•  14 

4.56 

•  02 

2*49 

*49 

•  04 

REEN 

4.02 

•90  .04 

•  10 

■  50 

■  03 

■  91 

■  72 

*73 

•06 

E  MINA  2  N 

3.74 

.58  .04 

•  81 

•  91 

•  90 

lee 

.50 

•  03 

EMER  »  SSW 

7.79 

.88  .14 

T 

T 

•  52 

•  18 

•  48 

•  37 

L*00 

•  15 

2.11 

T 

•  02 

1*94 

INGSL6V 

7.83 

•28  .82 

•  03 

•  12 

•  32 

•  18 

■  78 

•  94 

•  78 

3.20 

•76 

INOHAH  MB  AP  R 

6.09 

T         .78  ^50 

T 

•  »1 

•  01 

•  36 

■  27 

■  55 

•  67 

1.33 

•  12 

T 

■  04 

■  10 

.45 

OP 

4*21 

•85  •03 

•  50 

•  45 

1  •OO 

•  22 

•  90 

.03 

•03 

SPRINGS 

5.30 

•08  197 

•  35 

2.05 

■  30 

U20 

3.6S 

.65 

.45 

.25 

.45 

.43 

1.05 

.37 

*TLEY 

6.27 

•16  1^09 

*09 

•  20 

•  05 

■  97 

1.28 

•  19 

*14 

1*73 

•  45 

TON  3  5SE 

9.37 

•07  1*50 

.08 

•  05 

•  04 

■  60 

2.10 

*42 

2*60 

50 

1*29 

•  12 

>GEPORT  2  M 

4*63 

• 49     • 1 6 

■  68 

«86 

T 

•  05 

T 

•  48 

■  22 

OIDGE 

6.95 

T  161 

•  95 

•  02 

T 

■  30 

•  36 

ue7 

1*07 

T 

■  20 

1*00 

.60 

■  03 

•  34 

RA  2  SW 

11*27 

•82  ^28 

•  79 

1  .17 

1*30 

1.99 

•  95 

>EN  3  NNH 

9.85 

•13  1^03 

•  01 

■  19 

W38 

.04 

.66 

.92 

4.47 

*  IT 
* 

•85 

HILL  2  NW 

7.40 

•25  .99 

T 

■  24 

•  60 

■  57 

*  63 

1^31 

•  10 

ON  MILL 

6.55 

.85  •20 

•  45 

•  00 

1  .95 

*  50 

1.00 

•  10 

•  60 

ER  GROVE 

4.80 

.56  T 

.37 

•  08 

•  87 

1*62 

*56 

T 

•84 

RE 

4*67 

.64 

•  02 

•  02 

•  34 

•  28 

•  57 

■  66 

•  52 

1*02 

•  01 

•  57 

REV ILLE 

10.27 

•38  ^49 

.55 

•  15 

•  02 

•  64 

1*55 

2.60 

2^02 

OM 

9.83 

•13  2*00 

•  08 

•  13 

1^12 

•  33 

•  15 

•  74 

•  36 

.79 

T 

0ERS8URG 

9.65 

•90  ^19 

•  49 

•  37 

1  ^20 

3.76 

1.30 

lONELLE 

7.27 

.27  2.37 

•  07 

2^80 

■  04 

•  92 

.52 

.62 

•  06 

BORNE 

6.32 

•23  1^26 

.02 

•  11 

•  48 

.93 

•  45 

1.94 

•  13 

TON 

10.13 

•45  .60 

T 

•  25 

■  25 

.10 

•  31 

1.02 

!75 

4.70 

T 

1^70 

TON 

6.39 

•20  .96 

.06 

•  01 

lilO 

•  40 

•  50 

55 

1*70 

•  36 

•  99 

EE  SPRINGS  2  NH 

1.10 

.  34 

■  26 

*  55 

.57 

2^10 

JERT  STEAM  PLANT 

2. 82 

.73  vO? 

■  20 

•  46 

INSVILLE 

4*53 

•58  .08 

.05 

•  87 

•  13 

•  45 

•  64 

•  06 

1.03 

.03 

*6l 

JMBIA 

6*48 

•  67 

.39 

•  n 

2^06 

•  60 

.88 

•  45 

1  •26 

)OVA 

5.22 

•80  .15 

•  93 

•  16 

•  67 

•  42 

T 

•  47 

8.58 

.19  1.10 

•  48 

•  30 

•  97 

•  86 

1.25 

2.93 

•00 

:viLLe 

7.95 

•51  .53 

T 

•  15 

•  04 

•  72 

T 

•  36 

.  50 

3.09 

la69 

6.55 

•30  •36 

•  38 

•  36 

•  05 

1^41 

•  25 

1.75 

.94 

■  30 

/ILLE 

3.05 

■  47 

•  34 

.49 

•  53 

•  68 

•  47 

•  11 

roN 

6.40 

•18  1^36 

•  23 

•  40 

•  09 

•  10 

1  •IS 

•  73 

1*  16 

•  02 

■  95 

^TUR 

3. 66 

•51  •OS 

.02 

•  43 

.82 

•  78 

*57 

■  09 

kTUR  <• 

3.67 

.45  .01 

•  49 

•  38 

.88 

•  67 

•  79 

T 

^TUR  SUBSTATION 

3.92 

.47  .03 

•  78 

•41 

•  86 

•  71 

.66 

}POLIS  LOCK  AND  DAM 

9.12 

•10  1*05 

1>20 

•  30 

•  15 

•  36 

1.25 

•  73 

3(10 

•  68 

IAN  CAA  AIRPORT 

6.38 

.13  1*21 

•  06 

•  09 

2^58 

•  06 

25 

* 

64 

* 

•  07 

*31 

■  04 

•  96 

6*29 

.20 

•  38 

1*38 

•  15 

•  02 

3D 

6.74 

.82  .28 

•  94 

•  26 

1.76 

1^22 

:RPRI S£ 

- 

*07  1.12 

■  27 

- 

•  11 

III 

.52 

1.10 

.34 

•  89 

10 

10 

kULA 

6.04 

•06  .74 

■  37 

•  IS 

•  20 

1.62 

.47 

•  14 

.20 

1.32 

■  02 

T 

• 

LOCK  7 

9*16 

.33  .72 

■  66 

.35 

1.17 

1*00 

1,53 

2*00 

1*38 

IGREEN  CAA  AP 

30 

10 

•  62 

•  07 

.32 

.71 

•  53 

T 

•  40 

*MOPE 

9.74 

•22  2*44 

■  05 

4.83 

.98 

•  09 

.55 

•  33 

•  61 

:0  OPEN  POND  TOWER 

6.96 

•55  .82 

•  09 

■  23 

2.37 

•  19 

1.54 

■  53 

•  21 

tVILLE 

4.13 

.40 

•  12 

■  60 

•  08 

.60 

•  92 

*45 

■  73 

•  23 

.S  CITV  BLK  POND  TWR 

5.43 

•59  .04 

•  13 

.62 

1*30 

•  67 

1^19 

_E  Y 

3.90 

•  90 

^40  19 

•  10 

•  90 

•  70 

.30 

■  60 

•  05 

=  TTE 

.08     -  .34 

.27 

- 

•  69 

•  58 

•  62 

.87 

•  12 

T  ROCK 

4.24 

.50  .08 

•  10 

•  75 

•  OS 

.55 

•  84 

.05 

.76 

•  05 

•  39 

RENCE 

2.96 

•67  ,15 

■  09 

•  10 

•  19 

•  40 

•  52 

•  15 

.70 

•  07 

5ENCE  AT  LOCK 

2.95 

•72  •02 

•  23 

*31 

.73 

•  22 

«68 

•  04 

'  DEPOSIT   1  W 

2  47 

•91 

.03 

1^10 

2*44 

1^83 

'  MORGAN 

4*84 

.15  .80 

3^25 

•  07 

•32 

•  10 

•  15 

•  PAYNE 

4.69 

•58  .10 

•  74 

•  22 

•72 

.86 

•  05 

•  99 

T 

T 

•  43 

iCO  CITV 

5.41 

•12  1*42 

T 

•  12 

•  89 

1^00 

•  12 

•24 

•  12 

1*23 

•  21 

tOEN 

4.85 

•60  aOS 

.02 

•  02 

•  54 

•  27 

•  45 

•  80 

•  05 

1.53 

■  52 

tDEN  GAS  PLANT 

•  02 

28 

1*56 

•60 

lESVILLE 

8.52 

.30  .80 

T 

•  39 

•  60 

T 

2*10 

T 

•65 

'EN  CITV 

4.41 

•  67 

■  69 

las 

36 

18 

1.03 

T 

•63 

;VA 

6.00 

•  96 

•  12 

.03 

•  06 

•  28 

2^09 

•  14 

1)33 

*09 

T 

•  88 

IGI  ANNA 

9.91 

.12  1.10 

•  12 

■  17 

T 

2^21 

•  64 

.05 

■  12 

1.  13 

■  19 

■  06 

T 

•  21 

•  47 

•  57 

•  10 

■  71 

:n  Say 

6.73 

1.01 

*19 

■  13 

2^29 

•  31 

1.86 

•  94 

>4SB0R0 

8.69 

•29  .84 

.01 

T 

•  62 

•  33 

•71 

.82 

2*86 

li09 

■85 

NVILLE 

8.08 

•21  1.04 

■  11 

•  02 

.54 

•  01 

•  34 

•  76 

1^47 

1^28 

■  11 

.12 

1.34 

■  73 

SHORES  2  SSE 

5.16 

1.00 

*18 

2^22 

•25 

•  10 

•  91 

ERSV ILLE 

4*41 

•  02 

•  24 

.80 

■  74 

•  37 

•  78 

•  02 

•  95 

ERSVILLE  CITY  N  WKS 

4.98 

.61  .02 

•  90 

•  30 

•  78 

1.02 

•  86 

•  04 

■  43 

ERSV ILLE  0AM 

4.72 

•  61 

•  03 

•  79 

•  11 

•  91 

1^54 

•  11 

.61 

■  01 

•  24 

VVILLE 

4.81 

•60  .06 

•  24 

•  05 

•  53 

1.10 

1.00 

•  82 

•  41 

LTON 

3.83 

•46  .01 

•  10 

*50 

•  60 

1  •Od 

■  62 

T 

•  28 

I SBURG  CAHABA  TOWER 

•  IS 

•  65 

.79 

1  •06 

1^40 

EVILLE 

8.14 

•  92 

•  54 

.68 

2!48 

2.20 

LAND 

6*41 

1(14 

•  03 

•  02 

2.55 

*07 

1.17 

•  21 

1^22 

IN 

7.09 

•85  •ll 

T 

•  28 

T 

•  18 

T 

.21 

1.23 

1.00 

2^50 

10 

•  63 

LAND  HOME 

7.84 

•  ^40 

•  10 

.22 

2.30 

.49 

.20 

.90 

i^a5 

1^42 

26 

■  16 

•  70 

1.60 

1^10 

£S 

4,06 

•61  .18 

•  31 

•  53 

•  63 

•  21 

SVILLE  SUBSTA 

3*37 

•  59  T 

■  03 

•  39 

•  32 

•  67 

*  38 

.90 

.03 

T 

•  06 

P 

5.43 

•  60 

.40 

•  68 

•62 

1.20 

.48 

1.10 

•  15 

9.45 

.71 

■  19 

.93 

•  06 

1  •56 

•  90 

1^3« 

.84 

.04 

■  03 

*96 

SON  LOCK  1 

1  00 

'  (51 

•  58 

!40 

1  .40 

*60 

SON  SHOALS 

9.81 

.  .84 

I50 

.15 

!  .20 

•  20 

* 

1^21 

08 

ER 

- 

- 

- 

1«10 

•  03 

* 

•  32 

M  0AM 

8.00 

.19  .96 

.14 

•  03 

•  07 

.66 

•10 

•  00 

•  78 

3^66 

1  •SI 

VETTE 

8.02 

•51  .40 

.03 

•  66 

.12 

52 

li05 

U90 

1  ■OO 

•  13 

•  03 

.09 

* 

1*42 

*61 

3*17 

1*96 

5 

6.31 

.80  .27 

•  60 

•  03 

.43 

1*17 

*  16 

1^69 

T 

T 

■  69 

MAC 

3.48 

•26  .22 

•  11 

<13 

•  14 

•  16 

•  63 

•  78 

|47 

.41 

1^09 

■  19 

WSTON 

9«9« 

•12  .80 

•  35 

.10 

•  35 

1^25 

.02 

3*34 

1^24 

■  40 

«RT 

7.93 

•16  1.23 

.07 

.41 

.28 

•  92 

2.06 

•  15 

•  04 

•  47 

•  42 

T 

•  09 

■  33 

17 

3.04 

.84  .45 

.46 

•  15 

.48 

•  49 

•  62 

•  18 

1^57 

■  70 

SON 

3.T2 

.60  .02 

*04 

.56 

1  .36 

•  71 

•  68 

•  75 

•  99 

•  02 

JLA 

•  30 

•  68 

1  .57 

1.46 

.09 

1^91 

9N  1  N 

8.84 

.28  .88 

•  37 

•  92 

•  90 

2.60 

2^26 

1«03 

7H  JUNCTION 

6.62 

.19  1.18 

•  01 

.14 

•  44 

•  16 

.27 

U29 

.55 

1*80 

•63 

M  JUNCTION  2  NE 

6.80 

.20  1.17 

.21 

•  30 

*5« 

1.01 

1.25 

*96 

•  74 

•  17 

IN  DAM 

8.58 

•90  .76 

.02 

•  11 

•  79 

.02 

•  04 

.43 

2*03 

1.78 

1«2« 

•  84 

[LL  FIELD 

7*09 

•24  1*22 

■  10 

T 

•  06 

T 

j  7 

•  86 

.10 

T 

.74 

2.29 

1«32 

•  10 

IN 

9.75 

•33  1^63 

.09 

•  37 

1 

1^05 

■  15 

•  48 

.98 

1  -M 

1 

•39 

Sm  R.l.r.nc»  NoM  FoUowtng  SUIIon  Ind.x 
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Table  3-Conlinued 


DAILY  PRECIPITATION 


ALASAtW 
MARCH  1956 


Day  of  month 


Tot 

1   1  2 

3 

4  1 

5  j 

6 

7  1 

8  I  9 

10 

i  " 

12 

13  1 

14  j 

15 

1.6 

17  I 

18 

19 

20  1  21 

22  1  23  24 

25    26  1  27 

28 

29 

30 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

.42 

•  51 

•  53 

.20 

.68 

1^48 

Ull 

3.12 

1^82 

MILLERS  FERRY 

.20 

U25 

•  10 

1.25 

.20 

.45 

•  86 

■  44 

3.25 

T 

•  48 

MILSTEAD 

7.03 

.31 

1^06 

.13 

.04 

•  17 

.62 

.17 

.08 

•  26 

•  41 

2.14 

1^62 

MITCHELL  0AM 

8.51 

.40 

•  56 

•  05 

•  17 

.43 

.11 

•  84 

■  76 

3.76 

1^33 

•  10 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9. 74 

1.20 

•  92 

1^02 

.11 

T 

3.31 

.07 

.01 

•  07 

1^79 

•  43 

•  81 

MOBILE 

8  70 

2<15 

T 

.15 

T 

T 

•  60 

3.20 

.20 

T 

1^60 

•  80 

T 

MONTE  SA^40 

4.28 

.65 

•  04 

.02 

•  56 

•  03 

.37 

•  95 

■  65 

•  86 

•  06 

•  10 

MOWTEVALLO 

9.85 

.78 

•  32 

•  56 

•  42 

.02 

.98 

1^27 

•  80 

3^2< 

1^42 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

8.69 

.28 

1^14 

•  02 

.02 

T 

•  96 

.21 

•  76 

U60 

1^00 

T 

2^66 

•  04 

MOULTON 

3.76 

.45 

•  03 

•  60 

.43 

.57 

•  61 

•  64 

•  03 

•  20 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

3.12 

.47  .19 

•  05 

.23 

.20 

.85 

.10 

•  70 

•  26 

T 

T 

•  07 

NATCHEZ 

.25 

•  90 

•  12 

•  02 

•  09 

1^30 

1.70 

.35 

.46 

•  29 

1^15 

T 

•  98 

T 

NEHBURG 

Ills 

•  40 

.08 

•  27 

.41 

.59 

1.02 

1^33 

T 

•  09 

NEW  MARKET 

5.49 

.60 

•  10 

•  81 

.19 

.66 

.52 

•  60 

•  01 

NEWTON 

6.08 

•  97 

•  20 

.07 

•  12 

2.44 

.05 

.43 

•  38 

•  10 

2^12 

ONEONTA 

5  44 

.73 

•  05 

1^60 

•  18 

.06 

.41 

.57 

.36 

1^14 

.02 

•  32 

ORRVILLE 

8*  74 

.07 

1>28 

•  48 

.43 

.15 

■  93 

4^39 

1^06 

OZARK 

7.33 

•  91 

•  31 

.19 

2.36 

.57 

1.81 

1^18 

PAINT  ROCK 

4.29 

.66 

.01 

•  49 

•  08 

.45 

1.05 

.35 

1^00 

•  20 

PALMEROALE  2  W 

5.24 

■  80 

•  11 

•  96 

•  20 

.10 

.40 

.73 

.18 

1^08 

•  68 

PELL  CITY  5  NH 

6.65 

.80 

•  46 

•  43 

•  35 

.60 

1.44 

2^13 

•  44 

PENNINGTON  LOCK  2 

.18 

U19 

.42 

•  40 

•  30 

.90 

.53 

2^25 

•  57 

PERRYVILLE 

9.82 

.16 

.93 

.65 

.18 

.52 

1.23 

.63 

3.52 

2.00 

PICKENSVILLE 

7.42 

.55 

•  30 

•  99 

•  33 

1.80 

1.10 

.50 

1^15 

•  70 

PINE  HILL 

10.60 

• 

1*05 

1^55 

•  10 

1^20 

1.05 

* 

3^30 

2^35 

PINE  LEVEL 

6.83 

.16 

1^06 

.24 

.06 

•  08 

•  49 

l.iO 

•  16 

.08 

.63 

1^27 

1^03 

•  07 

PLANTERSVILLE 

.35 

•  83 

.08 

.10 

•  25 

•  15 

•  45 

1.50 

.67 

3^25 

1*48 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4!ll 

•  35 

•  15 

.03 

•  40 

•  15 

1.15 

.35 

1^20 

.03 

T 

•  30 

PRATTVILLE 

8.30 

.24 

1.17 

•  10 

•  80 

.08 

•  09 

.36 

2.15 

1.57 

1^49 

•  25 

PRIMROSE  FARM 

.27 

1.32 

T 

T 

T 

.02 

•  15 

•  89 

.04 

•  10 

.44 

■  72 

2  •36 

1^94 

T 

PUSHMATAHA 

A  Q? 

.29 

1.04 

•  68 

•  53 

•  20 

1.24 

.20 

2^06 

•  69 

RAINSVILLE 

5*31 

.61 

•  02 

•  79 

•  25 

•  85 

1.09 

.12 

.96 

•  62 

REO  BAY 

3.58 

.50 

•  01 

•  27 

•  54 

•  98 

.52 

.76 

REDSTONE  ARSENAL 

3.54 

.12  .34 

•  01 

•  36 

T 

•  01 

.07 

•  75 

•  51 

1.01 

.27 

.02 

•  07 

REFORM 

6.52 

.76 

•  42 

•  92 

•  67 

.03 

1^06 

•  86 

.25 

1.00 

•  02 

•  53 

RIVER  FALLS 

1^18 

•  22 

.06 

T 

3.03 

•  09 

.12 

2. 19 

•  06 

•  37 

ROBERTSDALE  7  E 

7.46 

.13 

2^16 

•  05 

3^81 

.11 

•  04 

•  05 

.40 

.20 

•  25 

•  24 

ROCKFORO 

12.40 

1.10 

U30 

1^10 

•  55 

•  15 

1^40 

1.30 

3.90 

1^60 

ROCK  MILLS 

9.18 

.67 

•  26 

•  04 

.04 

•  01 

•  20 

• 

1.32 

•  05 

•  11 

.84 

3.50 

.01 

1^76 

•  37 

RUSSELLVILLE 

3.69 

.55 

•  31 

•  60 

•  58 

.83 

.70 

•  12 

RUSSELLVILLE  2 

3  38 

.51 

.03 

.07 

T 

•  23 

•  07 

•  47 

•  53 

.79 

.65 

•  03 

SAINT  BERNARD 

5.11 

•  64 

•  02 

•  02 

•  51 

•  05 

T 

•  65 

1^28 

.33 

.95 

.02 

•  03 

•  61 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

5*45 

•  54 

•  22 

•  82 

•  25 

•  72 

•  51 

.34 

.93 

•  01 

•  39 

•  72 

SAYRE 

5.37 

•  86 

•  24 

1^00 

•  12 

.09 

•  46 

•  48 

.17 

1.24 

T 

•  01 

•  05 

•  69 

SCOTTSBORO 

4.61 

•  65 

•  15 

•  65 

•  80 

•  85 

.36 

.90 

•  02 

•  02 

•  22 

SC0TT5B0R0  SUBSTA 

•  65 

•  02 

•  15 

•  69 

•  08 

•  61 

•  71 

.29 

1.01 

.01 

•  01 

•  22 

SEALE  6  w 

6.30 

•  75 

•  60 

.13 

1^13 

1^18 

• 

1.07 

1^22 

•  22 

SELMA 

7.89 

•  16 

li23 

T 

•  12 

•  39 

.47 

•  20 

•  67 

.45 

3.30 

T 

T 

•  90 

SHOEMAKER  SPRINGS 

2.96 

.38 

•  21 

•  20 

.23 

•  56 

• 

1.38 

T 

SLOCOMB  4  S 

6.63 

•  85 

•  33 

•  06 

2  .49 

.07 

.83 

2^00 

SNOW  HILL 

8.21 

.14 

1>16 

.12 

•  60 

2.00 

.23 

•  78 

.77 

1>50 

•  91 

SOUTH  HILL 

5.22 

• 

•  73 

1^03 

• 

1^01 

.78 

•  75 

•  06 

•  86 

SUTTLE 

8.14 

.19 

•  99 

.96 

.26 

•  85 

.59 

2^20 

2^10 

SWAIM 

5.83 

.70 

•  04 

•  32 

•  58 

.26 

1^83 

.54 

1.00 

.04 

•  92 

SYLACAUGA  2  W 

1 1.88 

•  80 

•  30 

•  22 

.85 

.57 

1^23 

1.03 

3.81 

•  04 

3^03 

SYLACAUGA  t,  NE 

11  68 

•  88 

•  24 

T 

T 

•  16 

•  68 

T 

.53 

1^22 

2.81 

2.16 

T 

1^64 

1^36 

SYLVANIA 

4. 72 

•  55 

•  60 

•  10 

.70 

1^40 

.15 

.90 

.04 

•  28 

TALLADEGA 

8.24 

•  88 

•  13 

.29 

•  74 

.25 

1^75 

1.83 

1.33 

.09 

•  12 

•  83 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

9.92 

U45 

•  45 

•  32 

•  95 

1.05 

1.20 

1^35 

■  75 

2^40 

THOMASVILLE 

10.89 

•  28 

1>03 

•  01 

•  16 

2.67 

.98 

.62 

•  59 

■  72 

2.84 

T 

•  99 

THURLOW  DAM 

•  13 

•  93 

•  18 

•  01 

•  11 

.81 

.05 

•  07 

1.31 

3^47 

.01 

1^38 

•  10 

TONEY 

3  38 

•  56 

•  09 

•  28 

.11 

•  75 

.65 

•  85 

•  09 

TRAFFORD 

5.46 

•  80 

•  08 

•  83 

.  12 

•  40 

•  95 

.14 

1^34 

•  80 

TROY 

5.82 

•  19 

•  93 

•  07 

.17 

•  04 

1.60 

•  74 

.20 

U47 

•  38 

•  03 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

5.90 

T  ^64 

•  26 

T 

T 

.88 

•  04 

T 

.44 

.16 

•  SO 

•  71 

1.65 

•  06 

•  28 

•  28 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  0AM 

5  95 

•  58 

•  31 

.13 

•  55 

.27 

.21 

•  45 

1^15 

.17 

1^60 

•  93 

TUSKEGEE  2 

•  26 

•  98 

•  02 

•  28 

•  09 

1.07 

•  02 

•  18 

•  11 

.89 

U66 

•  04 

•  •31 

UNION  SPRINGS  5  S 

7.46 

•  15 

1^23 

T 

•  04 

T 

2.00 

•  03 

•  04 

•  67 

.47 

i^se 

1^29 

UNIONTOWN 

9.00 

•  20 

U30 

•  20 

.30 

•  10 

•  35 

•  95 

.90 

3^20 

1>50 

UNIVERSITY  R 

•  70 

.28 

•  10 

.55 

•  07 

.35 

•  25 

•  50 

•  95 

1.43 

•  13 

•  20 

•  35 

VALLEY  HEAD  3  S 

5.27 

•  63 

•  11 

T 

•  88 

.26 

•  71 

I^IB 

.06 

•  82 

T 

•  62 

VANCE 

7.23 

•  76 

.25 

|72 

.25 

•  02 

•  53 

U15 

.83 

1^58 

T 

T 

1,10 

•  04 

WADLEY 

9.88 

•  80 

.25 

» 

1.50 

.15 

•  65 

.50 

3.78 

2^25 

WALLACE  3  SW 

3.72 

1.02 

•  01 

.69 

•  09 

1.60 

•  31 

WALNUT  GROVE 

3.41 

•  95 

• 

•  90 

.76 

.41 

•  40 

WATERLOO 

.20 

'  .30 

1.30 

.20 

WEST  BLOCTON 

8.64 

•  46 

.31 

•  20 

.30 

1.75 

1.10 

1.65 

2^87 

WETUMPKA 

8.24 

•  27 

2.86 

1  ^76 

•  03 

WHATLEY 

6.75 

•  21 

1.25 

T 

•  12 

1.60 

.65 

.22 

.96 

.21 

1.35 

•  18 

WHEELER  DAM 

3.51 

•  78 

•  04 

•  19 

.26 

.67 

.43 

.84 

.02 

.05 

•  09 

•  14 

WHITFIELD  LOCK  3 

6.67 

•  05 

1>35 

•  38 

.22 

.19 

•  13 

.78 

.29 

2.00 

T 

1^28 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3.9i:  .45 

•  60 

•  68 

•  29 

•  66 

.27 

.89 

T 

T 

•  11 

WILSON  DAM 

2.97 

•  72 

•  09 

T 

•  21 

•  29 

.64 

.22 

.60 

T 

T 

WINFIELD  2  SW 

5.07 

•  71 

•  04 

•  31 

.18 

•  87 

•  83 

.86 

.71 

•  56 

YATES  HYDRO  PLANT 

8.56 

•  14 

•  15 

.71 

•  06 

1.03 

4.60 

1*88 

YOUNGS  STORE 

3.04 

•  57 

.45 

•  43 

1^03 

.14 

.35 

•  04 

•  03 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  Of  Month 

1 

! 

» 

1 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

_1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

'  28 

29 

30 

31 

i 
1 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

62 

67 

65 

62 

73 

80 

46 

— 

—  ^ 

76 

70 



99 

63 

•  8 

MIN 

32 

47 

49 

42 

49 

64 

29 

26 

26 

54 

45 

46 

43 

43 

28 

28 

34 

24 

22 

24 

32 

32 

25 

40 

44 

50 

46 

35 

33 

37 

,7 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

66 

64 

67 

72 

72 

83 

84 

81 

67 

67 

65 

74 

66 

64 

69 

66 

53 

56 

66 

72 

71 

67 

76 

77 

78 

65 

63 

76 

69 

•  6 

MIN 

23 

51 

51 

30 

33 

60 

66 

31 

23 

27 

54 

54 

65 

60 

47 

44 

27 

32 

38 

24 

19 

35 

29 

39 

24 

31 

'  42 

60 

48 

37 

30 

ANDALUSIA 

MAX 

61 

70 

65 

60 

72 

80 

BI 

82 

55 

67 

72 

65 

78 

76 

71 

62 

70 

74 

56 

54 

59 

68 

75 

77 

79 

77 

81 

SO 

69 

70 

70 

•  9 

MIN 

33 

42 

50 

46 

54 

59 

67 

35 

34 

40 

48 

56 

61 

60 

56 

68 

34 

39 

41 

31 

30 

42 

40 

50 

36 

39 

46 

59 

59 

48 

41 

45 

f  3 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

67 

65 

68 

72 

74 

82 

85 

50 

69 

65 

67 

73 

76 

69 

62 

62 

67 

50 

50 

60 

67 

72 

64 

64 

76 

79 

80 

69 

60 

71 

•  1 

MIN 

2« 

50 

48 

36 

37 

64 

48 

32 

27 

33 

53 

54 

53 

52 

48 

38 

30 

43 

35 

27 

26 

40 

35 

38 

28 

35 

46 

57 

46 

38 

33 

tl 

•  6 

ATHENS  2 

MAX 

65 

65 

66 

65 

66 

79 

80 

79 

63 

72 

72 

64 

51 

66 

48 

50 

60 

69 

46 

45 

56 

61 

70 

63 

62 

78 

75 

80 

73 

60 

67 

64 

•  7 

MIN 

27 

41 

46 

33 

35 

60 

38 

28 

28 

32 

42 

44 

40 

39 

35 

36 

28 

27 

32 

25 

26 

40 

33 

44 

26 

43 

49 

59 

42 

35 

33 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

68 

66 

69 

75 

78 

82 

82 

76 

66 

70 

70 

80 

79 

76 

65 

71 

71 

73 

72 

54 

60 

70 

75 

77 

76 

76 

79 

78 

73 

•  0 

MIN 

32 

55 

54 

45 

54 

64 

69 

33 

32 

39 

57 

61 

55 

60 

56 

50 

34 

44 

40 

30 

30 

43 

42 

47 

37 

40 

49 

63 

53 

47 

39 

AUBURN  3  SW 

MAX 

60 

66 

60 

67 

70 

69 

60 

82 

53 

66 

68 

66 

75 

68 

68 

51 

67 

51 

51 

67 

64 

71 

71 

64 

76 

66 

•  4 

MIN 

29 

45 

50 

33 

40 

51 

63 

34 

28 

33 

49 

57 

59 

58 

50 

48 

28 

35 

42 

26 

26 

35 

34 

41 

28 

35 

43 

51 

54 

41 

34 

41 

,3 

BAY  MINETTE 

MAX 

69 

62 

69 

79 

80 

81 

79 

71 

67 

72 

68 

80 

80 

72 

63 

71 

66 

74 

60 

56 

60 

70 

75 

76 

70 

79 

79 

81 

67 

73 

77 

71 

•  7 

MIN 

35 

56 

55 

48 

51 

65 

70 

35 

34 

39 

59 

61 

57 

61 

56 

50 

36 

45 

41 

33 

32 

43 

45 

50 

37 

41 

51 

61 

56 

47 

42 

48 

,  1 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

62 

65 

66 

67 

72 

80 

60 

73 

64 

68 

70 

67 

66 

51 

60 

60 

54 

48 

57 

62 

72 

65 

62 

77 

77 

78 

70 

68 

65 

•  2 

MIN 

30 

47 

47 

32 

41 

57 

67 

29 

28 

34 

54 

44 

40 

44 

41 

35 

28 

44 

39 

25 

25 

40 

32 

46 

26 

44 

52 

58 

43 

34 

32 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

66 

67 

71 

70 

76 

82 

84 

78 

6« 

69 

S3 

63 

66 

56 

49 

57 

66 

73 

68 

66 

79 

78 

78 

70 

76 

68 

•  5 

MIN 

27 

52 

43 

32 

38 

62 

68 

30 

25 

30 

56 

54 

47 

52 

46 

42 

27 

39 

34 

26 

20 

40 

33 

45 

26 

39 

52 

57 

48 

35 

33 

40 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

64 

66 

70 

69 

75 

82 

64 

52 

65 

68 

67 

72 

68 

69 

54 

53 

63 

67 

45 

49 

56 

65 

72 

65 

64 

78 

78 

77 

7 1 

63 

74 

66 

•  6 

MIN 

32 

51 

43 

36 

46 

66 

39 

31 

29 

36 

55 

48 

47 

49 

46 

36 

29 

44 

29 

23 

26 

42 

37 

36 

29 

49 

56 

68 

60 

40 

36 

40 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

6a 

65 

72 

77 

80 

81 

82 

74 

68 

74 

60 

82 

81 

76 

67 

72 

61 

74 

68 

55 

61 

69 

76 

77 

72 

77 

79 

81 

73 

72 

77 

72 

•  9 

MIN 

27 

52 

54 

42 

51 

61 

69 

37 

28 

34 

54 

62 

58 

6« 

58 

62 

35 

40 

41 

30 

25 

39 

36 

44 

33 

34 

44 

63 

96 

41 

33 

45 

al 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

63 

66 

62 

67 

74 

81 

82 

79 

62 

60 

70 

70 

65 

53 

60 

60 

41 

49 

60 

64 

70 

60 

61 

71 

74 

70 

70 

61 

65 

64 

•  7 

MIN 

25 

43 

42 

30 

32 

58 

65 

42 

24 

29 

47 

50 

43 

45 

42 

37 

26 

40 

30 

26 

22 

33 

29 

41 

23 

42 

51 

54 

45 

35 

29 

38 

•  0 

CALERA  2  SH 

MAX 

65 

64 

71 

70 

75 

81 

84 

80 

65 

70 

56 

63 

68 

60 

61 

55 

65 

74 

60 

66 

80 

78 

80 

70 

64 

79 

69 

•  5 

MIN 

26 

52 

52 

36 

43 

63 

66 

30 

24 

29 

54 

58 

57 

55 

45 

46 

30 

36 

37 

26 

21 

36 

31 

42 

28 

39 

62 

59 

48 

35 

32 

41 

a5 

CAMDEN  3  NNM 

MAX 

69 

65 

72 

71 

80 

85 

84 

78 

67 

70 

69 

74 

78 

69 

66 

71 

68 

53 

58 

67 

74 

75 

65 

77 

60 

80 

67 

77 

71 

•  2 

MIN 

27 

56 

55 

36 

42 

67 

70 

34 

25 

32 

58 

60 

52 

57 

52 

46 

30 

40 

35 

31 

25 

36 

35 

48 

28 

38 

48 

59 

52 

40 

33 

43 

f  5 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

59 

65 

68 

65 

68 

70 

80 

81 

52 

65 

65 

65 

74 

70 

67 

64 

61 

67 

50 

90 

57 

64 

70 

70 

67 

7$ 

75 

78 

62 

62 

66 

•  2 

MIN 

26 

27 

56 

32 

32 

40 

64 

32 

25 

30 

40 

50 

56 

57 

50 

48 

27 

32 

39 

26 

23 

29 

31 

33 

26 

30 

35 

51 

92 

42 

31 

37 

iB 

CENTRE 

MAX 

69 

68 

70 

76 

78 

83 

85 

77 

66 

62 

71 

69 

52 

61 

65 

52 

58 

60 

64 

73 

63 

64 

76 

60 

80 

72 

64 

70 

68 

•  6 

MIN 

30 

49 

38 

36 

38 

59 

68 

32 

27 

32 

51 

52 

49 

52 

46 

37 

29 

42 

33 

25 

27 

37 

33 

44 

26 

40 

51 

55 

50 

41 

37 

40 

|8 

CENTREVILLE 

MAX 

63 

64 

64 

72 

71 

76 

83 

84 

55 

66 

69 

73 

76 

78 

70 

56 

56 

54 

68 

55 

53 

59 

68 

74 

74 

67 

70 

79 

80 

70 

66 

68 

•  5 

MIN 

26 

28 

52 

32 

36 

46 

66 

31 

25 

33 

33 

56 

49 

51 

47 

47 

28 

35 

39 

26 

23 

30 

39 

39 

29 

35 

42 

56 

56 

47 

33 

39 

il 

CHATOM 

MAX 

70 

65 

72 

77 

82 

85 

84 

76 

69 

73 

72 

80 

80 

70 

68 

73 

68 

57 

63 

71 

76 

79 

71 

79 

80 

84 

73 

73 

60 

73 

■  5 

MIN 

25 

56 

55 

37 

46 

6B 

69 

33 

24 

30 

59 

58 

51 

55 

S3 

47 

30 

36 

33 

26 

22 

43 

36 

41 

30 

34 

47 

58 

53 

37 

30 

42 

i6 

CITRONELLE 

MAX 

67 

62 

69 

75 

79 

63 

61 

73 

67 

71 

70 

65 

67 

74 

67 

55 

60 

68 

75 

77 

69 

77 

70 

81 

74 

72 

77 

72 

■  0 

MIN 

3B 

56 

55 

67 

67 

67 

68 

35 

36 

42 

54 

61 

53 

58 

60 

47 

34 

44 

41 

31 

35 

47 

47 

51 

37 

42 

52 

62 

93 

49 

49 

48 

|8 

CLANTON 

MAX 

60 

66 

62 

70 

68 

74 

81 

83 

52 

63 

68 

67 

70 

58 

54 

63 

66 

50 

50 

55 

65 

71 

70 

69 

77 

79 

78 

67 

64 

66 

i6 

MIN 

27 

32 

51 

33 

38 

49 

66 

31 

25 

30 

39 

56 

52 

54 

47 

47 

29 

36 

38 

28 

22 

33 

33 

43 

28 

36 

49 

66 

47 

43 

33 

39 

i6 

DAYTON 

MAX 

60 

68 

65 

73 

68 

79 

79 

84 

51 

61 

53 

65 

70 

52 

52 

56 

62 

73 

73 

»7 

79 

79 

80 

67 

i7 

MIN 

33 

43 

55 

45 

50 

66 

68 

33 

30 

39 

51 

60 

49 

52 

49 

49 

32 

42 

36 

27 

31 

42 

42 

52 

33 

43 

51 

52 

48 

45 

41 

DECATUR 

MAX 

61 

61 

61 

66 

73 

60 

80 

48 

63 

69 

68 

58 

65 

51 

42 

60 

59 

44 

48 

56 

99 

71 

57 

54 

77 

77 

77 

60 

98 

62 

5 

MIN 

33 

47 

49 

34 

42 

6B 

68 

29 

27 

34 

62 

45 

41 

44 

42 

41 

29 

39 

36 

28 

24 

42 

34 

50 

32 

44 

51 

69 

44 

38 

33 

40 

9 

D6M0P0LIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

62 

68 

58 

76 

68 

80 

84 

84 

55 

66 

76 

71 

78 

74 

63 

59 

57 

70 

68 

51 

52 

57 

69 

68 

72 

63 

81 

80 

SO 

68 

72 

68 

5 

MIN 

34 

30 

47 

34 

38 

38 

40 

g 

DOTHAN   CAA  AIRPORT 

MAX 

69 

64 

69 

71 

77 

72 

66 

72 

62 

73 

58 

52 

59 

65 

74 

77 

65 

77 

71 

2 

MIN 

35 

S3 

53 

47 

53 

65 

65 

39 

36 

43 

59 

62 

67 

67 

63 

41 

35 

45 

39 

32 

31 

39 

41 

48 

36 

40 

52 

62 

66 

49 

43 

48 

3 

ENTERPRISE 

MAX 

69 

64 

78 

82 

89 

76 

78 

70 

72 

72 

63 

53 

59 

66 

74 

83 

73 

71 

MIN 

32 

52 

44 

63 

63 

37 

32 

60 

64 

67 

58 

52 

34 

39 

31 

30 

36 

40 

48 

34 

39 

52 

59 

52 

52 

43 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

66 

64 

67 

72 

80 

8 1 

83 

76 

74 

74 

69 

69 

68 

76 

66 

55 

61 

69 

76 

77 

66 

80 

81 

82 

70 

79 

72 

5 

EVERQREEN  CAA  AP 

MAX 

69 

64 

70 

75 

81 

84 

55 

68 

71 

68 

71 

65 

72 

66 

53 

61 

70 

76 

78 

69 

78 

80 

82 

71 

70 

79 

71 

6 

MIN 

27 

56 

55 

42 

47 

67 

61 

31 

27 

35 

54 

60 

55 

57 

56 

37 

32 

39 

35 

29 

25 

38 

37 

43 

37 

35 

44 

60 

47 

39 

34 

42 

fi 

FAIRHOPE 

MAX 

70 

64 

68 

7^ 

82 

82 

81 

72 

65 

72 

65 

72 

66 

57 

60 

66 

75 

76 

79 

74 

79 

81 

74 

73 

76 

72 

6 

MIN 

37 

56 

55 

50 

56 

67 

68 

37 

34 

40 

61 

62 

63 

66 

59 

61 

35 

50 

45 

34 

33 

42 

46 

49 

39 

39 

62 

61 

69 

46 

43 

49 1 

5 

FAYETTE 

MAX 

49 

62 

64 

79 

79 

80 

82 

62 

44 

65 

64 

49 

57 

68 

69 

68 

69 

71 

72 

72 

76 

76 

79 

67 

1 

MIN 

37 

40 

41 

43 

42 

39 

41 

26 

26 

25 

31 

33 

46 

44 

43 

39 

31 

21 

23 

26 

33 

36 

38 

42 

48 

51 

62 

62 

62 

63 

64 

40 1 

5 

FLORENCE 

MAX 

67 

62 

79 

79 

49 

66 

54 

62 

50 

48 

58 

66 

64 

62 

67 

75 

65 

63  I 

9 

MIN 

40 

43 

51 

40 

47 

66 

48 

27 

29 

39 

55 

41 

39 

43 

40 

37 

30 

36 

33 

26 

26 

39 

42 

35 

30 

55 

50 

46 

35 

35 

35 

39 1 

9 

FORT  MORGAN 

MAX 

67 

66 

65 

65 

70 

75 

69 

60 

68 

61 

64 

63 

55 

67 

68 

64 

70 

67  1 

6 

MIN 

44 

58 

56 

56 

62 

65 

66 

42 

46 

50 

60 

60 

62 

62 

61 

52 

48 

53 

46 

41 

45 

52 

53 

55 

53 

51 

57 

63 

60 

69 

53 

54 1 

5 

FRISCO  CITY 

MAX 

66 

69 

63 

70 

78 

79 

82 

63 

71 

56 

66 

73 

57 

55 

61 

70 

77 

78 

73 

79 

81 

71  ■ 

4 

MIN 

31 

42 

53 

48 

61 

64 

68 

33 

32 

38 

49 

61 

53 

56 

54 

49 

33 

43 

38 

29 

32 

40 

42 

49 

35 

42 

51 

63 

53 

47 

39 

45  • 

7 

SAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

65 

67 

66 

68 

7^^ 

84 

84 

79 

66 

67 

73 

50 

60 

65 

53 

49 

58 

65 

71 

65 

62 

78 

77 

78 

62 

70 

66i 

8 

MIN 

27 

48 

50 

33 

35 

61 

67 

32 

26 

33 

52 

52 

48 

55 

46 

37 

28 

31 

36 

27 

23 

37 

32 

48 

27 

36 

48 

57 

60 

39 

32 

40* 

4 

GENEVA 

MAX 

64 

73 

65 

71 

74 

60 

81 

83 

58 

60 

77 

64 

82 

79 

66 

67 

78 

61 

56 

62 

72 

78 

60 

68 

69 

83 

84 

67 

73 

72. 

4 

MIN 

29 

34 

53 

44 

49 

58 

64 

40 

30 

37 

52 

59 

63 

66 

63 

62 

35 

41 

42 

41 

28 

35 

37 

44 

34 

35 

46 

55 

61 

46 

37 

45 1 

8 

GREENSBORO 

MAX 

66 

67 

76 

69 

78 

82 

85 

77 

64 

68 

70 

59 

68 

66 

59 

58 

57 

66 

73 

77 

65 

79 

78 

80 

70 

67 

74 

70  • 

4 

MIN 

35 

53 

54 

39 

47 

66 

66 

31 

29 

36 

56 

55 

48 

52 

46 

43 

30 

41 

37 

27 

28 

33 

38 

40 

30 

39 

49 

59 

48 

42 

36 

42  • 

9 

GREENVILLE 

MAX 

78 

65 

69 

73 

78 

S3 

83 

74 

67 

71 

68 

74 

79 

78 

63 

65 

65 

72 

66 

34 

59 

69 

76 

76 

60 

80 

SO 

83 

75 

69 

79 

72  a 

3 

MIN 

32 

55 

53 

43 

47 

63 

68 

34 

31 

37 

66 

61 

55 

65 

54 

43 

32 

38 

39 

30 

30 

40 

40 

46 

34 

37 

47 

62 

53 

48 

38 

6UNTERSVILLE 

MAX 

62 

67 

65 

6« 

74 

81 

82 

79 

63 

62 

68 

72 

65 

67 

55 

53 

60 

62 

56 

48 

57 

61 

71 

68 

62 

78 

76 

77 

65 

67 

68 

66 1 

4 

MIN 

29 

48 

50 

45 

37 

63 

68 

31 

28 

32 

53 

56 

45 

55 

45 

39 

29 

29 

34 

29 

26 

39 

33 

47 

29 

39 

49 

59 

67 

40 

34 

42  • 

2 

HALEYVILLE 

MAX 

63 

63 

61 

67 

70 

74 

80 

78 

49 

60 

62 

67 

61 

54 

55 

63 

53 

62 

62 

45 

43 

93 

63 

72 

62 

65 

77 

76 

76 

70 

60 

63i 

1 

MIN 

36 

40 

50 

32 

38 

42 

64 

26 

26 

30 

38 

50 

39 

42 

40 

45 

26 

28 

32 

20 

22 

22 

32 

32 

26 

39 

38 

53 

42 

30 

33 

36> 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Stalion 

Day  Oi  Month 

o 

0* 
D 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

le 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HEADLAND 

MAX 

66 

65 

68 

70 

76 

79 

81 

54 

66 

72 

63 

77 

80 

73 

72 

62 

60 

71 

54 

52 

68 

64 

72 

75 

65 

72 

79 

81 

66 

67 

74 

68 1 

8 

MIN 

52 

52 

51 

40 

54 

63 

38 

32 

32 

46 

57 

61 

63 

59 

60 

34 

40 

40 

30 

30 

34 

42 

48 

33 

37 

42 

52 

49 

49 

41 

47 

45  I 

4 

HEFLIN 

MAX 

64 

65 

68 

70 

73 

82 

81 

78 

67 

61 

68 

72 

75 

75 

66 

57 

61 

66 

58 

50 

60 

66 

71 

64 

66 

78 

78 

77 

69 

67 

71 

68i 

5 

MIN 

21 

49 

47 

29 

39 

60 

66 

31 

21 

24 

49 

47 

52 

59 

45 

26 

30 

48 

35 

38 

38 

0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

68 

66 

66 

75 

82 

83 

78 

64 

70 

67 

76 

84 

74 

62 

66 

62 

70 

62 

50 

58 

66 

72 

74 

71 

80 

81 

82 

75 

65 

7S 

70 

9 

MIN 

53 

44 

48 

63 

66 

32 

40 

58 

59 

55 

58 

50 

35 

61 

47 

43 

46 

1 

JASPER 

58 

56 

64 

66 

58 

52 

59 

67 

73 

67 

66 

60 

79 

78 

73 

64 

75 

MIN 

44 

41 

26 

41 

49 

32 

29 

LAFAYETTE 

MAX 

66 

62 

66 

70 

70 

83 

84 

76 

65 

66 

60 

76 

75 

71 

64 

57 

62 

69 

60 

48 

58 

65 

71 

70 

64 

78 

76 

80 

70 

68 

75 

MIN 

29 

50 

50 

36 

39 

63 

31 

31 

34 

55 

56 

55 

61 

47 

42 

27 

40 

52 

40 

38 

42 

3 

L I V INGSTON 

MAX 

69 

65 

77 

72 

81 

83 

85 

68 

65 

71 

73 

76 

74 

72 

56 

57 

57 

68 

55 

53 

59 

68 

75 

73 

66 

81 

80 

80 

69 

67 

77 

MIN 

54 

37 

29 

33 

49 

46 

52 

46 

42 

31 

40 

39 

28 

28 

44 

36 

49 

31 

42 

53 

62 

43 

4 

61 

68 

62 

69 

76 

77 

76 

78 

54 

66 

74 

67 

81 

81 

74 

76 

62 

64 

74 

57 

52 

68 

68 

75 

75 

67 

75 

78 

76 

65 

70 

69 

5 

MIN 

61 

66 

67 

56 

34 

43 

42 

31 

29 

38 

40 

39 

47 

7 

M&n T  CAW 

60 

62 

60 

67 

67 

72 

80 

82 

49 

64 

67 

72 

62 

66 

50 

51 

45 

60 

61 

40 

49 

57 

62 

72 

58 

63 

78 

76 

79 

70 

64 

MIN 

32 

47 

40 

45 

41 

40 

21 

40 

32 

23 

25 

40 

34 

47 

38 

9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

69 

64 

71 

69 

79 

85 

85 

75 

64 

70 

69 

75 

76 

70 

58 

61 

65 

66 

62 

53 

57 

68 

74 

83 

67 

80 

60 

81 

67 

63 

76 

70 

4 

MIN 

39 

32 

28 

34 

56 

59 

55 

49 

45 

30 

56 

46 

44 

36 

44 

0 

MAK 1  IN  DAM 

66 

62 

68 

66 

78 

82 

83 

75 

66 

68 

65 

75 

75 

70 

62 

72 

62 

69 

66 

49 

57 

66 

71 

69 

62 

78 

78 

79 

78 

64 

75 

69 

5 

MIN 

28 

52 

52 

34 

37 

59 

65 

35 

30 

33 

52 

58 

68 

59 

50 

40 

36 

34 

43 

33 

30 

37 

42 

47 

34 

42 

7 

MAXWELL  FIELO 

68 

63 

70 

68 

75 

85 

85 

77 

65 

70 

67 

74 

77 

73 

60 

65 

53 

67 

62 

52 

57 

65 

72 

75 

64 

79 

79 

82 

65 

67 

75 

69 

9 

MIN 

47 

68 

36 

36 

40 

58 

61 

59 

60 

54 

46 

35 

44 

54 

53 

50 

43 

48 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

67 

63 

68 

73 

75 

79 

79 

57 

63 

69 

68 

77 

76 

71 

72 

71 

66 

74 

59 

57 

59 

67 

73 

79 

69 

73 

76 

80 

70 

73 

73 

70 

2 

MIN 

56 

52 

61 

67 

50 

36 

37 

43 

61 

61 

57 

60 

57 

35 

49 

41 

42 

60 

56 

54 

48 

46 

48 

7 

MOB  I LE 

62 

65 

63 

68 

73 

73 

75 

78 

58 

64 

70 

65 

75 

75 

72 

72 

60 

63 

75 

54 

60 

68 

72 

77 

68 

73 

73 

76 

67 

73 

70 

66 

9 

MIN 

58 

63 

65 

37 

39 

44 

49 

60 

57 

58 

57 

38 

47 

49 

43 

46 

59 

63 

56 

53 

46 

58 

50 

7 

MONTGOMERY  WB  AP 

68 

62 

70 

70 

77 

85 

85 

55 

64 

71 

66 

74 

78 

71 

58 

69 

63 

67 

53 

53 

57 

66 

73 

75 

64 

80 

80 

S3 

66 

66 

76 

69 

2 

MIN 

41 

45 

50 

34 

30 

36 

58 

61 

58 

56 

52 

36 

33 

35 

33 

59 

62 

47 

40 

44 

4 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

61 

65 

65 

68 

74 

80 

79 

49 

66 

64 

72 

50 

55 

58 

54 

54 

61 

56 

42 

46 

55 

60 

70 

58 

65 

77 

75 

70 

69 

60 

69 

62 

9 

MIN 

41 

38 

41 

40 

43 

42 

32 

31 

27 

44 

38 

38 

40 

2 

NATCHEZ 

MAX 

69 

65 

70 

73 

80 

84 

84 

76 

68 

70 

68 

77 

80 

75 

70 

58 

66 

72 

67 

53 

58 

69 

74 

75 

70 

76 

81 

83 

73 

67 

77 

71 

MIN 

25 

35 

54 

43 

67 

70 

54 

56 

45 

29 

35 

34 

27 

22 

36 

34 

42 

0 

ONEONTA 

58 

65 

66 

68 

68 

76 

81 

82 

49 

64 

69 

66 

73 

67 

60 

52 

48 

61 

64 

45 

42 

59 

64 

72 

60 

65 

77 

76 

78 

71 

67 

66 

lO 

MIN 

22 

50 

45 

48 

43 

45 

26 

3  0 

35 

55 

49 

39 

37 

5 

OZARK 

71 

74 

64 

74 

80 

79 

81 

55 

69 

75 

74 

79 

84 

71 

71 

62 

69 

73 

57 

55 

62 

75 

77 

76 

68 

76 

80 

67 

69 

79 

MIN 

33 

40 

48 

46 

63 

65 

58 

56 

33 

41 

42 

31 

30 

41 

56 

49 

40 

44 

46 

6 

57 

64 

66 

68 

66 

74 

81 

83 

51 

53 

56 

66 

73 

67 

66 

53 

52 

61 

66 

46 

46 

56 

65 

71 

64 

64 

78 

77 

77 

70 

61 

64 

|5 

MIN 

26 

26 

50 

33 

34 

35 

65 

31 

24 

25 

30 

54 

50 

50 

46 

27 

23 

21 

22 

34 

" 

26 

36 

40 

47 

49 

38 

31 

35 

9 

PRATTV I LLE 

67 

62 

70 

69 

75 

84 

86 

79 

64 

70 

64 

75 

77 

72 

63 

63 

63 

67 

62 

52 

56 

66 

71 

72 

65 

80 

81 

82 

66 

65 

75 

69 

8 

MIN 

30 

32 

53 

51 

58 

61 

52 

46 

31 

38 

40 

37 

36 

43 

6 

PUSHMATAHA 

62 

69 

66 

75 

73 

73 

81 

84 

64 

65 

70 

71 

75 

72 

65 

65 

63 

70 

70 

50 

53 

65 

66 

75 

76 

69 

80 

80 

76 

69 

69 

69 

7 

MIN 

39 

54 

28 

32 

45 

jO 

47 

53 

50 

28 

34 

41 

31 

41 

54 

52 

48 

42 

34 

39 

6 

REDSTONE  ARSENAL 

61 

64 

65 

66 

72 

79 

80 

47 

62 

65 

68 

63 

66 

67 

53 

52 

58 

58 

45 

47 

56 

60 

69 

58 

62 

76 

76 

76 

67 

57 

68 

MIN 

30 

26 

31 

51 

42 

41 

45 

42 

35 

29 

37 

31 

22 

25 

31 

37 

8 

ROBERTSOALE  7  E 

69 

63 

69 

76 

79 

SO 

82 

73 

67 

71 

67 

79 

80 

79 

78 

73 

65 

73 

66 

66 

59 

67 

73 

79 

77 

74 

79 

80 

76 

74 

75 

72 

MIN 

32 

56 

62 

64 

67 

51 

34 

45 

44 
44 

30 

3 1 

42 

38 

47 

9 

ROCKFORD 

60 

66 

62 

69 

71 

72 

82 

84 

53 

67 

69 

65 

75 

76 

77 

75 

62 

61 

69 

50 

61 

66 

66 

72 

72 

67 

77 

78 

79 

64 

64 

MIN 

24 

28 

37 

46 

54 

56 

57 

53 

27 

31 

36 

23 

22 

32 

30 

24 

37 

■  2 

ROCK  MILLS 

64 

64 

66 

70 

71 

80 

82 

80 

67 

67 

64 

73 

74 

74 

67 

55 

62 

66 

64 

50 

69 

55 

71 

66 

67 

76 

76 

77 

69 

66 

76 

MIN 

34 

65 

33 

25 

38 

50 

51 

55 

63 

48 

30 

39 

48 

39 

31 

40 

■  2 

RUSSELLVILLE  2 

60 

61 

65 

66 

67 

73 

79 

78 

48 

63 

65 

70 

54 

53 

52 

54 

42 

60 

59 

43 

47 

55 

61 

69 

59 

64 

77 

76 

74 

68 

59 

MIN 

32 

41 

66 

27 

25 

26 

30 

48 

40 

40 

40 

41 

27 

39 

35 

25 

22 

24 

31 

36 

8 

SAINT  BERNARD 

61 

64 

67 

67 

68 

75 

81  ' 

83 

50 

65 

69 

70 

67 

66 

57 

52 

46 

62 

63 

45 

49 

60 

63 

72 

60 

63 

77 

79 

79 

69 

58 

64 

|8 

MIN 

37 

28 

25 

26 

41 

42 

42 

43 

22 

31 

35 

•  2 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

62 

65 

63 

66 

72 

80 

81 

77 

62 

59 

67 

71 

62 

65 

54 

49 

57 

60 

55 

47 

56 

60 

69 

64 

64 

76 

75 

75 

74 

60 

66 

MIN 

29 

27 

45 

51 

44 

3A 

27 

34 

40 

9 

SCOTTSBORO 

65 

65 

65 

70 

74 

81 

83 

76 

64 

61 

69 

72 

65 

65 

54 

51 

61 

63 

54 

60 

58 

63 

70 

65 

62 

76 

76 

78 

72 

63 

68 

66 

i5 

MIN 

46 

45 

33 

34 

68 

65 

31 

26 

26 

5 1 

50 

45 

48 

43 

26 

26 

35 

32 

41 

26 

40 

45 

53 

48 

39 

31 

36 

9 

SELMA 

Mlii 

68 

66 

71 

69 

77 

84 

86 

79 

63 

70 

69 

75 

75 

73 

63 

62 

64 

66 

63 

54 

57 

66 

74 

76 

66 

79 

81 

61 

66 

66 

76 

41 

47 

66 

70 

34 

31 

38 

59 

61 

54 

59 

51 

41 

33 

38 

45 

9 

SYLACAUGA   4  NE 

66 

64 

70 

69 

74 

82 

84 

78 

62 

69 

66 

74 

77 

70 

63 

62 

62 

67 

56 

50 

57 

66 

72 

67 

65 

78 

79 

78 

79 

62 

74 

1 

MIN 

35 

68 

33 

35 

55 

59 

52 

58 

47 

31 

40 

3 

TALLADEGA 

M*N 

67 

65 

68 

70 

76 

83 

85 

78 

67 

65 

67 

73 

76 

67 

60 

54 

63 

63 

57 

50 

59 

66 

72 

65 

64 

79 

80 

76 

69 

62 

74 

27 

32 

• 

31 

54 

56 

46 

39 

27 

32 

41 

'o 

THOMASVILLE 

63 

70 

63 

72 

75 

82 

85 

84 

57 

69 

73 

70 

78 

77 

65 

68 

56 

67 

70 

54 

53 

60 

66 

75 

75 

70 

80 

60 

82 

67 

69 

70 

2 

MIN 

42 

48 

69 

32 

29 

36 

49 

60 

51 

51 

51 

29 

46 

42 

49 

41 

43 

3 

TROY 

68 

65 

67 

71 

79 

81 

83 

73 

67 

71 

65 

78 

79 

72 

65 

69 

63 

72 

61 

62 

59 

66 

75 

75 

67 

79 

80 

81 

71 

67 

77 

71 

0 

MIN 

52 

46 

51 

63 

65 

34 

40 

57 

60 

60 

62 

54 

26 

35 

42 

42 

48 

42 

60 

54 

46 

40 

47 

1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

66 

67 

73 

72 

76 

82 

84 

54 

69 

67 

67 

72 

64 

69 

55 

56 

65 

66 

49 

52 

57 

70 

74 

70 

68 

60 

78 

77 

74 

65 

77 

66 

3 

MIN 

36 

41 

67 

39 

32 

28 

32 

55 

48 

47 

49 

46 

34 

29 

41 

34 

27 

25 

43 

35 

42 

30 

42 

53 

56 

60 

40 

34 

40 

7 

TUSKEGEE  2 

MAX 

66 

61 

68 

68 

70 

83 

84 

77 

65 

69 

63 

75 

74 

71 

63 

67 

60 

66 

61 

51 

68 

65 

72 

73 

78 

76 

75 

67 

65 

75 

68 

8 

MIN 

44 

59 

65 

35 

31 

37 

56 

59 

60 

62 

51 

32 

44 

6 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

55 

68 

60 

70 

69 

69 

78 

73 

45 

56 

61 

65 

67 

75 

65 

68 

64 

65 

50 

55 

59 

60 

64 

60 

63 

70 

70 

70 

60 

66 

64 

4 

MIN 

30 

50 

51 

40 

44 

55 

60 

35 

29 

34 

40 

51 

58 

62 

53 

53 

31 

43 

36 

30 

31 

31 

36 

40 

33 

41 

34 

60 

64 

40 

36 

42 

6 

UNIVERSITY 

MAX 

65 

66 

72 

71 

76 

81 

83 

53 

68 

66 

66 

74 

66 

69 

55 

55 

62 

65 

49 

53 

67 

66 

73 

68 

71 

81 

78 

76 

71 

63 

76 

68 

1 

MIN 

32 

52 

48 

38 

45 

67 

42 

32 

30 

34 

56 

49 

46 

48 

45 

35 

30 

45 

35 

29 

30 

45 

38 

42 

32 

45 

54 

54 

50 

43 

36 

42 

2 

VALLEY  HEAD  3  S 

MAX 

56 

63 

64 

64 

66 

71 

80 

81 

44 

62 

60 

67 

65 

62 

50 

48 

56 

60 

43 

46 

46 

55 

65 

69 

60 

75 

76 

75 

69 

57 

62 

2 

MIN 

21 

27 

44 

29 

34 

37 

63 

29 

24 

28 

41 

50 

46 

44 

43 

26 

31 

29 

20 

22 

20 

30 

32 

35 

32 

39 

44 

50 

33 

29 

34 

8 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

FAIRHOPE 

EVAP 

.13 
24 

.01 
17 

44 

.10 

28 

.06 
12 

.14 

13 

.11 
45 

.24 

149 

.14 

36 

.06 
29 

57 

.07 
12 

.10 
19 

.11 

50 

.06 
75 

.24 

73 

.13 
68 

.20 
90 

.22 
101 

.18 

65 

.13 

35 

.10 

39 

.15 
27 

.17 
37 

.22 
65 

.14 

27 

.12 
17 

.14 

8 

.08 
43 

.20 
47 

.17 
17 

84.19 
1369 

MARTIN  DAU 

EVAP 
WIND 

.14 

30 

.09 
40 

.08 
50 

.14 
31 

.05 
11 

.08 
46 

.14 
76 

.22 
90 

.10 
21 

.05 
15 

.06 
10 

.03 
10 

.05 
18 

.15 
32 

40 

.44 
70 

.13 
47 

.06 
22 

.05 
76 

.29 
115 

.11 

20 

.10 

20 

.14 
10 

.20 

50 

.21 
84 

.18 

30 

.16 
29 

.09 

35 

.18 
27 

.11 

35 

.14 
10 

B4.10 
1200 

REFEREKCE  NOTES 

Tbe  four  digit  Identification  nunbers  In  the  Index  number  colunn  of  the  Station  Ind^x  nre  nsslgood  on  a  ittate  bacla.     There  will  bo  no  duplication  of  nuiobcrH  within  a  state. 
riKures  and  letters  following  the  station  oano.  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  tliv  post  office. 
ObaervatloQ  ttnes  stwen  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corroctionB  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  lato  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dinensionat  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movenent  in  miles,  Degree  days  are  based  on  a  dallv 
average  of  65'  F. 

Evaporation  Is  measured  io  tbe  standard  Wcathvr  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Asounts  in  Table  3  arc  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  ore  at  6:30  A.M..  C.S.T.     WTR  EQUIV  in  Table  7  moans  the 
water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stailor.s  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  la  two  Inches  or  more.     Water  equivalent  samples  arc  necessarily  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result   in  apparent   Inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  porloil  1921-1950,  adjusted  to  repr<>apnt 
observations  taken  at  the  present  location. 

-    Ho  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

3)     Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days   .01  or  more  have  been  changed  to  No,  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954, 

0    ThermoKcters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof 
of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables*  column  In  the  Station  Index  the  letter    -C'-  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
B    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI Ima tolog Isl  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Donnelly  Field, 
RFD  2,  Montgomery,  Alabama. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
MARCH 


Station 

Index  No. 

County 

1 

(§ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

1  Index  No.  1 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

rver 

iTemp.; 

Precip. 

Temp.  1 

Precip. 

to 
tables 

ABBEVILLE 

0008 

31  34 

85  15 

465 

WILLIAM  W.  NORDAN 

3 

C 

LIVINGSTON 

4798 

Sumter 

66  11 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

ADDISON 

006) 

WINSTON 

2 

34  13 

67  11 

795 

MID 

PALMER  GOOSEY 

C 

LOCKHART 

4622 

9 

31  01 

66  22 

290 

8A 

eA 

2  3  5  7 

ADDISON  CENTRAL  TOWCft 

LAWRENCE 

2 

U.S.  FOREST  SERVICE 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ALBERTA 

OUO 

WILCOX 

32  14 

87  25 

175 

6A 

SIDNEY  J,  HARDY,  SR 

3 

MADISON 

4976 

MADISON 

66  45 

573 

9A 

HARRY  R.   TAYLOR(  JR 

ALBERTVILLE  1  S 

oit>e 

MARSHALL 

12 

34  15 

66  13 

1114 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

87  18 

185 

MID 

DR.  T.  H.  GAILLARD 

ALICEVILLE 

oiTe 

PICKENS 

13 

33  08 

88  08 

160 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

MARION  1  N 

5106 

2 

32  38 

230 

7A 

C 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

J.  RAYMOND  SHREVE 

MARION  JUNCTION 

3 

32  26 

87  14 

204 

MRS,   MARGARET  SMITH 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

33  36 

65  51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

6P 

ARlEt  3  S 

0338 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

MRS,   DORA  R.  DAVIS 

3 

MARTIN  DAM 

5140 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

ASHLAND 

0369 

33  16 

85  50 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

C 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

U,S.ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  7 

ASHVILLE  9  SW 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

33  49 

86  19 

590 

7A 

WILLIE  5TEINK0PF 

3 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

B6  27 

354 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

ATHENS 

LIMESTONE 

12 

TVA-62 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

32  53 

67  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ATMORE  STATE  FARM 

OA  02 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

M 1 DWAY 

5397 

BULLOCK 

MATHEW  W,  HALL 

C 

AUBURN  3  SW 

042? 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

eA 

eA 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  3  5 

7 

MILLERS  FERRY 

5417 

BOOKER  T,  RIOGEWAY 

AUBURN  SCS  10 

0427 

32  36 

85  29 

700 

MID 

SOIL  CONSEflV.  SVC 

C 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

1 1 

C.   C.    HAMMOND,  JR 

3 

AUTAUGAVILLE 

04A0 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

7 

92  46 

86  27 

350 

6A 

BAY  MINETTE 

BALDWIN 

9 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6476 

MOB ILE 

9 

30  41 

86  15 

211 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

BELCREEN 

0631 

FRANKLIN 

34  28 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

3 

c 

MOB I L  E 

5483 

ROBERT  G.  BETANCOUR 

2  3  5  7 

BELLE  MINA  2  N 

0666 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

MONTE  SANO 

5529 

MAD  1  SON 

VA-530 

07Ae 

33  40 

87  36 

452 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

c 

MONTEVALLO 

SHELBY 

86  24 

196 

M.  P.  JETER,  JR 

3 

BESSEMER  5  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  58 

530 

6P 

6A 

JAMES  8.  ELLIOTT 

2  3  5 

7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

MID 

MID 

BEXAR  2  SE 

MARION 

13 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

MOULTON 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

645 

6ILLJNGSLEY 

0623 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  43 

380 

6P 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

MID 

Ml'o 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

66  45 

610 

MIC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

S.  6.  HELTON 

2  3  5  7 

BISHOP 

OSS'. 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

47  0 

7A 

3 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

7A 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

BLUE  SPRINGS 

09'<e 

BARBOUR 

5 

31  40 

65  31 

310 

7A 

OTIS  J.  WALKER 

3 

NEWBURG 

5847 

12 

34  29 

87  35 

660 

60AZ 

MARSHALL 

2 

MILFORO  H.  DOOLEY 

NEW  MARKET 

MAD ISON 

12 

34  55 

86  26 

760 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

a6  16 

274 

7A 

R.  £.  HENDERSON 

3 

NEWTON 

5675 

7A 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

65 

6P 

eA 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

7 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

.      .        LL  _ 

2  3  5  7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

34  56 

86  45 

660 

5P 

5P 

MISS  M. LOUISE  JONES 

2  3  5 

7 

6161 

DALLAS 

1 

32  16 

EDWARD  6.  WARREN 

3 

BRUNDIDGE 

X1T8 

PIKE 

5 

31  43 

86  49 

515 

7A 

GEO.  L.  MICKS 

3 

OZARK 

6218 

5 

31  26 

85  39 

380 

8A 

BA 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

PIERCE  A.  GARRETT 

PAINT  ROCK 

12 

86  20 

610 

7A 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

B7  19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

C 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  41 

680 

6A 

ALA .  POLY .    INST . 

2  3  5 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CJHBCN  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  64 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

PERRYVILLE 

6362 

3 

32  37 

87  08 

490 

8A 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

12 

TVA-66 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

MID 

CENTREVRLE 

1520 

BIBB 

32  57 

67  06 

230 

7A 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELD 

2  3  5 

7 

PICKENSVILLE 

6414 

CHATOM 

1666 

WASHINGTON 

13 

31  28 

86  IS 

196 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5 

7 

PINE  HILL 

6460 

CHIlDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO- 

3 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

3 

CITRONELLE 

1665 

MOBILE 

9 

31  05 

86  14 

331 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  5 

7 

PLANTERSVILLE 

6506 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

CLAI80RNE 

MONROE 

1 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

560 

7A 

7A 

HARION  W.EASTERLING 

2  3  5 

7 

PLEASANT  HILL 

CLAYTON 

1726 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

PRATTVILLE 

664  0 

CONTINENTAL  GIN  CO 

^35  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

65  56 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

3 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

BA 

W.  E,  ELS6ERRY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

67  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3 

C 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

68  21 

260 

8A 

MRS,  JANIE  C.  BROWN 

COLLINSVILLE 

DE  KALB 

7 

B.  W.  APPLETON 

3 

RED  BAY 

6605 

12 

34  26 

68  08 

680 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  18 

85  07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAD ISON 

MIR 

REDSTONE  ARSENAL 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

87  11 

334 

8A 

MRS.  C.  CRESHAM 

3 

REFORM 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P,  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

JOHN  R,  BRADLEY 

3 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  60 

85  45 

760 

DR.  W.  6.  FULTON 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

MID 

DADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

11 

H.  CLAY  PLESS 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

CARL  BOS EC K 

danct 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

86  17 

207 

7P 

E.  F,  SMITH 

3 

ROCKFORD 

7020 

7 

32  53 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  05 

600 

7A 

TVA-503 

3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

RuSSELLVlLLE 

7126 

FRANKLIN 

1  2 

TVA-725 

3 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

34  36 

86  59 

685 

8A 

BA 

GARTHELL  W.  UPTON 

2  3  5 

7 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKL IN 

12 

34  31 

67  44 

880 

7A 

7A 

DECATUR  t* 

MORGAN 

12 

TVA-63-B 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

802 

DECATUR  SUBSTAT ION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  56 

588 

BA 

TVA-41 1 

3 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

12 

6P 

6P 

DEMOPOLIS  LOCK  £,  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

SAVRE 

7282 

JEFFERSON 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

65  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

MRS.  KINZIE  B080 

2  3  5  7 

DOT HAN  U  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

85  24 

3O0 

MID 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SCOTTSeORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

66  01 

660 

7A 

ELBA 

COFFEE 

10 

HERBERT  S.  WHATLEY 

SEALE  6  W 

7329 

32  16 

65  15 

550 

7A 

WILLIAM  G  GALLUPS 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

3 

SELMA 

7366 

1 

32  25 

5P 

JOHN  0.  RHODES 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  08 

230 

5P 

7A 

WILLIAM  N.  BEVERLY 

2  3  5 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

EuTAW  LOCK  7 

2742 

32  47 

87  50 

114 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

SLOCOMB  4  S 

7576 

GENEVA 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

252 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

SNOW  HILL 

7620 

1 

32  00 

67  01 

225 

7A 

SnS .   EVA  R .  RAY 

fairhope 

BALDWIN 

9 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6 

SOUTH  HILL 

7671 

12 

34  24 

66  02 

1120 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2B32 

COVINGTON 

31  06 

66  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SUTTLE 

7963 

7A 

J .  F  .  SuTTLE  ,  JR . 

FALKVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

TVA-384 

3 

SWAIM 

7968 

JACKSCM 

12 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2846 

2 

34  Of 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FARLEY 

2667 

MADISON 

12 

3*.  36 

86  34 

641 

TVA-576 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

eA 

TERRELL  F.  CANNON 

Sylvan  I A 

8012 

12 

34  34 

65  49 

1400 

FLAT  ROCK 

2946 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1380 

7A 

TVA-367 

3 

c 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

6P 

6P 

C.  0.  WEAVER 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

596 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

2  3  5 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

THCMA5VILLE 

CLARKE 

LEROY  GATES 

2  3  5  7 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  36 

460 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

3 

THORSBY  1  SW 

8204 

1 

32  54 

86  44 

200 

MID 

ALA.  POLY.  INST. 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

9 

8P 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

THURLCW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

FORT  PAYNE 

3043 

DEKALS 

34  26 

65  43 

879 

8A 

JOHN  W.  PATE 

3 

c 

MAD ISON 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

&A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

7 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

WILLIAM  P.  DOSS 

GADSDEN 

3151 

34  01 

86  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TROY 

PIKE 

THCMAS  J.  DILLARD 

2  3  5      7  C 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

565 

6P 

7A 

SO,  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6360 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

67  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

GAINESVILLE 

SUMT  E  R 

13 

WILLIAM  C.  FIELDS 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

6365 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

66  45 

500 

8A 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3 

c 

TUSKEGEE  2 

LEON  L  BENNETT 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

UNION  SPRINGS  5  S 

BULLOCK 

LIVINGSTON  PAULK 

GORGAS 

3430 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

3 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

260 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

UNIVERSITY 

TUSCALOOSA 

DR.  Fi  H.  MITCHELL 

GREENSBORO  - 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

N,  HAMNER  COBBS 

2  3  5 

7 

WILLIAM  0.  CARR 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

5P 

6A 

CECILE  T .  LEWIS 

2  3  5 

VANCE  ' 

TUSCALOOSA 

MRS. WILLIE  M.STYRON 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

420 

MID 

CLAUDE  B .  CONN,  SR 

c 

VERNON 

8517 

COUNTY  AGENTS  OFFICl 

Gulf  shores  2  ssE 

3569 

BALDWIN 

9 

30  16 

67  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

3 

WADLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  06 

85  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

66  19 

578 

5P 

5P 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  3  5 

7 

WALLACE  3  SW 

6637 

ESCAMB I A 

6 

31  11 

87  16 

245 

8A 

'^RS.ELLIE  fl. BEASLEY 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  17 

610 

7A 

TVA-403 

3 

C 

WALNUT  GROVE 

6648 

E  T  OWA  H 

2 

34  04 

86  19 

650 

7A 

'4RS. FLORENCE  PARKER 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

66  24 

611 

5A 

TVA-70 

3 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

J.  ELLIE  THPEET 

KALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

BA 

SA 

JOHN  L.  SLATTON 

2  3  5 

7  C 

WEST  BLOCTON 

8809 

3 

33  07 

87  07 

500 

RUPERT  M.  6EARDEN 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

498 

7A 

REX  COOPER 

3 

WETUMPKA 

8859 

32  32 

86  12 

205 

6A 

^fiS,  D.  R,  WHITAKER 

KARRISBURG  CAHABA  TOWER 

PERRY 

32  48 

67  11 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

8667 

13 

31  39 

67  43 

7A 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  11 

66  35 

200 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

WHEELER  DAM 

8675 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

680 

5A 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

85  20 

370 

ALA,  POLY,  INST. 

2  3  5 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

694 

5P 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

12 

34  53 

85  45 

612 

TVA-70A-A 

HIGMTOWER 

3B42 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

IHOHAS  J.  HART 

3 

WILSON  DAM 

8960 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

530 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

64  5 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

WINFIELO  2  SW 

13 

33  55 

67  50 

468 

7A 

KUNTSVILLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

5A 

TVA-65 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

HVTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

TVA-78 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TVA-621 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

se  01 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

NEW  STAT  IONS 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  49 

85  45 

710 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

66  59 

720 

RADIO  STATION  WJMW 

2  3  5  7 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

67  17 

370 

6P 

6P 

HAROLD  G.  DILL 

2  3  5 

7 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

380 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIHB 

2  3  5  7 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

n 

33  39 

85  36 

650 

5P 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

2  3  5  7 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

65  24 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  6 

IDER 

4115 

DE  KALB 

12 

34  43 

65  40 

1535 

TVt-745 

3 

LAY  DAM 

RAINESVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

86  62 

1320 

TV*^-746 

3 

4603 

CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K,  LEE 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

7 

34  09 

85  31 

670 

6P 

JOHN  S.  TOWNS 

2  3  5  7 

LEESSURG 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

85  *6 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

GEORGIAWA 

3271 

BUTLER 

6 

31  39 

86  44 

280 

7A 

HILARY  C,  BURKETT 

3 
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ALABAMA  -  APRIL  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  disastrous  tornado  near  Birmingham  on  the  15th 
was  the  outstanding  event  in  April's  weather.  The 
month  was  unusually  cool  and  windy  with  copious 
rainfall  in  the  north  that  tapered  down  to  only 
about  one-third  as  much  in  the  extreme  south. 

Nearly  all  of  April's  precipitation  fell  in  the 
first  half  of  the  month  with  the  bulk  of  it  occurr- 
ing as  thundershowers  on  the  5th  and  15th.  The 
much  drier  southeastern  and  southern  areas  had  sub- 
stantial rains  only  on  the  10th.     The  distribution 
of  rainfall  was  considerably  different  from  that  of 
last  month  when  the  Middle  and  Southern  Divisions 
were  extremely  wet.     Of  the  stations  having  long- 
term  precipitation  means,  those  in  the  Northern 
Division  all  registered  excessive  departures,  most 
of  which  were  greater  than  +1.00  inch  with  11  being 
more  than  +2.00  inches.     By  contrast,  the  Southern 
Division  presented  a  totally  different  picture  with 
all  departures  toward  the  dry  side,  most  being  -3.00 
inches  or  greater.     Monthly  totals  ranged  from  10.86 
inches  at  Russellville  in  the  northwest  corner  to  a 
meager  0.47  inches  at  Wallace  3  SW  down  in  the  driest 
area  of  the  State.     Gainesville  had  the  distinction 
of  the  greatest  daily  rainfall  with  4.92  inches, 
measured  on  the  6th. 

Temperatures  were  unusually    cool,  although  not  close 
to  record-cool  1901,  and  ranked  this  month  among  the 
dozen  coolest  Aprils  since  1884.     Along  this  line, 
all  stations  having  long-term  temperature  means  reg- 
istered departures  toward  the  cool  side,  most  being 
-1.0°  or  larger  with  the  greatest  deficiency  -3.8° 
at  Union  Springs  5  S.     Temperatiu:e  extremes  were  not 
unusual,  ranging  from  28°  at  Heflin,  Russellville  2 
and  Valley  Head  3  S  on  different  dates  to  92°  at 
Geneva  and  Union  Springs  5  S  at  the  end  of  the  month. 

To  a  considerable  extent  the  cloudiness  pattern  was 
inconsistent  with  the  distribution  of  precipitation. 
There  was  more  cloud  cover  in  the  dry  south  portion, 
much  more  than  the  average  for    April,  while  in  the 
wet  north  portion  cloudiness  was  just  about  as  ex- 
pected for  the  month  as  a  whole.     However,  cloudi- 
ness in  the  north  diminished  considerably  during  the 
dry  last  half  of  the  month.     Sunshine  was  moderately 
more  than  usual  in  the  northern  half  of  the  State 
and  about  average  elsewhere,  according  to  available 
reports . 

WEATHER  DETAILS 

Warm  moist  air  masses  flowed  over  the  State  during 
the  first  six  days  to  provide  numerous  thunderstorms 
and  heavy  rains  in  many  areas  during  the  4th  to  6th. 
A  change  to  sharply  colder  began  on  the  7th  when  a 
chilly  Canadian  air  mass  moved  over  Alabama  behind 
an  active  cold  front.     The  chilly  pattern  was  con- 
tinued by  a  series  of  cold  invasions  that  dominated 
temperatures  until  the  25th  with  only  one  brief 
interruption.     The  lowest  temperature  of  the  month 
occurred  in  the  extreme  south  on  the  lOth-llth  and 
during  the  17th  to  21st  elsewhere.     A  small  storm 
center  that  moved  eastward  across  the  State  on  the 
lOth  produced  moderate  to  heavy  showers  which  pro- 
vided the  bulk  of  the  month's  rainfall  in  the  ex- 
treme south,  but  had  no  appreciable  effect  on  tem- 
perature.    The  15th  was  the  exception  in  the  cold 
regime  when  warm  moist  air  was  drawn  northward 
ahead  of  an  active  cold  front  that  set  off  some 
violent  wind  storms  and  heavy  showers  in  northern 
areas . 

Warmth  returned  on  the  25th  to  break  the  long  cold 
spell.     Temperatures  climbed  to  the  peaks  for  the 
month  during  the  28th  to  30th,  exceeding  the  warmth 
of  the  6th  by  a  small  margin  except  in  the  Gulf 
coastal  area  where  the  reverse  was  the  case. 


WEATHER  EFFECTS 

Small  grains  and  cover  crops  were  in  good  condition 
and  made  satisfactory  growth  in  spite  of  the  cool 
weather  but  were  beginning  to  need  moisture  as  the 
month  ended.     Livestock  were  in  good  to  excellent 
condition  with  ample  grazing  available  by  midmonth. 
Planting  of  all  crops  was  started  a  little  later 
than  last  year  in  remembrance  of  freeze  damage  possi- 
bilities, but  once  started  went  forward  as  rapidly  as 
soil  conditions  permitted.     By  the  end  of  the  month 
most  crops  had  been  planted  and  some  plantings  were 
up  to  good  stands;  strawberries  were  moving  from  the 
principal  producing  areas  and  Baldwin  County  potatoes 
were  beginning  to  move  locally.     This  year's  pecan 
and  peach  prospects  were  reported  fairly  good,  al- 
though peaches  were  hurt  by  frost  on  March  20  and  21. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  storage  in 
Lake  Martin  increased  4%  to  98%  of  capacity  during 
the  month,  and  that  levels  rose  in  many  shallow  and 
deep  artesian  wells  even  though  record-low  levels 
for  April  were  measured  in  the  key  wells  at  Scotts- 
boro  and  Boligee. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  description  of  severe  storms  that  follows  was 
furnished  by  the  State  Climatologist  at  Montgomery. 

A  straight  line  windstorm  and  lightning  did  $15,000 
of  damage  in  Colbert  and  Lauderdale  Counties  at  7 
p.m.  on  the  3rd.     On  the  5th,  at  10  p.m. ,  a  thunder- 
squall  at  Oak  Grove,   in  Chilton  County,  damaged 
buildings  to  the  extent  of  $15,000.     Scattered  damage 
in  a  straight  line  windstorm  in  Cleburne  County  on 
the  8th,  in  the  late  afternoon,  amounted  to  about 
$5,000. 

On  the  10th,  a  squall  line  moved  across  extreme  south 
Alabama,  with  scattered  damage  of  $2,000  in  Mobile 
between  9:45  and  10:15  a.m.,  and  damage  of  $2,500  to 
a  school  at  Daphne  across  the  Bay.     At  around  noon, 
this  same  squall  line  caused  about  $2,000  of  scat- 
tered minor  damage  at  Lockhart,   in  Covington  County. 
On  the  same  date  at  Russellville,   in  Colbert  County, 
a  wind  squall  did  $1,200  damage  to  a  house. 

On  the  15th,  a  tornado  moved  through  the  outskirts 
of  Birmingham,   first  hitting  at  around  3  p.m.  between 
the  Pleasant  Grove  and  McDonald's  Chapel  Communities. 
A  skipping  path  finally  ended  20  miles  farther  on,  in 
the  Trussville-Chalkville  area.     It  moved  northeast- 
ward along  a  path  ranging  from  150  to  300  yards  wide. 
Twenty-five  persons  were  killed,  200  injured,  and 
property  destroyed  and  damaged  to  the  extent  of  about 
$1,500,000.     Most  of  the  deaths  occurred  in  the 
McDonald's  Chapel  area.     According  to  the  Red  Cross, 
166  buildings  were  demolished,  162  damaged  heavily, 
57  damaged  slightly,  and  1113  persons  made  homeless 
in  the  7  localities  hit  by  the  tornado.     Also  on  the 
15th,   the  wind  was  generally  high  all  day,  and  gusts 
in  various  localities  outside  the  tornado  area  did 
about  $100,000  of  damage,  not  including  timber  and 
yard  trees. 

FLOODS 

Moderate  flooding  occurred  on  the  Warrior  and  Tom- 
bigbee  Rivers  early  in  April  and  was  similar  to  that 
in  March  except  that  higher  stages  were  reached  on 
the  upper  rivers  this  time.     No  important  damage  was 
reported  since  floods  of  moderate  intensity  are  ex- 
pected at  this  time  of  year. 

Minor  flooding  occurred  on  the  Cahaba  River  at 
Centreville  on  April  6-7  and  again  on  the  16th  with 
no  damage  reported. 

J.  E.  Stork 
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Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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Station 

Prevailing 

Percent  oi 
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prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  o! 
tasteet  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-.09 

.10-.49 

.S0-.99 

661-001 

2.0O 
and  over 

Tolal 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  covet 
sunrise  to  si 

JIINGHAU  WB  AIRPORT 
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15 

9.5 

56 

SW 

15 

76 

78 

44 

48 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

11 

68 

5.4 

ILE  IfB  AIRPORT 

S 

14 

10.8 

84 

83 

51 

68 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

7 

6.5 

TGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

15 

8.3 

38 

S 

15 

78 

88 

44 

54 

2 

1 

2 

2 

0 

0 

7 

68 

5.6 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILE  2 


station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  L.ong 
Term  Means 

Highesl 

Dale 

Lowest 

Dote 

No  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

s 

B 

Snow.  Sleet 

No  of  Days 

Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

s 

& 

4) 

2 

0 

- 

50  or  More 

ol 

—  5 

£ 

90*  or 
Above 

hi 

0  3" 

NORTHERN  DIVISION 

SERTVILLE   1  S 

AM 

69. CM 

45.  9M 

57, 5M 

-  2.6 

85 

28+ 

33 

19+ 

243 

0 

0 

0 

0 

7.07 

2.41 

2.46 

16 

,0 

0 

9 

4 

4 

N I  SIGN  CAA  AP 

73.9 

47.3 

60,6 

-  1.3 

88 

30 

34 

17+ 

180 

0 

0 

0 

0 

5.62 

.90 

2.08 

19 

,0 

0 

9 

9 

2 

HENS  2 

72.0 

45.3 

58,7 

84 

27+ 

32 

1 7+ 

205 

Q 

0 

2 

0 

2.92 

19 

4 

LLE  MINA  2  N 

70,9 

47.4 

59,2 

86 

27+ 

29 

19 

207 

0 

0 

1 

0 

7.22 

2.B9 

19 

,0 

0 

6 

4 

2 

SSEMER   5  SSW 

73.0 

47.4 

60.2 

85 

29 

32 

17 

184 

0 

0 

1 

0 

7.18 

4.28 

6 

,0 

0 

4 

2 

RH INGHAM  WB  AP 

R 

72.9 

48.6 

60.8 

-  1.1 

86 

29 

35 

17 

173 

0 

0 

0 

0 

6.47 

•  82 

2.74 

t 

,0 

0 

9 

4 

2 

lOGEPORT  2  W 

71.0 

44.8 

57.9 

86 

27+ 

29 

21 

239 

0 

0 

3 

0 

5,67 

•  99 

3.00 

19 

,0 

0 

6 

3 

2 

LERA  2  SW 

73.9 

46  .  2 

60.1 

87 

29 

3  J 

2 1 

181 

0 

4 

0 

2.66 

19 

6 

3 

NTRE 

73.3 

47.9 

60.6 

89 

28 

34 

21 

181 

0 

0 

0 

0 

6,47 

2.39 

6 

,0 

0 

6 

4 

2 

CATUR 

69.7 

48.1 

58.9 

-  2.9 

85 

28 

35 

17+ 

220 

0 

0 

0 

0 

7,26 

2.78 

2.26 

,0 

0 

6 

9 

> 

YETTE 

AM 

73.9 

45.2 

69.6 

85 

30 

32 

17+ 

193 

0 

0 

6 

0 

,0 

0 

ORENCE 

72.4 

47,2 

59.8 

86 

28 

34 

17+ 

189 

0 

0 

0 

0 

8,73 

2.40 

4 

.0 

0 

8 

7 

4 

DSOEN  (5AS  PLANT 

190 

0 

1 

0 

2>40 

9 

•  0 

0 

5 

2 

NTERSVILLE 

71,7 

46,6 

69.1 

86 

27 

33 

1+ 

207 

0 

0 

0 

0 

4,82 

1>«9 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

LEYVILLE 

AM 

70,7 

45,9 

68.3 

82 

28+ 

30 

9+ 

231 

0 

0 

6 

0 

7,78 

2«44 

5 

•  0 

0 

9 

9 

4 

FLtN 

73.8 

43,4 

68.6 

87 

29 

28 

21 

216 

0 

0 

5 

0 

5,98 

2^09 

16 

•  0 

0 

7 

6 

2 

SPER 

74.2 

46.5 

59.9 

84 

29 

30 

17+ 

186 

0 

0 

6 

0 

6,SS 

i«eo 

6 

•  0 

0 

7 

9 

4 

DISON 

AM 

70.7 

46.9 

58.8 

-  2.0 

85 

28+ 

30 

8 

221 

0 

0 

3 

0 

6,78 

1.95 

2^11 

16 

.  0 

0 

6 

4 

2 

SCUE  SHOALS  CAA  AP 

70.0 

49.6 

69.8 

-  .9 

84 

27+ 

37 

17+ 

190 

0 

0 

0 

0 

9,23 

4.63 

3.74 

3 

,0 

0 

6 

9 

3 

EONTA 

AM 

71.5 

46.4 

59.0 

-  .9 

86 

29+ 

31 

17+ 

217 

0 

0 

3 

0 

7,89 

2.87 

3.97 

16 

•  0 

0 

4 

4 

3 

LL  CITY   6  NW 

AM 

71.9 

43.9 

57.9 

86 

30 

31 

1+ 

231 

0 

0 

4 

0 

6,32 

2.55 

6 

.0 

0 

4 

4 

2 

3ST0NE  ARSENAL 

69.0 

46.6 

67.8 

83 

27 

33 

19+ 

236 

0 

0 

0 

0 

3.73 

1.82 

19 

.0 

0 

7 

4 

i 

CK  MILLS 

76.5 

60.7 

171 

0 

1 

0 

.77 

2.40 

6 

0 

4 

2 

5SELLVILLE  2 

AM 

69.6 

44.7 

67.2 

86 

30 

28 

8 

256 

0 

0 

5 

0 

10.14 

2.25 

6 

.0 

0 

6 

9 

9 

INT  BERNARD 

AM 

70.8 

45.1 

58,0 

-  2,6 

85 

28 

32 

9+ 

236 

0 

0 

3 

0 

6.05 

1.21 

2.10 

6 

.0 

0 

9 

4 

4 

MT  STATE  FARM  API 

69.4 

47.9 

58.7 

84 

28+ 

34 

9+ 

218 

0 

0 

0 

0 

7.15 

3.00 

19 

.0 

0 

6 

4 

2 

DTTSBORQ 

72.8 

45.1 

69.0 

-  1.1 

89 

29 

30 

21 

209 

0 

0 

4 

0 

5.19 

.28 

1.80 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

L.ACAUQA  4  NE 

74,0 

46  .4 

60.2 

66 

28+ 

32 

17+ 

187 

0 

0 

3 

0 

8.61 

3.10 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

-LADEGA 

73.8 

46.6 

60.2 

-  2.5 

87 

27  + 

31 

20+ 

179 

0 

0 

2 

0 

6.81 

1.19 

2.05 

19 

•  0 

0 

7 

4 

3 

iSCALOOSA  CAA  AP 

74,7 

49.2 

62.0 

-  1.3 

87 

29 

35 

8 

146 

0 

0 

0 

0 

7.40 

2.50 

4.  12 

5 

.0 

0 

5 

4 

2 

Diversity 

73,8 

50.1 

62.0 

-  1.3 

87 

25 

37 

8 

140 

0 

0 

0 

0 

7.99 

3,08 

3,75 

5 

•  0 

0 

9 

9 

2 

-LEY  HEAD  3  S 

AM 

69  ,0 

42  .  3 

55.7 

"  3.1 

85 

28+ 

28 

17+ 

303 

0 

0 

8 

0 

6.46 

I  •SB 

2,68 

16 

•  0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

69.3 

6.05 

,0 

1      MIDDLE  DIVISION 

kxANDER  CITY  6  NE 

76.3 

46.0 

60.7 

87 

29 

30 

21 

172 

0 

0 

5 

0 

4.97 

1.99 

9 

,0 

0 

6 

4 

2 

igURN   3  SW 

AM 

74.3 

47.6 

61.0 

-  3.1 

87 

29+ 

34 

8 

165 

0 

0 

0 

0 

3.19 

-  1.28 

1.29 

11 

,0 

0 

4 

4 

1 

(MOEN  3  NNW 

75.6 

48.9 

62.3 

86 

30 

34 

le 

138 

0 

0 

0 

0 

4.68 

3.21 

9 

,0 

0 

4 

2 

1 

{*P   MILL  2  NW 

AM 

74.1 

46.8 

60.0 

85 

29 

34 

9+ 

190 

0 

0 

0 

0 

4.53 

2^*5 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

[  ^T  REV  I LLE 

AM 

75.0 

46.0 

60.5 

-  2.9 

88 

29+ 

32 

8 

175 

0 

0 

1 

0 

8.14 

3.06 

2.73 

6 

.0 

0 

6 

4 

3 

<XNTON 

AM 

73.1 

46.6 

59.9 

-  2.9 

85 

30 

33 

21 

184 

0 

0 

0 

0 

4.86 

.26 

2.42 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

trrcN 

AM 

72.6 

51.3 

61.9 

85 

29+ 

38 

8 

150 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.83 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

litOPOHS  LOCK  AND  DAM 

AM 

74.7 

47.3 

61.0 

88 

29 

38 

1+ 

156 

0 

0 

0 

0 

4.83 

1.64 

6 

.0 

c  , 

9 

4 

2 

PAULA 

78.9 

M 

90 

28+ 

2 

0 

0 

0 

1.47 

-  2.94 

1.01 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

IsENSBORO 

75.3 

50.1 

62.7 

-  1.4 

85 

29 

36 

1 

122 

0 

0 

0 

0 

9.21 

4.54 

4.46 

5 

.0 

0 

7 

9 

2 

lEENVILwE 

78.0 

52,0 

65.0 

-  ,3 

90 

29 

42 

17 

81 

1 

0 

0 

0 

2.32 

-  2.42 

.96 

11 

.0 

0 

1 

2 

0 

»>HLAND  HOME 

76.0 

61,9 

64.0 

-  1,1 

87 

29 

41 

8 

101 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

L-AYETTE 

74.9 

48,2 

61,6 

87 

29+ 

34 

8 

146 

0 

0 

0 

0 

4.37 

2,35 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

IMNGSTON 

74. 5M 

60,0 

62, 3M 

-  1,2 

86 

28+ 

38 

19+ 

137 

0 

0 

0 

0 

7.43 

2.93 

2,75 

9 

.0 

0 

kilON  JUNCTION   2  NE 

74.4 

50,2 

62,3 

86 

28 

36 

21 

137 

0 

0 

0 

0 

3,65 

1.17 

10 

.0 

0 

9 

2 

2 

II^TIN  0AM 

75.2 

49, 6M 

62, 4M 

89 

29 

37 

17+ 

132 

0 

0 

0 

0 

4,11 

-  .08 

2.27 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

CSWELL  FIELD 

76.0 

64,2 

66,1 

88 

28 

42 

8 

82 

0 

0 

0 

0 

2,18 

1.02 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

diTSOMERY  WB  AP 

R 

76.5 

50,9 

63,2 

-  1.5 

87 

28+ 

40 

20 

116 

0 

0 

0 

0 

2,03 

-  2.78 

.72 

5+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

^:CHEZ 

AM 

76.9 

48,3 

62,6 

88 

29 

32 

20 

140 

0 

0 

1 

0 

1.84 

.98 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

PiTTVILLE 

75.5 

49,3 

62,4 

-  1,1 

86 

29+ 

37 

21 

130 

0 

0 

0 

0 

3.82 

-  ,59 

2,03 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

PfHMATAHA 

AM 

74.5 

48,1 

61,3 

-  2,9 

86 

28  + 

37 

21 

161 

0 

0 

0 

0 

3.52 

-  1.67 

1.47 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

i;kford 

AM 

74.1 

44,4 

59,3 

87 

29 

30 

8+ 

200 

0 

0 

7 

0 

4.80 

.0 

0 

S'.MA 

76.0 

51,7 

63,9 

-  1,0 

87 

29 

41 

8+ 

99 

0 

0 

0 

0 

3.18 

-  1.23 

1,11 

11 

,0 

0 

5 

3 

1 

TfMASVILLE 

AM 

76.1 

61.0 

63,6 

-  1.1 

89 

29+ 

38 

8 

lie 

0 

0 

0 

0 

3.95 

-  .40 

2.10 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

riv 

76.7 

62. 3M 

64, 5M 

-  1.3 

89 

29 

40 

8 

92 

0 

0 

0 

0 

2,08 

-  2.49 

.85 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

TIKEGEE  2 

76.7 

60.3 

63,6 

90 

28+ 

38 

8 

112 

2 

0 

0 

0 

2,13 

,65 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

UiON  SPRINGS  S  S 

AM 

71.9 

49,7 

60,8 

-  3.8 

92 

30 

40 

9+ 

155 

2 

0 

0 

0 

3.34 

-  1.39 

.0 

0 

DIVISION 

62,2 

3.96 

.0 

8m  Balamic*  Nolas  Following  SUtion  Indm 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 

P 

recip 

tation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Grecrtest  Day 

Dole 

Snow,  Sleet 

No 

oi  Day 

Max 

Mm, 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Dale 

1     10  or  More  | 

0 

S 

1     «)•  or  1 
1      Above  1 

o  » 

kl 

o  J 

sl 

o  * 

=1 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA  AM 

77.2 

51.8 

64.5 

91 

29 

42 

19 

85 

1 

Q 

Q 

g 

2i 

31 

1.18 

S 

.0 

0 

4 

2 

1 

78.4 

54.2 

66.3 

88 

28+ 

42 

IS 

66 

0 

^ 

li 

69 

1.16 

10 

.0 

0 

2 

1 

X 

BAY  MINETTE 

77.3 

54.8 

66.1 

-  .8 

38 

6 

43 

8 

63 

0 

0 

0 

0 

li 

60 

- 

3.48 

1.40 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

8REWT0N  3  SSE 

77.6 

51.3 

64.5 

-     i  7 

89 

30 

35 

21 

102 

9 

0 

0 

0 

li 

33 

3.11 

1.02 

11 

.0 

0 

3 

1 

I 

CHATOM 

78.0 

49  .  9 

64.0 

89 

29+ 

35 

8+ 

1 13 

0 

0 

0 

0 

I , 

75 

1.24 

10 

.  0 

Q 

1 

1 

CITRONEU.E 

76.7 

55.9 

66.3 

-  .2 

87 

6+ 

45 

8+ 

57 

0 

1. 

56 

- 

3.85 

1.47 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

76.9 

53.8 

65.4 

89 

28  + 

44 

8 

80 

0 

0 

0 

0 

1. 

16 

3.00 

.88 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

ENTERPRISE 

53.0 

M 

89 

29+ 

41 

9 

0 

0 

0 

0 

2. 

47 

.67 

6 

.0 

0 

9 

3 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

77.2 

50,1 

63.7 

-  2.0 

90 

29 

35 

8 

128 

1 

0 

0 

0 

1. 

16 

3.48 

1.04 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

FAIRHOPE 

76.5 

55.8 

66.2 

-  .2 

87 

28+ 

45 

18+ 

58 

0 

0 

0 

0 

2. 

37 

2.64 

1.74 

10 

.0 

0 

2 

2 

1 

FORT  MORGAN 

73.4 

60.5 

67.0 

88 

28+ 

46 

21 

40 

0 

0 

0 

0 

1< 

95 

1.30 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

FRISCO  CITY  AM 

76.8 

52. 6 

64.7 

89 

30 

39 

17 

96 

0 

0 

0 

0 

97 

4.00 

.62 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

GENEVA  AM 

77.9 

61.3 

64.6 

92 

29 

38 

1+ 

102 

3 

0 

0 

0 

1. 

44 

3.16 

1.04 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

HEADLAND  AM 

76.4 

53.1 

64.8 

89 

29+ 

40 

21 

100 

0 

0 

0 

0 

!■ 

12 

.96 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOCKHART  AM 

75.2 

53.6 

64.4 

87 

29 

42 

18+ 

93 

0 

0 

0 

0 

1. 

70 

.93 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

75.8 

56.3 

66.1 

-  .6 

86 

6 

46 

10+ 

63 

0 

0 

0 

0 

2. 

15 

2.95 

1.74 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOBILE  AM 

74.8 

58.5 

66.7 

-  ,7 

88 

6 

47 

10 

44 

0 

0 

0 

0 

1. 

65 

3.40 

.60 

11 

.0 

0 

3 

2 

0 

OZARK  AM 

77.5 

53.0 

66.3 

-  ,9 

91 

29 

42 

20+ 

94 

2 

0 

0 

0 

3i 

59 

.62 

1.42 

4 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

77.5 

56. 3M 

66.  4M 

86 

28+ 

43 

21 

57 

0 

0 

0 

0 

1. 

92 

3.24 

1.06 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

65.4 

1. 

78 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


roble  3 


Station 

■a 

Day  of  month 

,o 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  I  8  I  9 

10  1  11  1 

12 

13  I  14  1  15 

16  1  17  1  IB 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

BBEVILLE 

tWlSON  CENTRAL  TOHER 

LBERTA 

LBERTVILLE  1  S 
LEXANOER  CITY  6  NE 

111* 
T.« 
>i69 
7.07 
♦  .»7 

'I26  1.33  'll4 
1.13  2.00 
.92  1.99  .37 

1.07 

.88 

.16  .96 
.41 
.42  .09 

.69 

1.03 

•  76 
2>4« 
1(09 

•  29 

.ICEVILLE 
4DALUSIA 
4NIST0N  CAA  AP 
»LEV   3  S 
>HVILLE  i  SM 

7.«e 
2.31 
S.«2 
6.37 
3.67 

.99     .02  4.40 

.71   1.47  .70 
1.09     .10  2.22 
.97     .02  3.16 

•  19 

.06  .87 

.99  .07 
1.9a 
.68 

.10 
2.06 

1|69 
•  20 

1.42 
1^29 

•  09 

T 

FHENS 
THENS  2 

FMORE  STATE  FARM 
JBURN  3  SM 
>TAU&AV ILLE 

■  •39 

a. 33 

1.6< 
9.1« 
A.ll 

2.81  1.43 
2.79     .03  1.47 
.48  .02 
.09     .93  .96 
.94     .69  1.12 

.93 

1.19 

1.29 
.68 

3^18 

•  19 

•  80 
1^12 

•  04 

•  40 

kY  MINETTE 
lLGREEN 
:l.UE  MINA  2  N 
[SSEMER  s  SSH 
LLIWOSLET 

i.ao 

10.33 
7.22 

7.ie 

>.A» 

^.99     .33  1.72 
.69     .01  4.28 
.29     .91  .92 

•  09 

•  42 

1.40 

.10  .99 
.84 
•  .94 

.08  2.89 

T 

2.28 

•  92 
1>37 

•  81 

•  20 

T 

•  90 

RHINOHAM  we  AP  R 
SHOP 

.UE  SPRINGS 
IA2 

tANTLEV 

3.A7 
9.04 
2.10 
>.20 
1.27 

T 

T  T 

.93  2.74  .29 

•  .49 

.79  2.29 
.34  .12 

.61  .02 

■  99 
.49 
.66 

T  1.28 

1^21 

•  70 
2^79 

•  19 

T 

lEHTON  3  SSE 
IIOOCPORT  2  H 
lUNOlOOE 
.LERA  2  SM 
>MDEN  3  NNM 

1.33 
J. 47 
2.07 
7.97 
A. 6a 

.01 

.10 

.44  .96 
■60  2.19  1.69 
■19  3.21  .04 

•  01 

1.02 
.76 

■  32 

■99  ^02 

T 

2.69 
.27 

•  08 

•  29 

•  30 

•  40 

T 
T 

.19 

T 

MP  MILL  2  NM 
ftbON  HILL 
NTER  QfiOVE 
NTRE 

NTREVILLE 

A. S3 
7.05 
9. 48 
6.47 
S.14 

.33     .29  2.69 
.90     .60  2.90 
.39     .09  2.11 
.61     .60  2*39 
.64     .36  2.73 

T 

ill 

.92 

'.'96 
.46  .09 
1.00 

T^° 

T  1.93 
.46 

•  78 

2>11  .10 

.19 
2.99 

ATO« 

ILDERSBURQ 
TRONELLE 
A I  BORNE 
ANTON 

1.79 
6.94 
1.36 
1.61 
4.S6 

.27     .20  .02 

.06  .03 

.07  .20 

.97     .22  2.42 

.39 

1.24 

1.47 
.29  1.03 
.40 

T 

•  04 

•  90 

■  02 

T 

.02 

AVTON 

FFEE    SPRINQS    2  Nil 
LBERT  STEAM  PLANT 
LLINSVILLE 
LUMBIA 

1.42 
1.17 
7.02 
7.43 
1.96 

.10  .30 

2.40  1.20 
.86  2.89 

.04 
.12 

.82 

.06  1.06 
.48 
.91 

T 

■  31 

■  01 

•  20 

•  29 

•  79 
3^19 

•  96 

T 

T 

.17 

1.20 

ROOVA 
BA 

DEVILLE 

NCV 

NVILLE 

6.30 
9.36 
9.02 
6.86 
6.64 

•67     .09  2.79 
.37  1.27  1.60 
■93     ■do  2.40 
.60  1.49  1.99 
.92  2.61 

.02 
.14 

1.02 
.92 

1.01  .06 
.99 

.06 

.96 

.10 
1.92 
.27 

1^21 

•  97 

•  89 

•  36 
1^69 

.07 

VTON 
CATUR 
CATUR  A 

CATUR  SUBSTATION 
MOPOtIS  LOCK  AND  DAM 

2.40 
7.26 
6.99 
9.99 
4.83 

.36     .69  .17 
1.07     .03  2.26 
■91  2.29 
.03  2.22 
.67     .27  1.64 

•  04 

.19  .83 
.01  .76 
T  .68 
.69 
.09  1.30 

.81 
.21 
.39 

•  20 
1.90 
2>61 
2>22 

•  90 

T 

!2S 
.06 

THAN  CAA  AIRf>ORT 
BA 

ROO 

TERPR I SE 
PAULA 

1.16 
1.99 
7.83 
2.47 
1.47 

.01 

.62     .23  3.60 
.99  .97 
.04  .26 

.22 

.88  .01 

•  97 
.98  tOS 
1^01 

.11 
.22 

•  20 
1.77 
.20 
.14 

.14 
.10 

.01 
.02 

TAM  LOCK  7 
EROREEN  CAA  AP 
IRHOPE 

LCO  OPEN  POND  TOMER 
LKVILLE 

g.16 
1.16 
2.37 
1.92 
9.47 

T 

.76     .19  4.0O 
.01     .06  T 

.39  .37 

.80  1.93 

•  01 

•  33 

.11  1.01 

1.74 
•  .77 
.79 

.20 
.30 

1.88 

•  32 
1^38 

.01 

.03  .60 
.11 

LLS  CITY  BLK  POND  THR 

»LEY 

(ETTE 

AT  ROCK 

3RENCE 

6.12 
6.10 

4.17 
e.73 

.02 

.79     .10  1.99 

.91     .12  - 
.62  1.73 
2.40     .19  1.22 

.22 
.03 

1.90 

.08  .98 
.20 
.60  .67 

.85 

•  39 
■  10 
.54  1.40 

•  99 
2^80 

•  31 

1^50 

.02 
1.72 

3RENCE  AT  LOCK 
PT  DEPOSIT  1  M 
IT  MORGAN 
»T  PAYNE 
ISCO  CITY 

6.66 
4.27 
1.99 
6.42 
.97 

3.87  1.12 
.08  2.99  .16 

1.04  2.12 
.12     T  T 

.02  1.12 
.75 
1.90 

.96 
.23  .62 

T 

•  38 

•  19 

1^19 
•  93 

2^70 

T 

.90 

T 

T  T 

1.02 

IpSOEN 

IbsDEN  OAS  PLANT 
»NESV1LLE 
ROEN  CITY 
MEVA 

7.09 
7.09 
6.36 
8.40 
1.44 

.89  2.93 
•  02  2*40     *  7ft 
.99     .10  4.92 
1.39  2.90 

.32 
.09 

T 

.72 

.29  1.09 
1.99 
T  1.04 

.26 
.98 

2^27 
2.30 
1.22 
2.02 
.17 

T 

.29 

pROlANNA 
RSAS 
SEN  BAY 

eensboro 
Renville 

1.61 
7.11 
2.49 
9.21 
2.32 

T 

.60     .03  2. 88 
.63  .44 
.91  4.46  .76 
.04     .82  .09 

.04 
.01 

T  .99 

.84 
.99  .19 
.02  .96 

T 

.06 

2.14 

.66 

.41 
.26 
■  32 

•  09 

f-F  SHORES  2  SSE 
NTERSVILLE 

NTERSVILLE  CITY  M  MKS 
HTERSVILLE  DAM 
l-E»VILLE 

2.00 
4.82 
4.38 
4.38 

7.78 

1I79 

.31  1.79 
1.60     .04  2.44 

.49 
.44 
.91 

.20  i.ie 

.28 
.14 
.02  1.88 

.03 

!22 

.  19 
1.15 
1.71 
1.20 

•  62 

.09 

*4ILT0N 
^RISBURG  CAHABA  TOHER 
'NEVILLE 
»DLAND 
■LIN 

4.96 
6.60 
2.66 
1.12 
9.96 

T 

1.19     .02  l.U 
•  *  ll3«  '!2< 
.99  1.10  .79 

T  1.29 
*  1.05 
.79 
.99 
.60  .29 

.90 
.69 

.42 

•  26 

•  12 
2^05 

.09 

.07 
.09 

jMLANQ  HOME 
".MTOMER 

-Kits 

^TSVILLE  SU8STA 
TOP 

9.33 
8.99 
6.66 

1  6.06 

T 

•       1.89  .10 

1.47     .09  9.10 
Ull  1'32 
1.17  1.08 

.82 

.80 

.98 
T  1.79 
T  .29 

.09 

.03 

1.00 
.18 
.96 

2^00 
•  97 
2.90 
3.16 

.67 
.07 

iR 

.  ;kson  lock  I 

>  :kSON  SHOALS 

iPER 

)DAN  0AM 

9.94 
2i04 
9.37 
6.99 
4.93 

.90  1.88 

.68  1.09  .9< 
1.12     ^72  1.80 
.14     .60  2.84 

.30 
.03 

.26 

.30  .12 
1.12  .44 
.39 

.03 
.01 

.22 
1.07 

2.95 

2.26 

•  28 

•  92 

:«'tITE 
'  OAM 

iSBURG 
' INGSTON 

4.37 
6.11 
9.38 
7.M 
7.4» 

.60  2.39  .19 

.72     T       2. 64 
.26     .84  2.80 
.99  2.79  .99 

T 

.49 

.68 
.98 
•  1.99 

.09 
•  19 

.89 
.01 
1.92 

2  •35 
I^IO 

2^e8 

T 

•  16 

IKHART 

.:n  17 
:>isoN 

>ELLA 
MCN   1  N 

1.70 
7.27 
6.78 
6.28 
9.63 

T  .19 
•74     .08  3.39 
.99     .08  2.10 
.78     .01  3.44 
.49  1.88  1.33 

.08 
.06 

■  09 

.09  .99 
1.09 
.46 

•  1.19 

.10 
.82 

.37 

•  99 
la91 
2.11 

•  41 

•  16  T 

•  22 

<iON  JUNCTION 
<iON  JUNCTION  2  NE 
'*1N  DAM 
<»EIL  FIELD 

,VIN 

3.69 
3.99 
4.11 
2.18 
>lO> 

.49     .60  .69 
.49  1.19  .27 
.47  2.27  .07 
.17  1.02  T 
.91  1.91  .99 

.14  1.09 
1.17  .06 
.42  .10 
.94  T 
.79  .99 

1 

.01 

.08 
.12 
.49 

■  79 

■  97 

■  66 

•  82 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  0AM 
M081LE  WS  AIRPORT 

MOBILE 
MONTE  SAHO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  I 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEWBURG 

NEW  MARKET 

NEWTON 

ONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  W 

PELL  CITY  5  NH 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 

PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSEMAL 
REFORM 

RWER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  £ 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SC0TT5B0R0 

SC0TTS80R0  SUBSTA 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 

SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 

SYLACAUGA  NE 

SYLVANlA 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 

THURLOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

UNIVERSITY 


3  S 


VALLEY  HEAD 
VANCE 
WADLEY 

WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


9*23 

10i60 
7,42 


3*26 
6f80 
8*64 

8.61 
4*63 
&.81 
5.87 


6*46 
9.03 
5.87 


8*63 

3.17 
4.24 
9.13 
5.76 
3.10 

6.07 


Day  of  month 


•  68 


•06  2.78 


•69  2.35 

•50  1^30  .19 

.40  1.32  .71 

.60     .90  2.70 

1.90  1.02 

2.65  .17 

.55     .35  1.28 

.90  1.20 


•  30 


•  54  - 


1.47 
.55  2.34 
! .  5 1  2  *  44 

.65  1.17  1.07 
.54     .17  2.30 


1.19 


.26 


1.41  .06  2.10 
.62  .55  2.26 
■76     .06  1.96 


•64  2.66  1.36 
.40  2* 

•55  1.23  1. 

.50  1.97 

•25  2.10  • 


10  1  11  1 

12 

13 
IJ 

14  1 

15 

16  1  17  [  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1 

30 

1.00 

•  15  « 

90 

•  04 

|35 

•  38  • 

09 

•  93 

1.74 

T 

T  •28 

•  90 

50 

•  25 

30 

.15 

3.02 

•  12 

1.01 

2.49 

.72 

•  21 

T 

96 

.27 

1*35 

.30 

.96 

03 

.29 

1.01 

T  T 

.42 

1.60 

98 

T 

il6  T 

.12  ^ 

2.60 

1.79 

12 

.20 

3a60 

•  12 

1 

10 

.23 

1 

11 

3*57 

•  18 

78 

•  80 

T  1 

26 

•  14 

16 

.15 

2*21 

1 

10 

2«37 

60 

i^4e 

•  30  1 

14 

•  56 

1 

21 

•  82 

65 

1(50 

T 

1 

25 

•  02 

•  55 

74 

•  61 

1 

05 

•  62 

20 

T 

.05 

2»50 

T 

.68 

.  14 

•  50 

64 

T 

•  32 

1 

19 

•  28 

32 

.01 

.10 

1*41 

1 

73 

•  35 

1.81 

1.60 

.49 

02 

.10 

1  .62 

.09 

.01 

.07  1 

OS 

•  02 

1*38 

70 

.21 

.06 

1.05 

•  17 

•  67 

.40 

1.55 

.01 

2 

.10 

2.35 

1.51 

1 

.65 

T 

•  13 

2.22 

1.78 

1 

•  06 

•  19 

I^IB 

.36 

.04 

3.00 

•  12 

I 

.  12 

.01 

.27 

1  •  74 

.10 

.05 

.20 

1.60 

•  45 

.01 

.  14 

T 

•  87 

1^89 

T 

.  72 

•  38 

•  02  1 

.11 

•  06 

.72 

.23 

!•  59 

.90 

.75 

•  32 

•  23 

■  11 

.81 

•  58 

.30 

.07 

1«35 

1 

•  16 

•  46 

•  21 

•  30 

3^63 

•  30 

.03 

T 

3.10 

•  32 

T 

.33 

.25 

1.25 

.25 

•  15 

T 

2.05 

.42 

•  35 

3.05 

.19 

•  90 

.02 

T 

•  46 

•  53 

•  87 

•  20 

•  01 

■  02 

2*48 

.20 

1 

.  17 

* 

2^73 

.64 

■  96 

.02 

1.35 

•  02 

•  01 

•  12 

1 

.  12 

.22 

1^27 

•  01 

.62 

•  45 

•  29 

.70 

•  60 

•  40 

.95 

•  04 

1.75 

•  39 

.07 

2.66 

T 

1 

•  66 

.37 

U80 

2*65 

.31 

•  04 

* 

■  12 

.78 

2*65 

.20 

.36 

.40 

.60 

•  10 

1.65 

.10 

.90 

3.40 

■  42 

.77 

.27 

■  97 

.75 

.03 

■  40 

1^69 

T 

.90 

.04  1 

.13 

■  25 

•  09 

.02 

.19 

1^94  .01 

.03 

T  1 

•  12 

.02 

•  42 

1*16 

1.07 

•  04  1 

.35 

■  54 

•  43 

.48 

•  60 

1 

.17 

1.43 

•  73 

•  65 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S 


Station 

Day 

Ol  Mo 

nlh 

rag* 

1 

i 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  31 

ALBERTVILLE  I  S 

MAX 

75 

76 

80 

76 

76 

59 

71 

57 

60 

64 

64 

60 

68 

72 

70 

72 

57 

60 

67 

63 

61 

70 

66 

65 

75 

79 

85 

85 

69 

.0 

MIN 

53 

54 

60 

58 

55 

56 

45 

34 

34 

48 

46 

45 

44 

44 

63 

41 

34 

34 

33 

34 

33 

46 

45 

41 

48 

60 

68 

60 

49 

•  9 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

80 

81 

78 

82 

79 

82 

75 

66 

73 

71 

60 

74 

77 

83 

77 

70 

67 

76 

69 

70 

74 

68 

76 

75 

79 

63 

86 

86 

87 

85 

76 

•  3 

HIN 

38 

55 

62 

54 

57 

59 

61 

34 

32 

47 

44 

37 

38 

42 

63 

45 

32 

32 

33 

32 

30 

37 

38 

60 

43 

47 

51 

56 

56 

66 

45 

.0 

ANOALOSIA 

MAX 

79 

81 

80 

81 

84 

81 

86 

77 

71 

77 

61 

57 

74 

80 

82 

83 

73 

76 

74 

71 

72 

76 

78 

81 

66 

70 

78 

88 

91 

89 

77 

•  2 

MIN 

** 

46 

60 

64 

67 

67 

60 

56 

50 

50 

46 

46 

50 

62 

51 

60 

46 

45 

42 

44 

43 

46 

45 

51 

55 

67 

56 

67 

60 

61 

51 

•  8 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

80 

82 

79 

80 

62 

79 

66 

66 

70 

67 

62 

73 

76 

81 

71 

65 

67 

68 

69 

68 

72 

61 

73 

71 

79 

66 

86 

87 

86 

68 

73 

•  9 

MIN 

** 

60 

63 

69 

66 

66 

46 

37 

35 

47 

44 

41 

42 

46 

66 

40 

34 

38 

36 

35 

34 

42 

42 

60 

47 

62 

56 

59 

59 

60 

47 

ATHENS  2 

MAX 

76 

82 

80 

77 

79 

70 

S2 

60 

63 

69 

64 

70 

73 

76 

77 

61 

59 

66 

66 

65 

71 

68 

67 

60 

78 

78 

84 

83 

84 

S3 

72 

•  0 

MIN 

38 

50 

58 

54 

53 

50 

47 

34 

38 

48 

45 

43 

42 

42 

55 

40 

32 

39 

33 

42 

32 

49 

44 

44 

41 

51 

52 

51 

52 

61 

45 

•  3 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

79 

77 

80 

S3 

82 

87 

87 

72 

78 

77 

60 

73 

80 

80 

SO 

75 

74 

73 

72 

76 

76 

70 

82 

80 

71 

78 

86 

88 

88 

88 

78 

•  4 

MIN 

*7 

59 

67 

62 

67 

69 

59 

44 

49 

48 

44 

45 

48 

64 

65 

60 

45 

42 

46 

46 

44 

53 

51 

69 

51 

61 

54 

66 

66 

65 

54 

•  2 

AUBURN  3  SW 

MAX 

7* 

80 

83 

78 

80 

70 

81 

67 

66 

72 

60 

57 

72 

77 

SI 

78 

66 

67 

70 

70 

70 

73 

68 

78 

73 

75 

S3 

85 

87 

87 

74 

•  3 

MIN 

42 

58 

58 

62 

68 

58 

52 

34 

38 

49 

45 

41 

47 

45 

57 

47 

35 

37 

35 

35 

36 

40 

44 

63 

47 

51 

53 

56 

58 

58 

47 

•  6 

BAY  MINETTE 

MAX 

78 

76 

79 

84 

85 

88 

74 

76 

79 

63 

61 

75 

SO 

78 

78 

75 

76 

75 

74 

76 

77 

75 

80 

65 

79 

74 

86 

86 

86 

86 

77 

•  3 

MIN 

50 

61 

64 

67 

70 

70 

57 

43 

47 

48 

46 

45 

48 

55 

66 

50 

49 

46 

45 

46 

47 

46 

50 

68 

55 

61 

66 

66 

67 

66 

54 

•  8 

BELLE  MINA   2  N 

MAX 

79 

83 

77 

76 

67 

69 

65 

60 

63 

59 

66 

70 

75 

75 

74 

60 

60 

64 

62 

67 

74 

70 

67 

62 

78 

80 

86 

84 

85 

72 

70 

■9 

MIN 

*7 

60 

66 

56 

63 

66 

39 

36 

37 

48 

47 

44 

41 

49 

55 

42 

33 

39 

29 

40 

34 

48 

45 

45 

46 

51 

54 

67 

64 

61 

47 

.4 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

79 

80 

78 

81 

67 

75 

68 

65 

72 

57 

60 

71 

77 

82 

74 

64 

64 

68 

69 

69 

73 

62 

73 

68 

78 

80 

84 

84 

85 

84 

73 

•  0 

MIN 

*5 

60 

65 

67 

56 

58 

48 

36 

34 

60 

45 

41 

42 

48 

60 

42 

32 

36 

33 

36 

33 

44 

45 

60 

43 

60 

64 

56 

62 

60 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

78 

80 

76 

81 

64 

76 

63 

66 

70 

60 

62 

72 

77 

S3 

74 

63 

65 

69 

69 

68 

74 

63 

72 

68 

78 

80 

S3 

83 

86 

84 

.9 

MIN 

52 

62 

66 

60 

57 

66 

48 

41 

36 

46 

44 

41 

44 

49 

50 

39 

36 

38 

36 

37 

36 

45 

46 

50 

50 

62 

57 

58 

64 

52 

48 

•  6 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

79 

78 

79 

86 

82 

88 

78 

72 

77 

72 

58 

74 

SO 

81 

80 

74 

76 

74 

73 

74 

75 

72 

81 

73 

68 

74 

85 

87 

87 

89 

77 

.6 

MIN 

42 

57 

66 

68 

67 

67 

66 

36 

43 

50 

45 

46 

42 

47 

66 

52 

40 

38 

37 

39 

35 

47 

46 

55 

5b 

62 

51 

51 

62 

63 

BRIOSEPORT  2  W 

MAX 

79 

81 

76 

71 

67 

72 

67 

60 

67 

61 

62 

72 

74 

75 

70 

58 

64 

65 

67 

65 

71 

69 

69 

66 

76 

80 

86 

S6 

82 

72 

71 

.0 

MIN 

38 

58 

62 

53 

50 

53 

46 

35 

33 

42 

45 

38 

39 

47 

56 

40 

30 

31 

33 

33 

29 

39 

45 

43 

41 

a 

63 

56 

56 

56 

■  8 

CALERA   2  SM 

MAX 

78 

79 

77 

82 

72 

78 

66 

66 

78 

60 

69 

73 

71 

78 

76 

64 

66 

69 

68 

70 

74 

67 

76 

73 

78 

81 

83 

84 

87 

86 

73 

■  9 

MIN 

45 

57 

65 

55 

56 

57 

48 

32 

43 

50 

42 

43 

44 

41 

59 

42 

32 

33 

32 

33 

31 

39 

41 

50 

45 

50 

53 

54 

57 

66 

46 

.2 

CAMOEN  3  NNW 

MAX 

78 

78 

81 

80 

79 

82 

78 

68 

74 

60 

61 

72 

77 

80 

78 

75 

68 

70 

70 

72 

74 

68 

77 

72 

76 

82 

83 

85 

85 

86 

75 

•  6 

MIN 

46 

60 

68 

67 

68 

64 

63 

36 

39 

50 

46 

42 

44 

61 

66 

46 

37 

43 

34 

37 

35 

44 

43 

60 

46 

54 

52 

56 

55 

56 

48 

.9 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

73 

77 

80 

77 

SO 

80 

81 

76 

66 

70 

62 

57 

73 

76 

81 

77 

65 

66 

69 

70 

70 

72 

69 

75 

72 

75 

81 

84 

85 

84 

74 

■  1 

MIN 

35 

43 

66 

69 

61 

62 

56 

36 

34 

37 

43 

42 

46 

43 

45 

45 

34 

40 

34 

37 

34 

40 

41 

47 

45 

48 

52 

69 

56 

54 

45 

.8 

CENTRE 

MAX 

81 

86 

78 

81 

69 

78 

72 

60 

69 

64 

64 

73 

71 

79 

75 

62 

53 

65 

67 

68 

73 

64 

71 

70 

77 

82 

87 

89 

87 

84 

73 

•  3 

MIN 

37 

55 

64 

59 

53 

54 

47 

37 

35 

47 

45 

46 

48 

46 

69 

43 

38 

37 

37 

43 

34 

46 

45 

47 

44 

49 

54 

59 

60 

61 

*^ 

'* 

CENTREVILLE 

MAX 

76 

79 

80 

79 

84 

72 

79 

64 

69 

75 

55 

61 

72 

81 

S2 

76 

65 

68 

70 

72 

74 

75 

66 

79 

75 

81 

83 

86 

88 

88 

75 

0 

MIN 

41 

54 

64 

56 

58 

5S 

49 

32 

36 

45 

44 

40 

42 

45 

69 

43 

34 

34 

34 

33 

33 

40 

40 

50 

46 

51 

51 

52 

60 

58 

46 

" 

CHATOM 

MAX 

81 

78 

81 

78 

86 

84 

77 

74 

79 

71 

67 

76 

81 

83 

77 

73 

74 

74 

73 

76 

75 

70 

81 

73 

79 

79 

86 

87 

89 

89 

78 

0 

MIN 

45 

60 

69 

67 

60 

71 

65 

35 

42 

47 

45 

46 

40 

50 

66 

45 

39 

35 

35 

39 

35 

43 

40 

56 

42 

61 

50 

64 

65 

52 

49 

CITRONELLE 

MAX 

78 

76 

80 

82 

84 

87 

75 

72 

78 

68 

69 

74 

80 

80 

77 

74 

76 

74 

71 

74 

74 

69 

80 

73 

74 

73 

84 

84 

87 

86 

76 

7 

MIN 

57 

61 

67 

62 

68 

72 

56 

45 

51 

47 

46 

47 

53 

66 

66 

47 

50 

45 

47 

60 

49 

63 

62 

59 

53 

62 

69 

66 

66 

67 

CLANTON 

MAX 

75 

78 

80 

78 

81 

69 

78 

66 

67 

73 

68 

58 

72 

76 

81 

75 

65 

65 

68 

68 

70 

72 

64 

74 

72 

77 

81 

83 

84 

86 

73 

1 

MIN 

45 

54 

69 

54 

54 

69 

50 

35 

36 

49 

43 

42 

42 

47 

60 

46 

35 

34 

34 

36 

33 

40 

41 

52 

44 

52 

53 

56 

57 

58 

46 

* 

OAYTON 

MAX 

75 

77 

78 

79 

80 

73 

80 

65 

66 

72 

55 

60 

70 

75 

82 

78 

62 

65 

68 

66 

60 

73 

63 

72 

71 

78 

79 

83 

86 

85 

72 

5 

MIN 

52 

59 

64 

55 

59 

63 

40 

38 

42 

62 

45 

46 

47 

66 

63 

46 

42 

41 

40 

40 

40 

50 

47 

65 

51 

58 

57 

52 

66 

65 

51 

3 

DECATUR 

MAX 

72 

79 

82 

71 

76 

65 

69 

58 

59 

63 

59 

63 

69 

75 

78 

68 

56 

59 

63 

65 

66 

73 

68 

64 

66 

73 

79 

85 

84 

84 

69 

7 

MIN 

46 

63 

67 

61 

55 

64 

44 

37 

38 

38 

47 

46 

46 

62 

60 

42 

36 

42 

37 

42 

36 

49 

46 

46 

41 

61 

64 

56 

62 

61 

DEMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

MAX 

75 

80 

79 

81 

81 

74 

78 

74 

67 

71 

57 

63 

72 

72 

82 

77 

69 

67 

71 

71 

71 

72 

68 

77 

71 

80 

80 

66 

68 

85 

74 

7 

MIN 

38 

53 

52 

43 

43 

39 

39 

38 

40 

44 

48 

49 

48 

48 

53 

45 

44 

40 

41 

41 

40 

41 

47 

51 

51 

62 

57 

53 

56 

65 

47 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

73 

74 

74 

71 

Tit 

74 

73 

81 

67 

66 

78 

84 

89 

89 

89 

76 

9 

MIN 

46 

56 

61 

68 

66 

64 

51 

44 

47 

48 

47 

47 

60 

53 

63 

52 

45 

46 

46 

47 

45 

50 

63 

69 

58 

68 

58 

61 

64 

62 

53 

ENTERPRISE 

MAX 

78 

81 

71 

71 

82 

87 

86 

89 

69 

MIN 

54 

63 

61 

66 

66 

69 

59 

46 

41 

46 

44 

48 

52 

53 

64 

62 

44 

45 

42 

47 

44 

44 

42 

58 

65 

59 

56 

59 

60 

64 

53 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

83 

86 

85 

85 

81 

88 

77 

70 

75 

67 

58 

77 

78 

85 

80 

81 

73 

73 

73 

76 

78 

74 

82 

70 

69 

85 

88 

90 

90 

89 

76 1 

9 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

82 

77 

79 

82 

83 

88 

71 

71 

77 

62 

60 

74 

79 

83 

82 

72 

72 

73 

72 

73 

76 

70 

80 

73 

71 

80 

86 

86 

90 

89 

77. 

2 

MIN 

43 

5S 

67 

69 

70 

60 

43 

35 

43 

46 

45 

46 

42 

48 

60 

45 

40 

39 

38 

39 

36 

46 

47 

61 

47 

66 

53 

52 

66 

55 

FAIRHOPE 

MAX 

78 

77 

84 

85 

84 

83 

74 

72 

77 

69 

60 

73 

7S 

77 

79 

74 

76 

73 

71 

75 

74 

70 

76 

68 

71 

75 

86 

87 

67 

67 

76. 

5 

MIN 

50 

62 

66 

68 

69 

71 

60 

48 

62 

49 

48 

47 

50 

52 

64 

53 

50 

45 

48 

48 

45 

51 

53 

59 

56 

62 

57 

67 

67 

66 

55. 

FAYETTE 

MAX 

76 

78 

79 

81 

81 

70 

75 

64 

65 

72 

56 

55 

72 

82 

84 

69 

63 

65 

67 

70 

72 

75 

69 

78 

80 

83 

83 

84 

84 

85 

73. 

9 

MIN 

46 

49 

48 

56 

68 

61 

46 

38 

36 

38 

46 

45 

43 

48 

52 

42 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

44 

45 

42 

48 

52 

55 

63 

54 

♦5. 

FLORENCE 

MAX 

68 

80 

75 

75 

73 

71 

70 

60 

65 

60 

64 

70 

75 

78 

80 

68 

60 

64 

67 

68 

67 

74 

76 

78 

80 

80 

84 

85 

84 

83 

72. 

4 

MIN 

48 

52 

67 

54 

55 

53 

42 

40 

37 

49 

45 

46 

45 

54 

50 

40 

34 

43 

34 

46 

40 

35 

38 

40 

40 

48 

56 

64 

60 

62 

47. 

2 

FORT  MORGAN 

MAX 

72 

73 

76 

79 

78 

79 

74 

67 

70 

66 

62 

69 

71 

75 

76 

70 

71 

69 

68 

70 

71 

68 

72 

67 

68 

72 

85 

88 

86 

86 

73, 

4 

MIN 

61 

65 

66 

66 

69 

70 

62 

59 

67 

61 

60 

65 

60 

60 

68 

56 

61 

57 

67 

56 

46 

56 

61 

60 

60 

63 

64 

62 

69 

69 

60  * 

6 

FRISCO  CITY 

MAX 

78 

SO 

77 

82 

81 

83 

88 

72 

72 

79 

61 

68 

73 

SO 

82 

79 

73 

73 

74 

72 

74 

75 

70 

80 

71 

75 

81 

86 

86 

89 

76. 

8 

MIN 

49 

56 

64 

57 

57 

69 

58 

43 

46 

56 

43 

44 

49 

56 

64 

42 

39 

43 

42 

44 

46 

51 

49 

58 

49 

69 

54 

63 

65 

64 

52 . 

' 

GADSDEN   GAS  PLANT 

MAX 

80 

80 

75 

80 

74 

76 

68 

60 

67 

64 

63 

71 

75 

79 

76 

61 

63 

65 

66 

66 

71 

67 

71 

68 

76 

81 

86 

84 

86 

82 

72  a 

5 

MIN 

42 

68 

64 

59 

57 

53 

48 

38 

36 

48 

46 

41 

45 

45 

53 

44 

34 

39 

34 

39 

31 

41 

48 

46 

46 

50 

62 

55 

57 

69 

*** 

GENEVA 

MAX 

77 

84 

83 

82 

86 

82 

87 

76 

72 

77 

59 

57 

76 

80 

85 

80 

74 

76 

75 

74 

77 

76 

76 

82 

64 

66 

81 

90 

92 

90 

77. 

9 

MIN 

38 

65 

62 

62 

68 

69 

68 

39 

39 

60 

46 

43 

45 

48 

62 

56 

42 

41 

44 

42 

38 

46 

49 

60 

56 

60 

65 

69 

60 

60 

51  • 

GREENSBORO 

MAX 

77 

76 

77 

83 

72 

79 

70 

70 

76 

64 

62 

74 

80 

81 

SO 

68 

67 

70 

72 

75 

73 

72 

76 

73 

78 

80 

83 

84 

85 

63 

75. 

3 

MIN 

36 

58 

66 

55 

57 

69 

49 

38 

41 

46 

44 

46 

47 

52 

62 

43 

39 

39 

39 

42 

40 

48 

49 

49 

58 

66 

62 

64 

64 

50. 

1 

GREENVILLE 

MAX 

81 

80 

81 

77 

79 

89 

SO 

70 

77 

67 

60 

75 

80 

85 

81 

72 

72 

72 

73 

75 

77 

72 

81 

74 

75 

84 

87 

67 

90 

68 

78. 

0 

MIN 

45 

57 

64 

60 

61 

63 

66 

44 

44 

51 

44 

47 

48 

50 

64 

47 

42 

44 

43 

46 

43 

47 

48 

55 

51 

61 

56 

56 

51 

50 

52. 

0 

GUNTERSVILLE 

MAX 

72 

81 

79 

78 

76 

72 

69 

59 

65 

64 

62 

69 

74 

79 

74 

63 

61 

63 

64 

64 

72 

70 

67 

66 

77 

79 

86 

84 

81 

82 

71. 

7 

MIN 

33 

53 

66 

60 

54 

64 

40 

39 

36 

49 

48 

46 

42 

46 

46 

43 

33 

36 

35 

35 

34 

47 

48 

47 

43 

52 

56 

58 

68 

60 

46. 

5 

HALEYVILLE 

MAX 

69 

71 

80 

74 

77 

66 

70 

68 

63 

70 

51 

62 

70 

70 

78 

SO 

57 

61 

66 

69 

68 

73 

73 

67 

65 

78 

80 

82 

82 

82 

70. 

7 

HIN 

54 

52 

64 

60 

53 

52 

43 

34 

30 

60 

43 

38 

40 

62 

58 

38 

30 

31 

31 

32 

32 

40 

44 

46 

43 

53 

65 

61 

65 

63 

45. 

9 

Sm  H*t«r«Dc*  Nom  Following  Stotloti 
-  43  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 L 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HEADLAND 

81 

62 

65 

62 

61 

85 

71 

69 

76 

56 

66 

73 

78 

82 

79 

73 

73 

72 

71 

74 

73 

76 

80 

65 

68 

80 

85 

88 

89 

76  • 

4 

MIN 

61 

64 

67 

67 

60 

42 

45 

50 

44 

44 

49 

54 

61 

62 

46 

43 

43 

44 

42 

40 

50 

57 

55 

60 

56 

59 

63 

61 

60 

53  • 

1 

HEFL IN 

MAX 

78 

60 

79 

79 

67 

78 

71 

62 

69 

69 

60 

72 

74 

80 

76 

70 

69 

66 

66 

70 

71 

61 

72 

72 

76 

83 

85 

85 

87 

84 

73. 

8 

MIN 

35 

58 

57 

59 

55 

55 

47 

41 

29 

42 

45 

36 

36 

39 

60 

44 

29 

34 

31 

31 

26 

36 

38 

45 

40 

45 

47 

52 

53 

54 

43  .4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

60 

79 

85 

76 

75 

86 

80 

65 

74 

72 

67 

71 

76 

63 

84 

74 

74 

66 

66 

67 

71 

69 

76 

75 

70 

82 

84 

86 

87 

66 

76  • 

0 

MIN 

48 

56 

62 

59 

60 

61 

63 

41 

49 

49 

42 

44 

50 

50 

63 

53 

45 

45 

42 

43 

45 

45 

46 

54 

52 

60 

69 

69 

60 

61 

61i 

9 

JASPER 

MAX 

79 

62 

72 

61 

70 

71 

71 

66 

71 

54 

64 

73 

79 

82 

79 

66 

64 

66 

70 

72 

75 

72 

73 

72 

80 

79 

82 

63 

84 

82 

74  • 

2 

MIN 

42 

61 

68 

54 

56 

59 

47 

38 

31 

50 

45 

36 

40 

44 

63 

40 

30 

30 

31 

32 

30 

39 

43 

47 

40 

46 

49 

52 

56 

61 

45 1 

5 

LAFAYETTE 

MAX 

79 

63 

76 

81 

72 

62 

75 

65 

70 

64 

57 

73 

76 

81 

77 

71 

67 

69 

67 

69 

72 

68 

76 

72 

77 

61 

85 

66 

67 

87 

74  • 

9 

MIN 

43 

56 

59 

55 

55 

56 

53 

34 

38 

46 

44 

42 

45 

60 

62 

44 

37 

36 

36 

40 

40 

46 

45 

53 

47 

60 

55 

59 

57 

60 

48i 

2 

LIVINGSTON 

MAX 

79 

77 

79 

79 

72 

77 

68 

68 

73 

65 

61 

73 

79 

76 

69 

67 

71 

70 

72 

74 

69 

75 

72 

78 

76 

84 

86 

86 

84 

74  4 

5 

MIN 

51 

62 

69 

56 

59 

60 

49 

39 

42 

45 

44 

44 

45 

52 

58 

43 

39 

39 

38 

36 

38 

46 

45 

54 

46 

54 

53 

64 

66 

63 

50  ■ 

0 

LOCICHART 

MAX 

76 

77 

77 

77 

64 

79 

85 

72 

71 

76 

68 

56 

72 

79 

60 

79 

73 

75 

73 

71 

73 

75 

72 

81 

64 

66 

77 

85 

87 

86 

75 

2 

MIN 

4S 

60 

64 

67 

67 

67 

57 

43 

47 

52 

45 

46 

49 

60 

63 

54 

43 

42 

45 

47 

42 

47 

52 

57 

57 

61 

55 

60 

62 

61 

53 

6 

MADISON 

MAX 

83 

77 

77 

59 

61 

65 

60 

68 

72 

76 

75 

67 

73 

68 

66 

66 

78 

60 

86 

65 

82 

70 

7 

MIN 

50 

60 

66 

55 

53 

53 

45 

30 

36 

50 

46 

39 

41 

49 

59 

41 

31 

33 

32 

36 

33 

46 

46 

45 

41 

63 

55 

58 

62 

60 

46 

9 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

80 

60 

79 

79 

76 

77 

69 

66 

71 

64 

61 

70 

76 

82 

79 

65 

61 

74 

72 

72 

66 

76 

73 

76 

60 

84 

66 

86 

84 

74 

4 

MIN 

50 

56 

65 

55 

58 

62 

50 

36 

40 

50 

44 

44 

47 

50 

65 

43 

39 

40 

40 

41 

36 

47 

46 

55 

48 

58 

56 

59 

61 

61 

50 

2 

MARTIN  DAM 

MAX 

79 

78 

78 

79 

80 

83 

74 

65 

67 

68 

57 

72 

75 

83 

80 

74 

66 

70 

68 

73 

67 

72 

72 

78 

79 

85 

68 

89 

85 

75 

2 

MIN 

42 

56 

61 

55 

58 

60 

55 

41 

38 

45 

45 

49 

44 

64 

47 

37 

40 

46 

38 

37 

40 

44 

52 

51 

64 

54 

57 

69 

56 

49 

5 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

81 

60 

61 

60 

72 

63 

73 

69 

74 

60 

60 

74 

79 

66 

80 

71 

68 

70 

70 

74 

73 

66 

78 

74 

75 

63 

67 

88 

87 

86 

76 

0 

MIN 

50 

60 

66 

60 

51 

63 

52 

42 

46 

53 

47 

49 

52 

66 

66 

49 

45 

44 

47 

47 

44 

52 

50 

58 

52 

61 

59 

63 

65 

65 

54 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

75 

79 

84 

82 

86 

74 

73 

75 

63 

61 

74 

79 

77 

77 

75 

78 

74 

72 

75 

73 

69 

79 

64 

71 

76 

82 

84 

65 

86 

75 

a 

MIN 

53 

63 

67 

69 

69 

67 

50 

47 

54 

46 

46 

46 

51 

55 

67 

50 

50 

48 

4a 

46 

49 

53 

53 

57 

55 

61 

59 

69 

66 

68 

56 

3 

MOBILE 

MAX 

74 

75 

77 

81 

78 

88 

73 

71 

75 

63 

60 

76 

78 

78 

77 

75 

76 

75 

70 

74 

73 

70 

75 

65 

70 

76 

79 

80 

80 

82 

74 

8 

MIN 

58 

67 

68 

67 

71 

60 

51 

55 

59 

47 

49 

53 

60 

65 

62 

52 

50 

51 

50 

50 

56 

55 

62 

56 

62 

59 

65 

69 

66 

69 

68 

5 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

81 

73 

60 

60 

73 

78 

85 

60 

67 

67 

69 

70 

72 

72 

66 

77 

74 
74 

75 

62 

86 

87 

87 

86 

75 

5 

MIN 

46 

55 

65 

56 

60 

62 

49 

42 

43 

47 

45 

46 

48 

50 

61 

46 

42 

43 

42 

40 

41 

47 

48 

55 

50 

69 

56 

57 

60 

61 

50 

9 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

63 

61 

62 

67 

63 

71 

72 

77 

69 

74 

70 

64 

60 

76 

82 

84 

84 

79 

69 

70 

0 

MIN 

53 

65 

60 

56 

56 

58 

44 

38 

43 

49 

47 

46 

46 

67 

44 

39 

37 

41 

37 

42 

39 

51 

48 

47 

46 

56 

58 

64 

63 

59 

49 

6 

NATCHEZ 

MAX 

60 

77 

80 

80 

63 

85 

80 

70 

77 

67 

60 

73 

78 

82 

79 

70 

72 

70 

72 

74 

81 

86 

66 

87 

76 

9 

MIN 

45 

60 

62 

56 

60 

67 

46 

36 

40 

52 

45 

40 

40 

48 

65 

46 

36 

35 

34 

32 

33 

42 

40 

50 

45 

60 

50 

68 

64 

69 

46 

3 

ONEONTA 

MAX 

71 

80 

82 

78 

76 

71 

73 

76 

62 

66 

60 

65 

70 

76 

80 

71 

66 

66 

71 

5 

MIN 

42 

57 

63 

58 

55 

54 

48 

40 

33 

45 

44 

44 

42 

46 

60 

41 

31 

42 

31 

37 

31 

41 

43 

46 

44 

49 

52 

54 

60 

60 

46 

4 

OZARK 

MAX 

64 

85 

63 

83 

81 

85 

71 

77 

76 

67 

60 

74 

79 

78 

82 

72 

70 

74 

76 

75 

70 

88 

91 

90 

77 

5 

MIN 

45 

62 

68 

66 

66 

58 

44 

43 

46 

46 

46 

49 

50 

56 

57 

51 

43 

43 

45 

42 

42 

45 

48 

57 

54 

59 

66 

67 

64 

62 

63 

0 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

73 

76 

80 

75 

60 

66 

75 

62 

64 

68 

64 

61 

71 

76 

82 

72 

62 

64 

67 

66 

67 

74 

62 

72 

66 

74 

80 

63 

85 

86 

71 

>9 

MIN 

31 

44 

56 

59 

56 

56 

54 

37 

36 

36 

45 

46 

48 

44 

44 

43 

31 

31 

34 

36 

32 

33 

41 

48 

43 

42 

42 

51 

56 

56 

43 

■  9 

PRATTVI LLE 

MAX 

A, 

81 

82 

61 

79 

66 

82 

71 

68 

73 

63 

60 

73 

79 

84 

79 

71 

68 

70 

69 

71 

73 

66 

78 

79 

76 

80 

86 

65 

86 

86 

75 

>5 

MIN 

44 

55 

64 

56 

59 

61 

54 

36 

40 

62 

46 

45 

46 

49 

65 

48 

40 

39 

39 

38 

37 

42 

43 

43 

49 

56 

55 

57 

68 

60 

49 

■  3 

PUSHMATAHA 

MAX 

80 

80 

60 

81 

62 

75 

79 

69 

71 

68 

58 

60 

70 

80 

62 

78 

68 

69 

72 

71 

72 

67 

74 

76 

70 

77 

79 

86 

85 

77 

74 

•  5 

MIN 

40 

40 

55 

55 

55 

60 

52 

38 

49 

43 

39 

44 

44 

56 

64 

44 

41 

39 

38 

39 

37 

39 

47 

56 

44 

53 

51 

58 

60 

63 

48 

•  1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

77 

81 

74 

61 

69 

62 

59 

64 

60 

63 

67 

72 

77 

68 

56 

5£ 

62 

63 

64 

71 

65 

65 

63 

76 

79 

83 

62 

62 

72 

69 

■  0 

MIN 

46 

61 

66 

55 

53 

56 

45 

38 

35 

49 

45 

42 

41 

46 

47 

36 

34 

39 

33 

35 

33 

60 

46 

43 

40 

51 

51 

57 

62 

61 

46 

•  5 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

78 

82 

64 

64 

84 

79 

72 

77 

71 

60 

75 

79 

78 

79 

75 

7S 

74 

75 

75 

83 

60 

72 

70 

83 

66 

65 

66 

77 

•  5 

MIN 

47 

62 

66 

65 

68 

69 

60 

44 

50 

53 

46 

47 

60 

55 

66 

52 

47 

44 

45 

48 

43 

50 

68 

56 

61 

56 

65 

67 

66 

55 

•  3 

ROCKFORD 

MAX 

70 

71 

79 

78 

77 

75 

82 

67 

67 

74 

64 

69 

74 

76 

62 

74 

66 

70 

73 

86 

74 

•  1 

MIN 

38 

45 

59 

54 

60 

61 

60 

30 

32 

46 

44 

38 

37 

42 

62 

44 

32 

31 

32 

32 

30 

37 

46 

52 

45 

46 

48 

51 

54 

51 

44 

•  4 

ROCK  MILLS 

MAX 

79 

79 

83 

81 

61 

79 

71 

73 

71 

58 

73 

77 

61 

79 

71 

66 

69 

70 

71 

74 

67 

77 

76 

78 

83 

86 

67 

69 

87 

76 

•  5 

MIN 

41 

57 

61 

56 

55 

57 

50 

34 

33 

43 

45 

39 

43 

41 

62 

45 

33 

33 

33 

33 

31 

33 

40 

49 

42 

46 

49 

53 

64 

54 

44 

•  8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

66 

75 

76 

62 

70 

68 

62 

65 

57 

61 

70 

76 

72 

61 

56 

60 

65 

66 

66 

73 

68 

66 

62 

60 

60 

81 

64 

86 

69 

•  6 

MIN 

42 

55 

45 

34 

53 

55 

43 

28 

36 

44 

46 

40 

41 

47 

61 

41 

31 

32 

31 

34 

32 

46 

45 

47 

42 

63 

52 

56 

64 

61 

44 

.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

70 

80 

82 

76 

79 

67 

73 

60 

61 

66 

60 

62 

70 

75 

80 

65 

60 

63 

65 

65 

65 

74 

67 

66 

63 

7S 

79 

85 

84 

84 

70 

•  8 

MIN 

33 

58 

60 

56 

54 

53 

44 

33 

32 

39 

44 

46 

45 

46 

63 

40 

33 

35 

32 

38 

32 

41 

46 

47 

41 

48 

50 

54 

60 

61 

45 

•  1 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

76 

79 

73 

76 

68 

71 

65 

66 

64 

69 

60 

67 

71 

76 

73 

60 

56 

60 

62 

62 

66 

65 

66 

65 

74 

78 

83 

84 

84 

79 

69 

.4 

MIN 

48 

58 

63 

56 

51 

53 

45 

37 

34 

60 

45 

41 

36 

37 

36 

40 

34 

48 

46 

46 

46 

60 

57 

61 

61 

59 

47 

•  9 

SCOTTSBORO 

MAX 

80 

63 

78 

79 

76 

72 

65 

61 

68 

60 

65 

74 

77 

77 

70 

64 

6  1 

65 

68 

67 

73 

65 

70 

66 

76 

80 

67 

68 

89 

78 

72 

,e 

MIN 

40 

50 

65 

54 

52 

46 

46 

32 

34 

49 

47 

41 

40 

43 

57 

42 

31 

36 

31 

34 

30 

42 

48 

44 

44 

60 

50 

57 

59 

60 

45 

•  1 

SELHA 

MAX 

79 

60 

80 

61 

76 

82 

74 

69 

72 

71 

62 

73 

78 

82 

77 

6£ 

67 

69 

71 

74 

73 

68 

78 

75 

77 

60 

66 

86 

67 

86 

76 

•  0 

MIN 

51 

57 

66 

57 

59 

63 

54 

41 

43 

52 

46 

46 

48 

51 

63 

46 

41 

42 

42 

42 

42 

48 

48 

57 

50 

59 

57 

59 

61 

62 

61 

•  7 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

80 

79 

78 

61 

75 

79 

71 

66 

70 

67 

69 

71 

77 

77 

76 

65 

65 

68 

71 

64 

74 

70 

77 

62 

64 

66 

86 

74 

•  0 

MIN 

45 

59 

64 

57 

57 

58 

50 

35 

33 

50 

45 

37 

40 

44 

60 

45 

32 

32 

33 

33 

32 

40 

39 

60 

43 

49 

55 

67 

60 

56 

46 

•  4 

TALLADEGA 

MAX 

81 

80 

78 

81 

66 

78 

•7 

66 

70 

67 

61 

72 

61 

73 

64 

6C 

67 

6£ 

72 

73 

62 

69 

79 

62 

79 

87 

87 

66 

87 

73 

•  8 

MIN 

44 

53 

61 

56 

57 

57 

50 

35 

33 

47 

45 

41 

44 

43 

59 

41 

36 

33 

35 

31 

31 

44 

49 

44 

50 

49 

64 

57 

69 

59 

46 

■  6 

THOMASVILLE 

MAX 

80 

80 

81 

83 

70 

70 

77 

56 

69 

74 

79 

64 

80 

71 

87 

69 

76 

■  1 

MIN 

47 

58 

63 

57 

57 

62 

53 

38 

43 

63 

44 

46 

46 

52 

59 

4S 

42 

39 

41 

4C 

40 

45 

45 

66 

48 

61 

57 

64 

65 

66 

51 

•  0 

TROY 

MAX 

60 

61 

61 

62 

79 

66 

72 

69 

76 

66 

58 

74 

76 

83 

80 

7  ] 

70 

72 

72 

80 

71 

87 

MIN 

48 

59 

61 

61 

63 

57 

40 

44 

53 

44 

45 

49 

52 

63 

4S 

46 

41 

43 

43 

45 

49 

48 

56 

53 

6C 

69 

60 

61 

62 

52 

•  3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

76 

78 

79 

85 

67 

76 

65 

67 

76 

61 

62 

73 

80 

61 

75 

65 

65 

70 

72 

72 

74 

66 

77 

71 

60 

84 

84 

84 

67 

85 

74 

.7 

MIN 

52 

62 

66 

57 

57 

59 

47 

35 

38 

46 

47 

47 

42 

36 

36 

36 

39 

36 

48 

46 

53 

47 

54 

55 

60 

65 

63 

49 

•  2 

TUSKE6EE  2 

MAX 

82 

63 

60 

77 

75 

65 

76 

67 

73 

60 

60 

74 

79 

85 

60 

69 

68 

71 

70 

72 

76 

68 

79 

76 

75 

64 

88 

90 

90 

87 

76 

.7 

MIN 

45 

52 

62 

56 

60 

59 

64 

38 

40 

60 

45 

45 

47 

48 

64 

46 

40 

41 

43 

40 

42 

45 

45 

55 

51 

55 

57 

69 

61 

61 

50 

•  3 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 

74 

76 

76 

70 

74 

75 

66 

60 

68 

65 

61 

56 

72 

76 

63 

70 

60 

60 

53 

65 

72 

70 

76 

76 

76 

60 

62 

83 

90 

92 

n 

■  9 

MIN 

43 

58 

60 

52 

50 

61 

64 

46 

40 

48 

46 

46 

60 

50 

47 

49 

41 

42 

45 

40 

46 

53 

53 

50 

51 

68 

55 

54 

59 

-.6 

49 

•  7 

UNIVERSITY 

MAX 

77 

78 

77 

61 

67 

75 

63 

66 

73 

60 

61 

71 

78 

82 

72 

64 

65 

78 

70 

72 

74 

66 

76 

69 

87 

61 

83 

82 

84 

84 

73 

•  8 

MIN 

54 

61 

67 

56 

56 

58 

46 

37 

40 

45 

46 

47 

48 

60 

52 

44 

38 

36 

39 

40 

38 

52 

47 

54 

48 

65 

56 

63 

64 

63 

60 

•  1 

VALLEY   HEAD   3  S 

MAX 

66 

79 

80 

75 

76 

61 

72 

58 

55 

66 

61 

60 

70 

73 

75 

65 

56 

58 

62 

65 

65 

69 

62 

67 

66 

72 

60 

85 

85 

84 

69 

•  0 

MIN 

35 

45 

61 

59 

51 

52 

45 

30 

29 

33 

45 

36 

38 

42 

44 

40 

28 

30 

29 

31 

28 

32 

40 

43 

43 

62 

65 

56 

69 

56 

42 

■  3 

S«e  Rsference  Notes  Following  StatlOD  Iq<^«)' 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

APRIL  19Se 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  ► 
H  < 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.19 
31 

.09 
68 

.12 

59 

.18 
48 

.19 
25 

.24 

79 

.25 
86 

.18 

37 

.18 

28 

.20 
57 

.14 

169 

.17 
116 

.18 
17 

.11 

16 

.15 

26 

.22 
114 

.21 
37 

.23 
37 

.26 

55 

.25 
51 

.14 

21 

.10 
24 

.17 
42 

.04 

19 

.04 

9 

.08 
22 

.14 

13 

.19 
18 

.21 
27 

.17 

9 

5.02 
1360 

UARTIK  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 

25 

.20 
30 

.24 

55 

.13 

SO 

20 

40 

.27 

27 

.30 
13 

.10 

25 

.09 
25 

.10 
20 

.10 
20 

.14 
10 

.20 

20 

.13 
61 

.22 

39 

.17 
14 

.21 

22 

.24 

78 

.29 
74 

.17 

37 

.16 
13 

.14 

32 

.06 
25 

.14 

25 

.21 
25 

.11 

20 

.20 

25 

.29 
20 

.04 

20 

B5.30 
910 

RErERBNCE  NOTES 

The  four  digit  Ideotif Icktlon  Duab«rs  In  the  lodex  ouaber  coluan  of  the  Station  Index  »r«  Bsalg&ed  on  a  state  baalB.     Tbere  will  be  no  duplication  of  numbers  within  t  state, 
plgures  aad  letters  follovios  the  station  name,  such  as  12  SSff,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tiaes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seaacnal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  *P. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles.  Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H. ,  C.S.T.     WTR  EQUIV  In  Table  7  means  the 
water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  Id  apparent   Inconsistencies  In  the  record. 

Long-term  weans  for  full-time  Weather  Bureau  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  measurement .   time  distribution  unknown. 

$    Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days   .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  19S4. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof 
of  a  building. 

//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     Those  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Oannelly  Field, 
RFD  2,  Montgomery,  Alabama. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  2S,  D.  C. 
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A8BEV I LLE 

0008 

4 

89  15 

465 

3 

C 



4899 

TUSCALOOSA 

2 

33  291 

87  20 

ZBO 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

0063 

2 

87  to 

795 

MID 

c 

4076 

MADI SON 

12 

34  42 

86  4ft 

971 

BA 

2  9  9 

7 

ADDISON  CENTRAL  TOMER 

0071 

JEFFERSON 

01^0 

MARENGO 

ALBERTVILLE  1  S 

0148 

MARSHALL 

34  16 

JESSE  M.  CUU> 

2 

MARION  1  N 

PERRY 

ROBERT  J.  CURRY 

C 

ALEXANDER  CITY  6  NC 

0103 

11 

85  52 

660 

5P 

9P 

i  5 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

8A 

017B 

13 

88  10 

160 

7A 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

32  26 

67  19 

200 

6P 

2  3  9 

7 

ANDALUSIA 

0252 

MARTIN  DAM 

ANNISTON  CAA  AP 

0272 

CALHOUN 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

7 

ARLEY  3  S 

0338 

WINSTON 

34  04 

MRS.   DORA  R*  DAVIS 

MELVIN 

CHOCTAW 

ERNEST  H*  LAND 

SAO 

030fl 

11 

33 

85  50 

1010 

MID 

lEMRY  L<  MC  QUEEN 

c 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

3 

0377 

ST*  CLAIR 

7 

M  19 

500 

7A 

5307 

BULLOCK 

32  04 

69  32 

490 

MIO 

C 

03S0 

LIMESTONE 

MILLERS  FERRY 

3 
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0395 

LIMESTONE 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

31  10 
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2 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

ALABAMA  POWER  CO 

0422 

LEE 

11 

05  31 
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8A 

BA 

3  9 

MOBILE  WB  AIRPORT 
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MOBILE 
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05BJ  . BALDWIN 
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FRANKLIN 
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TVA-43 
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MONTGOMERY 

U.S.   WEATHER  BUREAU 
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LIMESTONE 

12 
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5P 

5P 

I  9 

MOULTON 

5625 
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12 

34  20 

87  18 
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8A 

TV 

9 

C 

0746 
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2 

87  36 

452 

MID 

c 

ff  MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

936 

MID 

2  3  9 

7 

JEFFERSON 

MONROE 

0790 

MARION 

NEW  8RUCKT0N  3  NE 

BILLINGSLEY 

0S23 

AUTAUGA 

32  40 

JOHN  R.  THOMAS 

NEWBURG 

FRANKLIN 

TVA-644 

0B31 

JEFFERSON 

2 

86  49 

610 

MID 

MID 

3  9 

7  C 

NEW  MARKET 

9862 

MADISON 

12 

34  55 

86  26 

760 

7A 

3 

0894 

COLBERT 

12 

88  05 

470 

7A 

NEWTON 

5875 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

9 

ST IS  J*  WALKER 

ONEONTA 

BLOUNT 

0957 

MARSHALL 

ORRVILLE 
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1069 
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CITY  WATER  PLANT 
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85 
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6A 
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3  9 

PAINT  ROCK 
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12 
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5P 
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33  44 

86  41 

7«« 

7A 

3 
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1288 

SHELBY 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

CAMDEN  3  NNW 

1300 
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32  02 

ALA.  POLY.  INST* 
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PERRYVILLE 

PERRV 

C*  N.  PLUHMER 

1315 

CLARKE 
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c 
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c 
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TALLAPOOSA 
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6A 
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PICKENSVILLE 
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PINE  LEVEL 
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32  57 
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1566 

WASHINGTON 

13 
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6P 

6P 
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JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TV 

3 

CHILDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

86  21 

480 

6A 

PLEASANT  HILL 

6526 

1 

32  10 

a«  55 

100 

MIO 

c 

CITRONELXE 

PRATTV ILLE 

AUTAUGA 

1690 

MONROE 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

CLANTON 

1604 

CHILTON 

32  51 

MARION  W.  EASTERLING 

2 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

MRS.  JANIE  C  BROWN 

1725 

BARBOUR 

5 

85  27 

600 

8A 

RAINSVILLE 

6762 

OE  KALB 

12 

34  30 

69  52 

1320 

7A 

TV 

3 

1807 
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5 

85  56 
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6A 

6805 

12 

34  26 

B8  08 
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7A 

3 

COLBERT 
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34  39 
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REFORM 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  18 
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2 
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COFFEE 
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T 
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COFFEE 
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85  51 

380 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 
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7 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

229 

7A 

MRS*  EVA  R*  RAY 

3 

2727 

BARBOUR 

* 

85  08 

230 

5P 

7A 

WILLIAM  N*  BEVERLY 

3  9 

7 

SOUTH  HILL 

7671 

12 

34  24 

86  02 

1120 

7A 

3 

2742 

J*  F*  SUTTLEt  JR* 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

SWAIM 

JACKSON 

2813 

BALDWIN 

30  32 

JAMES  E.   BARRETT. Jft 

2 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO 

2832 

COVINGTON 
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8«  33 

232 

8A 
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SYLACAUQA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 
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33  12 

86  12 

490 

6P 
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MORGAN 

12 
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7A 
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3 
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U*S*  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

2867 
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12 
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13 
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8A 

SA 
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CLARKE 
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12 
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7A 
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32  94 

86  44 

200 

MIO 
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C 

2971 

LAUDERDALE 

12 

87  41 

506 

5P 

5P 
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THURLOW  DAM 
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11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 
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450 
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3024 
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6 

2P 
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BALDWIN 
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THOMAS  J*  DICLARD 

2  3  5 

3043 

DEKALB 

8S  43 

870 

8A 

JOHN  W(  PATE 

C 

■  TUSCALOOSA  CAA  AP 

6780 
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170 
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MIO 
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7 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

87  24 

8A 

BA 

MRS*  NELIA  MCKEN2IE 

3  9 

7 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

192 

7A 

3 

3151 

ETOWAH 

66  00 

570 

7A 

JOHN  H*  WILLIAMS 

TUSKEGEE  2 

3154 

86  00 

6P 

SO*  NATURAL  GAS  CO 

^ 

3  9 

7 

UNION  SPRINGS  5  S 

BULLOCK 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  40 

WILLIAM  C*  FIELDS 

UNIONTOWN 

PERRY 

THOMAS  J.   LE  MASTER 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

66  44 

900 

6A 

MRS*  G(  MC  KEN2IC 

C 

*  UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

MID 

HID 

OR  F 

2  3  9 

7  C 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

89  92 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

3  9 

7 

S469 

34  32 

85  37 

1030 

6A 

2  3  9 

7 

CEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

HARRY  C*  BURKETT 

GORGAS 

3430 

WALKER 

ALABAMA  POWER  CO 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

31  11 

MAOLEY 

RANDOLPH 

ALABAMA  POWER  CO 

GREENSBORO 

3511 

2 

87  36 

220 

6P 

6P 

N«  HAMMER  COBBS 

>  9 

7 

WALLACE  3  SW 

8637 

ESCAMBIA 

• 

31  11 

87  16 

245 

BA 

HRS.   ELLIE  RaBEASLEI 

3 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

S«  38 

444 

5P 

8A 

3  9 

7 

WALNUT  GROVE 

8648 

34  04 

86  19 

890 

7A 

3 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

MIO 

CLAUDE  B*   CONN*  SR* 

C 

LAUDERDALE 

J*  ELL  IE  THREET 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

GULF  STATE  PARK 

WEST  BLOCTON 

9UPERT  M*  BEARDEN 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

34  20 

EDWARD  Z.  CARREU. 

2 

WETUMPKA 

ELMORE 

MRS.  0*  R*  WHITAKER 

GUNTEHSVILLE  CITY  W  WKS  '3576 

MARSHALL 

12 

86  17 

610 

7A 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  30 

87  43 

170 

7A 

.EONARD  L*  COLEMAN 

3 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

86  24 

611 

5A 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

9A 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

JOHN  L •  SL ATTON 

WHITFIELD  LOCK  3 

^ORPS  OF  ENGINEERS 

HAMILTON 

3644 

MARION 

HEX  COOPER 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

JACKSON 

HARRIS6URG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

32  48 

V*S*  FOREST  SERVICE 

WILSON  DAM 

COLBERT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAYNEVlUE 

3748 

LOWNDES 

1 

86  35 

200 

8A 

WINFIELD  2  SW 

6098 

FAYETTE 

13 

33  56 

87  49 

468 

7A 

W.  W*  COTNEY 

> 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

85  20 

370 

7A 

7A 

3  9 

7 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

11 

32  34 

85  54 

395 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

89  36 

890 

9P 

3  9 

7 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

TA 

3 

HIGHLAND  HOME 

3Q16 

CRENSHAW 

6 

86  10 

9P 

7A 

3  9 

7 

HIGHTOHER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

THOMAS  J*  HART 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34 

87  56 

845 

6A 

HUNTSVILLE  SU8STA 

4060 

MAOISON 

12 

86  35 

611 

9A 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

86  07 

1615 

7A 

lOER 

4115 

DE  KALB 

12 

89  40 

1539 

7A 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  }3 

88  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

88  12 

♦79 

3P 

ALABAMA  POWER  CO 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  40 

89  45 

no 

MID 

FLOY  £•  OWEN 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  90 

87  17 

370 

6P 

HAROLD  G.  DILL 

2 

3  9 

7 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

69  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINOtER 

3  9 

7 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

32  58 

•6  31 
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6A 

ALABAMA  POWER  CO 

C 

LEEDS 
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JEFFERSON 

3 
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86  33 
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7A 

MRS*  MARY  K*  LEE 
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7 
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7A 
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160 

7P 

PROF*  E.  J*  MURPHEY 

2 
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7 
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COVINGTON 
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8A 

BA 
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7 
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ALABAMA  • 
WEATHER 

GENERAL 

The  weather  in  May  was  rather  warm  and  dry. 
The  temperature  excess  and  deficient  rainfall 
reversed  the  pattern  of  the  previous  two 
months.     Damage  which  resulted  from  destruc- 
tive storms  was  perhaps  the  most  outstanding 
event  of  the  month. 

The  warm  weather  during  the  month  ranked 
among  the  warmest  since  1884.     Stations  that 
reported  long-term  departures  ranged  from 
+1.0°  at  Albertville  1  S  to  +3.9°  at  Birming- 
ham WB  Airport .     The  temperature  extreme  of 
34°  at  Heflin  on  the  17th  was  among  the 
coolest  since  1884,  while  the  100°  reading 
at  Eufaula  on  the  23rd  was  not  exceptional. 
Maximum  temperatures  were  reported  mostly 
on  the  22nd  and  23rd,  while  minimum  readings 
were  reported  from  nearly  all  stations  on  the 
17th.     There  were  twice  as  many  days  during 
the  month  on  which  the  maximum  temperature 
reached  90°  or  above,  and  in  some  instances 
more  than  twice  as  many. 

The  precipitation  average  of  2.60  inches 
ranked  this  month  among  the  drier  Mays  since 
1884.     Of  the  stations  having  long-term 
precipitation  means  66  showed  negative  de- 
partures, while  7  showed  positive.  Twenty- 
five  of  these  stations  were  deficient  by 
more  than  two  inches.     Monthly  totals  ranged 
from  a  scant  0.45  inch  at  Fort  Morgan  to  a 
copious  7.41  at  Falls  City  Blk  Pond  Twr .  The 
greatest  daily  amount  was  3.76  inches  at 
Scottsboro  Substa.  on  the  7th.     Host  stations 
reported  their  greatest  daily  amount  during 
the  first  week  of  the  month. 

According  to  available  reports  sunshine  was 
slightly  more  than  usual  in  the  northern 
portion,  and  showed  a  deficiency  over  the 
southern  portion.     Daytime  cloudiness  was 
greater  than  usual  over  all  areas. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  half  of  May  was  predominantly  warm, 
although  not  much  above  average,  with  a  major 
share  of  the  month's  inadequate  rainfall  in 
the  first  week  as  the  result  of  thundershowers 
associated  with  weak  frontal  zones. 

A  cool  Pacific  High  covered  Alabama  on  the 
16th  and  17th  with  the  lowest  temperatures 
of  the  month  on  the  latter  date  to  provide 
the  first  noteworthy  interruption  to  the 
pattern  of  seasonable  warmth.     The  next  cool 
spell  was  less  noticeable,  having  little 
effect  on  minimum  temperatures  but  holding 
maximum  readings  to  the  70 's  and  low  80 's 
during  the  25th  to  27th  when  considerable 
cloudiness  and  onshore  winds  prevailed  along 
with  scattered  thundershowers.  Otherwise, 
the  laft  half  of  the  month  was  moderately 
warm,  reaching  peak  readings  on  the  22nd-23rd, 
and  was  mostly  dry  although  numerous  thunder- 
storms marked  the  23rd  to  26th  and  the  30th 
and  31st. 

WEATHER  EFFECTS 
Cotton  and  corn  planting  was  almost  completed 
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by  the  end  of  the  month  but  moisture  was 
needed  for  germination  of  late  plantings. 
Surface  soils  were  dry  and  subsoils  were 
becoming  so.     Condition  of  all  hay  crops  was 
reported  somewhat  better  than  at  the  same 
time  last  year;  however,  most  pastures  were 
poor  and  needed  moisture  although  providing 
enough  grazing  to  keep  livestock  in  good 
condition.     Combining  of  small  grains  was  a 
state-wide  activity  with  fair  to  good  yields 
reported.     As  the  month  neared  its  end,  clover 
and  alfalfa  haymaking  got  under  way,  the 
Irish  potato  harvest  continued  in  southwestern 
counties  with  good  yields,  vegetable  crop 
prospects  were  good  but  needed  rain,  and 
pecan  trees  had  a  heavy  crop  of  nuts.  Peach 
prospects  were  only  about  70%  of  the  10  year 
average  but  still  far  above  last  year's 
total  failure. 

The  deficient  runoff  was  more  pronounced  in 
the  southern  half  of  the  State.  Ground-water 
levels  generally  declined  with  record-low 
levels  In  the  key  wells  at  Scottsboro  and 
Boligee,  according  to  U.   S.  Geological  Survey 
reports . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  storm  descriptions  below  were  prepared 
by  the  State  Climatologlst  at  Montgomery. 

Three  severe  thundersqualls  were  reported  on 
the  2d.     At  1:40  p.m.  at  Demopolis,  in  Marengo 
County,   light  hail  accompanied  a  thvinderstorm 
when  wind  damage  amounted  to  about  $500. 
Another  one  at  Reform,   in  Pickens  County  at 
4  p.m.,   did  $12,000  of  wind  damage,  while  in 
addition,  lightning  hit  a  house  at  nearby 
Gordo  and  caused  it  to  burn  down.     The  third 
of  these  storms  was  at  Pine  Grove,  DeKalb 
County,   in  the  afternoon.     Wind  damage 
amounted  to  $4,000,  while  light  hail  was  also 
reported. 

There  was  a  tornado  3  miles  northeast  of  Red 
Level,  Covington  County,   at  4:40  a.m.  on  the 
3d.     The  path  was  80  yards  wide  by  3  miles 
long,  with  the  direction  toward  the  northeast. 
Two  persons  were  injured,  one  seriously, 
while  property  damage  was  $15,000. 

A  hailstorm  at  Semmes,  Mobile  County,  at  3  p.m. 
on  the  20th,  did  $500  crop  damage,  mostly  on 
one  farm.     Stones  were  the  size  of  marbles. 

On  the  24th,  a  thundersquall  at  Troy,  Pike 
County,  did  $1,800  damage. 

At  Estothel,  Covington  County,  wind  damage 
at  2:30  p.m.  on  the  25th  was  about  $400,  while 
additional  damage  of  $300  was  caused  by 
lightning.     There  was  hail  the  size  of  hen 
eggs  but  no  hail  damage  was  reported. 

FLOODS 

None  were  reported  during  May. 

J.  E.  Stork 
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1 

0 

:AMP  HILL  2  NM 

AM 

84. 1 

58.3 

71  .2 

92 

23+ 

39 

17 

13 

0 

0 

0 

3.05 

1.75 

3 

.0 

0 

9 

2 

1 

:entreville 

AM 

87.5 

59.7 

73.6 

3.1 

97 

23 

40 

17 

6 

13 

0 

0 

0 

1.42 

- 

2.65 

.75 

3 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LANTON 

AM 

84.5 

59.3 

71.9 

1.2 

94 

23 

40 

1 7 

7 

5 

0 

0 

0 

2.65 

- 

1,19 

.76 

3 

.0 

0 

6 

3 

0 

.LA  YTON 

85.5 

63.8 

M 

97 

23 

49 

17 

0 

0 

0 

- 

,66 

1.10 

4 

.0 

0 

9 

3 

1 

lAYTON 

AM 

74.7 

94 

23 

47 

17 

3 

5 

0 

0 

0 

1.94 

.75 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

lEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

87.9 

62.1 

75.0 

96 

23 

46 

18 

3 

12 

0 

0 

Q 

1.95 

.60 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

■UFAULA 

69.  0 

M 

100 

23 

17 

0 

0 

0 

.85 

- 

2.67 

.32 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

86.6 

63.5 

75.1 

3.0 

94 

22 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

1.40 

- 

3,04 

.37 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

iREENV  I LLE 

89.4 

63.1 

76.3 

3.0 

97 

22+ 

48 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

1.30 

- 

2,57 

.66 

.0 

0 

3 

1 

0 

flGHLAND  HOME 

85.3 

62.9 

74.1 

1.6 

94 

23 

49 

17 

0 

6 

0 

0 

0 

2.50 

- 

1,09 

1.70 

3 

.0 

0 

2 

2 

1 

AFAYETTE 

86.0 

59.6 

72.6 

95 

23+ 

42 

17 

4 

10 

0 

0 

0 

1,75 

.90 

2 

,0 

0 

9 

1 

0 

.XViNGSTON 

86.6 

63.3 

75.0 

3.0 

95 

23 

46 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

3,06 

- 

,t6 

1.22 

26 

,0 

0 

9 

2 

1 

lAp  I         iiiMr'T  mu   "3  uc 
lARl^W    iJUrK.  1  1 UM    c  Nt 

86.7 

62.5 

74.6 

96 

22 

44 

14 

0 

0 

0 

.72 

.23 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

lARTIN  DAM 

85.5 

60.6 

73.1 

96 

19 

48 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

2.00 

1,26 

1.40 

.0 

0 

9 

1 

1 

lAXWELL  FIELD 

87.4 

66.4 

76.9 

95 

22+ 

5 1 

1 7 

0 

15 

0 

0 

0 

•  86 

.32 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

lONTGOMERY  WB  AP 

R 

86.6 

63.1 

74.9 

2.4 

95 

23 

48 

17 

0 

13 

Q 

Q 

1.31 

- 

2,15 

.87 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

lATCHEZ 

AM 

87.6 

60.3 

74.0 

96 

22 

39 

17 

2 

15 

0 

0 

0 

2.64 

1.19 

3 

.0 

0 

9 

2 

1 

KA 1 1 V 1 LLt 

87.1 

62.0 

74.6 

3.7 

96 

22 

42 

1 

14 

0 

0 

0 

1,05 

2,28 

.34 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

USHHATAHA 

AM 

85.9 

61.7 

73.8 

2.0 

95 

23+ 

44 

17 

4 

10 

0 

0 

0 

3,62 

,61 

1.06 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

OCKFORD 

AM 

86.6 

56.1 

71.4 

94 

23  + 

37 

17 

9 

10 

0 

0 

0 

3.45 

1.3S 

7 

.0 

0 

5 

2 

2 

ELMA 

87.7 

63.7 

75.7 

2.8 

96 

48 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

1,60 

- 

1,93 

.77 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

HOMASVILLE 

AM 

88.8 

63.1 

76.0 

3,4 

97 

23 

44 

17 

3 

16 

0 

0 

0 

.62 

- 

3,64 

.21 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROY 

87. 4M 

62. 9M 

75. 2M 

2.1 

96 

22 

47 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

4.66 

1,07 

3.05 

3 

.0 

0 

7 

1 

1 

USKEGEE  2 

87.7 

61.7 

74.7 

97 

22+ 

45 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

2,26 

1.68 

3 

0 

3 

1 

1 

IN  ION  SPRINGS  b  S 

AM 

86.5 

M 

92 

14+ 

45 

17 

2 

14 

0 

0 

0 

2,30 

_ 

1,24 

.60 

4+ 

.0 

0 

6 

3 

0 

01 V I S I 0^ 

74.1 

2,11 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

AM 

69.9 

63.8 

76.9 

96 

25 

50 

1 7 

° 

20 

0 

0 

0 

2,72 

1.90 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

TMORE  STATE  FARM 

88.7M 

64.  2M 

76. 5M 

96 

21  + 

47 

17 

0 

0 

0 

Q 

.79 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

AY  MINETTE 

86.4 

65.2 

75.8 

2.5 

93 

21  + 

49 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

5,09 

,42 

2.28 

3 

.0 

0 

6 

4 

1 

REWTON  3  SSE 

86.2 

61.5 

74.9 

2.5 

96 

22+ 

41 

17 

2 

16 

0 

0 

0 

3,42 

,73 

2.25 

6 

.  0 

0 

7 

1 

1 

HATOM 

89.4 

61.0 

75.2 

97 

22+ 

42 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

2,57 

.45 

5 

.0 

0 

9 

0 

0 

XTRONELLE 

86.9 

66.1 

76.5 

2.9 

95 

22 

52 

1 7 

0 

11 

0 

0 

0 

3,69 

,97 

1.50 

5 

.0 

0 

4 

3 

1 

OTKAN  CAA  AIRPORT 

87.5 

64.8 

76.2 

96 

23 

51 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

2,74 

.44 

1.03 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

NTtRPRISE 

86. 4M 

63.2 

75.  8M 

96 

22 

51 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

3.07 

1.15 

5 

.0 

0 

6 

2 

I 

VERGREEN  CAA  AP 

87.5 

61.7 

74.6 

1.7 

96 

22 

42 

17 

1 

14 

0 

0 

0 

2,63 

2.49 

•  56 

5+ 

.0 

0 

B 

2 

9 

AIRHOPE 

87.2 

65.9 

76.6 

3.6 

93 

23 

50 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

5.03 

.35 

2.63 

3 

.0 

0 

9 

2 

! 

0«T  MOR&AN 

83.1 

71.0 

77.5  . 

90 

23 

65 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

.45 

•  35 

6 

.0 

0 

2 

0 

3 

RISCO  CITY 

AM 

88.5 

63.9 

76.2 

96 

23 

48 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

3.25 

1,34 

1.03 

3 

.0 

0 

4 

3 

I 

EMEVA 

AM 

90.9 

62.0 

76,5 

99 

23+ 

44 

17 

1 

21 

0 

0 

0  1 

2.59 

1,27 

1.13 

5 

.0 

0 

4 

2 

I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ALABAMA 
MAY  1956 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highesl 

ot 
& 

S 

3 

& 

Degree  Days 

N 

o  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Mear^s 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max,  Depth 
on  Ground 

1 

10  or  More 

1    50  or  More  [ 

o2 

—  0 

o  > 

o  > 

HEADLAND 

AM 

87.0 

63.9 

76.5 

94 

47 

16 

1 

15 

0 

0 

0 

3.71 

1.41 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

LOCKHART 

AM 

87,6 

63. a 

75.7 

96 

23 

46 

17 

3 

13 

0 

0 

0 

1.18 

.51 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

86*5 

66.5 

76.5 

3.1 

93 

22  + 

52 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

4.23 

-  .41 

1.77 

20 

.0 

0 

6 

4 

1 

MOBILE 

AM 

85.3 

69.4 

77.* 

3.1 

92 

21  + 

55 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

2.05 

-  2.68 

.75 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

OZARK 

AM 

89.7 

6'>.2 

77.0 

3.5 

98 

23  + 

46 

16 

2 

18 

0 

0 

0 

3.82 

•  39 

1.21 

6 

.0 

0 

6 

4 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

87.0 

64.2 

75.6 

93 

21 

48 

17 

0 

8 

0 

0 

0 

3.93 

-  1.57 

.95 

20 

.0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

76.2 

3.09 

•  0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
(>ercent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

a 

StAtion 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fasteat 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

8:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

60-I0' 

.10-.49 

.S0-.99 

661-001 

200 
and  over 

Total 

1  Percent  of 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGBAM  WB  AIRPORT 

S 

11 

8.4 

34 

NW 

31 

79 

79 

52 

60 

2 

2 

4 

2 

0 

0 

10 

70 

6.1 

HCSILE  WB  AIRPORT 

S 

15 

8.8 

89 

86 

55 

71 

6 

1 

2 

3 

1 

0 

13 

5.5 

HONTGOHEBT  WB  AIRPORT 

E 

14 

6.4 

26 

W 

31 

83 

86 

50 

59 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

65 

5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

1 



3 

4 

 ^ 

5 



6 

1 

1 

-  -     ,, ,  "  

wo  1  SON  CENTRAL  TOMEft 

♦  09 

la8* 

I^2> 

a  19 

•  10 

•  07 

kLBERTVlLLE  1  S 

i.n 

■  28 

a» 

a87 

•  13 

•  30 

•  15 

kLEXANOEfl  CITY  A  NE 

an 

1.22 

•  02 

•  99 

•  02 

kLICEVlLLE 

al4 

79 

^NDAUUSI A 

l«T2 

a04 

laOO 

•  18 

•  2S 

INNISTON  CAA  AP 

2«11 

a  14 

•  47 

7 

•  82 

•  04 

*RLEv   3  S 

»•» 

a  90 

• 

1^79 

1^49 

•  48 

^SHVlLLE  2  SH 

2fl22 

•  91 

•  02 

•  08 

•  18 

•  21 

HhENS 

J  ?» 

a81 

a  88 

ATHENS  2 

X  97 

a  90 

•  90 

•  53 

^THOA£   STATE  FAfW 

2«27 

a  79 

aia 

alO 

•  23 

•  14 

kUeURN  5  SN 

li2a 

a71 

al7 

•  20 

•  09 

•  10 

kUTAUGAVILLE 

1»»B 

a41 

•  90 

•  22 

MIMFTTF 

alO 

07 

lal7 

'\*' 

a  10 

ELte  NINA  2  H 

a  02 

a  37 

a  71 

•  24 

1^28 

lESSEHER  »  SSW 

2«T> 

a95 

•  02 

•  89 

•  10 

•  54 

11 1  t  IHQSLEY 

a41 

7 

7 

•  18 

•  10 

IIRMINCHAM  tfB  AP  R 

a  70 

a  02 

1*21 

la70 

a  35 

•  28 

»I.UE  SPRIH6S 

2ia« 

• 

•  99 

•  82 

• 

•  72 

lOAZ 

3.«6 

.75 

.32 

.45 

.03 

.10 

.40 

.10 

jrantley 

Sa2> 

a  35 

•  89 

•  29 

•  1« 

•  70 

IREHTOH  1  SSE 

'•*2 

•  04 

IRlOfiEPORT  2  V 

S*02 

.31 

.32 

a  83 

1^38 

•  SO 

}RUNDI06C 

2i01 

T 

•  40 

•  38 

•  38 

•  11 

7 

lALERA  2  SN 

1|B2 

•  17 

•  22 

•  18 

IAMOEN  3  WW 

litO 

.77 

•  32 

T 

•  04 

•  02 

LAMP  HILL  2  NH 

2.79 

19 

•  20 

a50 

.39 

1^00 

2^29 

•  45 

:ENTCit  GROVE 

a20 

.08 

laSa 

•  03 

7 

•  12 

•  82 

:emtre 

a  97 

7 

•  34 

•  32 

•  02 

•  U 

•  14 

lENTREV I LLE 

a  09 

a  75 

•  34 

SO 

03 

IHILOEkSBUku 

2  85 

a28 

•  52 

i^ao 

•  10 

:iTRON£LLE 

•  •>» 

a37 

•  08 

•  97 

1^50 

•  09 

ILAieORNE 

2i02 

.82 

•  25 

•  10 

•  15 

I  LAN TON 

2a6S 

.78 

•  15 

•  28 

•  10 

.LAYTON 

•  82 

ZOFFEE  SPR 1 N&5  2  NH 

'l»9 

!25 

!lO 

:OLBERT  STEAM  PLANT 

1.10 

.40 

•  17 

:0LL1NSVIU.E 

2.SS 

a«9 

•  31 

■  15 

•  03 

•  13 

•  38 

•  82 

»OLUMBI A 

♦•eo 

•  31 

•  38 

1^40 

*UBA 

2  35 

.28 

.82 

•  03 

•  07 

•  03 

>AOEVILLE 

•  95 

•  07 

•  91 

>ANCY 

2*«a 

1.17 

•  11 

MNVILLE 

3t06 

1^23 

•  18 

l^OO 

•  4» 

01 

i€CATUR 

1  1* 

.02 

1^52 

•  04 

•  05 

1^83 

5ECATUR  4 

3lT0 

.18 

1^55 

•  09 

1^55 

•  22 

3ECATUR  SUBSTATION 

«tlt 

.12 

1^48 

.10 

.07 

1^85 

•  90 

96MOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

.80 

•  45 

•  08 

•  08 

•  30 

>OTMAN  CAA  AIRPORT 

2  •74 

•  14 

10 

1*97 

•  10 

.50 

•  59 

•  15 

ELROO 

>>29 

•  47 

•  22 

ENTERPRISE 

Ii07 

•  28 

•  20 

1^15 

•  07 

EUFAULA 

.85 

7 

.32 

.23 

.12 

.13 

El/TAW  LOCK  7 

1«59 

.20 

•  03 

•  54 

EVER  ORE  E  N  CAA  A  P 

•  03 

•  30 

•  48 

•  58 

•  13 

FAIRHOPE 

9«03 

2^83 

1^39 

•  37 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

- 

- 

PALItVILLE 

6a  18 

.92 

1^20 

•  42 

3^82 

.20 

"ALLS  C I TY  BLK  POND  TWR 

7b41 

.51 

.78 

4a93 

•  8« 

iIm 

•  25 

2^U 

•  50 

^AVETTE 

2a64 

.84 

1^42 

•  08 

ROCK 

2a28 

.01 

•  58 

•  •3 

1^00 

.34 

FLORENCE 

a89 

•  22 

•  17 

•  10 

1  13 

•  33 

04 

"ORT  OEPOSIT  1  H 

I  99 

•  89 

•  18 

FORT  MORflAN 

a*9 

.10 

•  99 

"ORT  PAYNE 

3a01 

.29 

•  93 

•  20 

•aa 

.41 

FRISCO  CITY 

3a29 

i04 

1.03 

.89 

•  34 

7 

.40 

05 

•  84 

iAOSOCN  GAS  PtaANT 

2  95 

.41 

•  03 

•  09 

1*33 

.28 

iAINESVILLE 

2a>9 

.40 

a09 

•  53 

SAROEN  CITY 

2.11 

•  80 

•  80 

fiCNEVA 

2a  59 

•  30 

1.11 

•  44 

aoa 

EC0R6 I ANNA 

1^03 

.55 

35 

I  19 

aia 

•  07 

a07 

•  12 

MEEN  BAY 

a  72 

•  07 

•  22 

•  1« 

iRECKSBORO 

laM 

.07 

.97 

a  30 

•  03 

•  01 

ae7 

&RECNVI LLE 

lalO 

.01 

a88 

•  08 

•  11 

•  23 

•  08 

BvLP  SHORES  2  SSE 

la78 

KUNTERSV ILLE 

3a  12 

.19 

.10 

a«7 

•  27 

.20 

•  32 

UMTERSVILLE  CITY  M  HICS 

la97 

.10 

•  09 

a  71 

•  17 

•  40 

a03 

MMTERSVILLE  DAN 

2a9« 

.20 

.01 

a«« 

.28 

•  10 

•  89 

•  53 

ULE^Wl  LLE 

9a04 

.20 

a  89 

•  77 

2^«3 

•  20 

.25 

la05 

•  28 

•  02 

lUftRISWRa  CAHABA  TOWER 

a  17 

•n 

laoa 

>UYMEVILL£ 

a  79 

a84 

«AOLAN0 

>a71 

a  42 

•  20 

1^41 

iCFLIN 

2a59 

•  09 

aSa 

•  99 

•  09 

UCHLANO  HOME 

la70 

♦••HTOWER 

>a89 

a  38 

.19 

1<»4 

MOCCS 

2a59 

1.13 

aS8 

lUNTSVILLE  SU8STA 

9a«7 

a5a 

a81 

.28 

•  89 

laOO 

2^15 

HYTOP 

9a20 

a  18 

•  24 

.85 

1.81 

•  10 

a  08 

i^3a 

03 

a33 

JACKRON  LOCK  J 

la59 

a  09 

•  82 

•  40 

•  1* 

JACKSON  snOAi^ 

3a81 

•  07 

a  87 

1^49 

a  38 

JASPER 

*a2« 

a  10 

•  48 

a  19 

•  18 

7 

1^89 

JORDAN  OAH 

lal2 

a  29 

•  80 

•  01 

a40 

la79 

•  90 

•  20 

uIy  IfcAN  ^ 

2a29 

a39 

•  28 

a03 

•  57 

LOOS 

2a70 

aa4 

7 

•  87 

a  19 

•  19 

LCESaURO 

laao 

aoa 

•  12 

aia 

•  72 

LIV1NA8T0N 

•  49 

a2e 

LOCRMART 

la  19 

7 

•  91 

•  31 

•  IS 

LOCK  17 

2a29 

a  07 

aia 

•  17 

a22 

•  *9 

HAD I  SON 

2a7l 

a  09 

aa4 

•  11 

lalO 

•  94 

HA«Eta> 

•  a77 

la»4 

•  05 

aia 

•  42 

MARION  1  N 

la99 

lal3 

NARIQN  JUNCTION 

a79 

a40 

•  01 

a07 

MARION  JUNCTION  2  NE 

a  72 

•  09 

•  05 

a  08 

MARTIN  DAM 

2aOO 

•  17 

1^40 

•  12 

•  21 

MAXWELL  FI^ 

a9« 

T 

•  27 

•  02 

•  02 

•  32 

MEL WIN 

*a84 

•  44 

•  84 

•  91 

Day  of  month 
11  I  12  ^  I  U  I  15     16  I  17  I  18 


•  11      aOl  .21 

•  la 


2^90     .81  .19 


I  NoM  FoUowteg  Suaoo  bda 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3-ConUnued  ^^56 


Stotion 

Toted 

Da7  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1 

5  ' 

6 

7  1 

8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  18 

i  1 

19  20 

1  1 

21 

22 

i 

23 

1 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

1 

29 

1 

30 

31 

MeflT2  l»ON0VILLe  Towefi 

2il0 

1^19 

•  90 

•  19 

•  2t 

•  29 

MILLERS  FEftftr 

T 

•  19 

•  10 

•  21 

•  07 

MILSTEAD 

2  •66 

•99 

.09 

MITCHELL  OAM 

2  04 

1*09 

•  94 

•  02 

•  01 

•04 

•  19 

•  19 

MOBILE  HB  AIRMKT 

4a  2S 

•  n  aS9 

aOl 

•  32 

•  74 

T 

T 

T  1.77 

T 

T 

•  M 

T 

MOBILE 

•  79 

T 

•  19 

T 

•  39 

MONTE  SANO 

* 

* 

4. 12 

■  02 

■  13 

•  06 

•  30 

MONTEVALLO 

•  86 

MOMTOOMERY  HB  AP  R 

1  31 

*62  *•' 

T 

•  10 

.61 

•  14 

T  T 

•61 

•  12 

MOULTON 

•  19 

•  61 

•  80 

•  94 

•  01 

•00 

•07 

•  90 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

'  * 

T 

•  03 

•69  T 

T 

T 

•  03 

.03 

NATOfEZ 

l"l9 

a04 

•  20 

•  02 

•  94 

T 

•  10 

•  12 

.03 

NEWBURO 

•  19 

•66 

•  91 

•  74 

•  08 

NEW  MARKET 

1*44 

.29 

aT3 

•  19 

1«09 

•47 

•  00 

NEWTON 

4>ft4 

•  12 

al3 

•  47 

2*42 

•09 

•70 

*n 

oneonta 

2*10 

•  44 

•  02 

•  99 

•  49 

•  2« 

OWRVILLE 

•** 

•  09 

•  91 

•  08 

OZARK 

•  94 

•  09 

a  97 

1^21 

•21 

•  99 

SI 

* 

PAINT  ROCK 

1  M 

•  20 

la49 

•  76 

•  76 

PALNEROALE  2  M 

lill 

a  90 

•  21 

•  10 

•  )0 

PELL  CITY  9  NK 

>«S2 

lal2 

•90 

•20 

•91 

1^10 

•  )» 

PENNINGTON  LOCK  2 

•64 

•  14 

•96 

•40 

PERRYVILLE 

RECORD  MISSING 

PICKENSVILLE 

2  82 

la99 

•  90 

•  12 

•69 

•  30 

PINE  HILL 

•  30 

T 

2.00 

PINE  LEVEL 

2«05 

•  03 

la29 

•  32 

a  00 

•  92 

PLANTERSVILLE 

lalO 

a  40 

•  10 

•07 

•08 

•  06 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

.40 

T  a60 

•  40 

T 

•  70 

J 

PRATTVILLE 

1  05 

•34  .32 

a09 

a23 

•  07 

•  04 

PRIMROSE  FARM 

2.04 

T  la09 

•01 

a  19 

T 

a  19 

•  08 

•  30 

•  12 

PUSHMATAHA 

•  20 

a47 

T 

T 

a  19 

•  17 

•  97 

•  T« 

l^oe 

RAINSVILLE 

•  09 

a  03 

a66 

•71 

•04 

•  26 

REO  BAY 

2  72 

la7« 

•  10 

•09 

•  11 

REDSTONE  ARSENAL 

4*74 

•2« 

•94  133 

2a92 

•  69 

•01 

•  04 

•  01 

•  l*t 

REFORM 

•  92 

1>26 

•  04 

•  61 

a  12 

•  21 

•42 

•02 

•  42 

•  14 

RIVER  FALLS 

* 

•  38 

•  09 

•  16 

•  22 

•29 

•  11 

R06ERTS0ALE  7  E 

•  71 

•  03 

•  79 

•60 

•  11 

•  99 

■  18 

•  09 

•  ^9 

ROCKFORO 

1^19 

•  29 

1^39 

•  25 

•  49 

ROCK  MILLS 

1  74 

•  94 

•  41 

•  04 

•  18 

■  01 

•  14 

RUSSELLVILLE 

2«4f 

•  92 

•  M  .44 

•  22 

•  29 

RUSSELLVILLE  2 

•  41 

•49  aSl 

•  09 

•  04 

•  07 

•  08 

SAINT  BERHARD 

•  49 

»46 

T 

•  09 

•  81 

.16 

•99  ^02 

•  0< 

•  70 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

J  •17 

1^14 

•79  all 

•  02 

•  92 

•  91 

•  12 

RECORD 

MISSING 

SCOTTSBORO 

4aM 

•49  1*03 

I^IO 

1^69 

•  03 

•  09 

SCOTTSBOaO  S4IBSTA 

•  04 

1«97 

T 

3<76 

•  66 

T 

•  04 

SEALE  6  M 

2*74 

•  69 

■  80 

SELMA 

•  77 

T 

•  12 

•  02 

•  14 

•03 

•01 

•  71 

SHOEMAKER  SPRINftS 

2  40 

•  92 

•  90 

.28 

•  80 

SLOCCMB  «  S 

2«17 

•  71 

alO 

la40 

•  44 

•  10 

SNOW  HIU. 

81 

•94 

•  12 

•01 

•  24 

T 

■  06 

SOUTH  HI  Li. 

•  42 

•Tl  •92 

•  21 

•  79 

1*09 

•  11 

•  32 

SUTTLE 

•71 

•  96 

SWAIM 

4«8a 

•  92 

2a2a 

1*24 

2«40 

•  00 

SYLACAUGA  2  W 

2.» 

•  74 

•  68 

•  78 

•  17 

SYLACAUGA  4  NE 

* 

•94  »tO 

T 

•  72 

•02 

T  T 

■  27 

T 

T 

•  12 

SYLVAN I A 

a  06 

a21  194 

•  04 

•  04 

•  10 

•  2C 

•06 

•  01 

TALLAOE6A 

•06  ^96 

•64 

a20 

T 

•09 

•  92 

•  29 

•  01 

TALLAOE6A  HORN  MTN  THR 

2  M 

•96 

a30 

•  89 

•  41 

•  10 

TMOMASVILLE 

•  42 

•07 

•  10 

•62 

•21 

T 

•  17 

T 

•  01 

* 

THURLOH  OAM 

• 

laOl 

•  08 

•  02 

a  72 

•09 

TOWEY 

2*94 

•42 

•01  lal9 

•29 

•29 

•98 

TRAFFORO 

•  94 

a  59 

•  11 

•  11 

•  IT 

•  2C 

TROY 

4*64 

3^09 

a  30 

•  30 

•  39 

•79 

•  16 

•  19 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

2*49 

•97  •02 

a29 

•  07 

•  77 

•  90 

T 

T 

•  62 

•  01 

24 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  OAM 

•  07 

•  42 

a26 

•  67 

•42 

•46 

•  90 

•  22 

TUSKEGEE  2 

•07  1^66 

a03 

•  10 

■38 

UNION  SPRINGS  9  S 

•  90 

.20 

•  40 

•  40 

•30 

10 

* 

UNIONTOWN 

.00 

UNIVERSITY  R 

•80  .09 

« 

•  80 

•90 

•  09 

•  40 

•  07 

•  36 

VALLEY  HCAO  3  S 

•  19 

•20  ^49 

.04 

•  02 

1^08 

a20 

•  06 

•  26 

VANCE 

•  04 

l^OO 

•  97 

•  16 

a  26 

•  32 

T 

•  96 

•  04 

MAOLEV 

RECORD  MISSING 

WALLACE  3  SW 

2  97 

•66 

•  19 

•  14 

•  19 

•20 

•  62 

•  29 

WALNUT  GROVE 

2aO0 

•  *to 

.00 

1^40 

WATERLOO 

llM 

•  1*90 

•  09 

WEST  BLOCTON 

2a  41 

•  48 

•  49 

•  90 

•  40 

•  16 

•  06 

■  11 

WETUMPKA 

a  89 

•  41 

•  16 

•  04 

al7 

T 

•  09 

WHATLEY 

la3> 

•  29 

T 

•  04 

•  11 

•  40 

•  U 

•  39 

•  09 

T 

WHEELER  OAM 

i»aa 

I.IO 

•  30 

T 

•  09 

a21 

•07 

•03 

T 

•  0> 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

laie 

•  40 

•09 

•  02 

•09 

a  07 

•  29 

WIDOWS  CR^  STM  PLANT 

3*30 

•  99 

a02  •69 

T 

1^69 

a  89 

T 

T 

T 

WILSON  DAM 

la76 

1^27 

•  32 

•  04 

T 

•  09 

•02 

•  02 

T 

WINFIELD  2  SW 

4aT9 

•  11 

l^Bl 

•  62 

2*23 

a  19 

•  16 

■  17 

•  06 

•  02 

YATES  HYDRO  PtANT 

la44 

•  89 

•  04 

•  69 

alO 

YOUNGS  STORE 

lase 

•96 

•  19  alO 

•07 

a04 

•  19 

•  09 

•  10 

Sm  B*tei*ne>  Nota»  FoUowbg  Slallon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1956 


Day  Oi  MoDlh 


StaUon 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

^  7 

9 

10 

11 

12 

13 

n 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

c 

i 

SERTVILLE  1  S 

MAX 

TE 

82 

81 

76 

78 

81 

77 

76 

71 

81 

•9 

8S 

89 

SS 

86 

67 

81 

81 

89 

86 

89 

k. 

8« 

89 

67 

T7 

82 

•7 

88 

84 

•  1 

NIM 

61 

61 

61 

61 

99 

96 

63 

96 

92 

60 

61 

64 

69 

69 

92 

41 

43 

47 

48 

59 

59 

62 

98 

98 

96 

98 

62 

61 

61 

64 

s 

,7 

~t:XAN06R  CITY  ft  NC 

MAX 

89 

81 

84 

80 

79 

81 

T7 

77 

84 

88 

88 

88 

90 

88 

81 

84 

89 

88 

87 

90 

S3 

91 

90 

78 

82 

86 

87 

S3 

SI 

91 

89 

•  S 

NIN 

60 

99 

62 

64 

60 

64 

63 

96 

51 

91 

51 

98 

99 

63 

61 

57 

37 

50 

49 

92 

53 

58 

60 

98 

63 

97 

64 

97 

97 

60 

60 

S; 

f  9 

MAX 

SO 

SI 

8S 

81 

84 

79 

77 

89 

81 

81 

88 

B2 

93 

94 

St 

SI 

90 

92 

94 

S6 

99 

91 

97 

96 

98 

88 

SS 

90 

SI 

SI 

99 

•9 

•  9 

NIN 

63 

61 

66 

69 

67 

66 

62 

69 

58 

99 

60 

66 

68 

70 

66 

66 

50 

59 

58 

62 

66 

68 

69 

67 

63 

64 

69 

64 

66 

69 

68 

S] 

,s 

iNlSTOW  CAA  AP 

MAX 

67 

89 

81 

84 

84 

79 

84 

77 

7S 

89 

89 

69 

66 

90 

SS 

71 

64 

87 

88 

86 

90 

99 

91 

89 

6S 

SO 

89 

88 

SI 

SI 

89 

89 

•2 

MIN 

64 

69 

64 

64 

61 

67 

64 

99 

93 

96 

99 

61 

62 

62 

62 

46 

40 

53 

91 

94 

97 

60 

61 

61 

9S 

99 

69 

60 

61 

69 

61 

ff 

«t 

' HUNS  2 

MAX 

«0 

•4 

78 

80 

89 

89 

84 

89 

78 

82 

89 

88 

88 

86 

84 

70 

82 

82 

81 

89 

89 

SI 

90 

St 

84 

ai 

88 

87 

S2 

St 

88 

84 

•  9 

NIN 

96 

97 

9S 

60 

90 

60 

64 

99 

92 

53 

50 

62 

61 

67 

66 

51 

41 

56 

48 

96 

99 

62 

99 

62 

»1 

62 

98 

9S 

61 

64 

61 

98 

,9 

HOSE   STATE  FARM 

MAX 

88 

86 

84 

84 

84 

81 

86 

S* 

84 

84 

80 

91 

91 

91 

SI 

SO 

89 

S2 

S9 

SI 

96 

S6 

91 

94 

SO 

80 

87 

SS 

S3 

M 

•  7 

MIN 

66 

67 

69 

69 

66 

64 

69 

60 

61 

61 

68 

69 

68 

69 

60 

*^ 

58 

Al 

62 

69 

66 

69 

69 

66 

69 

66 

69 

66 

•4 

•a 

AUBURM   )  SH 

87 

87 

78 

82 

n 

78 

S2 

77 

77 

81 

87 

90 

SO 

SO 

88 

77 

84 

•  0 

SS 

91 

B2 

96 

94 

S9 

76 

81 

88 

SO 

S4 

04 

86 

•I 

MIN 

60 

60 

69 

69 

** 

96 

62 

61 

** 

56 

59 

60 

66 

64 

63 

60 

*' 

53 

59 

56 

98 

60 

62 

62 

66 

96 

** 

59 

90 

62 

62 

99 

•  9 

BAY  MINETTE 

87 

89 

81 

80 

77 

82 

86 

84 

SO 

81 

87 

79 

SS 

90 

SO 

90 

S9 

SI 

SO 

S2 

91 

SS 

93 

92 

SO 

81 

69 

89 

90 

87 

S9 

86 

•  4 

MIN 

67 

66 

" 

67 

*" 

SB 

61 

69 

62 

62 

62 

69 

70 

69 

67 

59 

49 

60 

69 

63 

69 

67 

70 

70 

67 

69 

69 

69 

67 

67 

68 

66 

•  a 

■2 

80 

7» 

81 

89 

80 

78 

78 

77 

83 

87 

89 

87 

88 

87 

72 

84 

84 

84 

89 

90 

SI 

92 

82 

73 

82 

86 

SO 

SI 

92 

90 

84 

•  2 

NIN 

" 

62 

** 

** 

98 

66 

*' 

93 

94 

99 

59 

61 

69 

69 

69 

*^ 

58 

48 

96 

SO 

61 

98 

62 

97 

97 

64 

60 

63 

64 

63 

99 

•  3 

MSSEM6R  9  SSW 

MAX 

81 

84 

80 

82 

82 

77 

79 

80 

79 

84 

88 

87 

87 

88 

87 

71 

89 

86 

87 

89 

91 

S3 

91 

88 

78 

84 

86 

87 

SI 

SI 

69 

84 

•  8 

MIN 

61 

61 

63 

62 

61 

66 

63 

60 

96 

97 

97 

64 

69 

67 

69 

55 

54 

50 

95 

98 

61 

62 

50 

64 

62 

69 

62 

60 

69 

61 

69 

•  1 

BIRMINGHAM  NB  AP 

MAX 

BA 

81 

70 

82 

82 

77 

SO 

78 

77 

83 

87 

89 

87 

90 

89 

71 

84 

67 

87 

89 

91 

S4 

92 

sa 

76 

80 

84 

87 

SO 

sa 

89 

•  6 

NIM 

69 

69 

64 

61 

62 

67 

63 

60 

96 

62 

62 

71 

60 

69 

64 

48 

43 

56 

96 

5S 

60 

64 

64 

62 

61 

60 

69 

69 

64 

69 

67 

62 

«1 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

8S 

87 

82 

82 

74 

78 

86 

84 

80 

89 

89 

91 

00 

SI 

SO 

87 

89 

S2 

94 

S2 

94 

•6 

S6 

96 

S2 

88 

SS 

89 

SO 

SI 

SO 

88 

i2 

MIN 

6f 

61 

60 

64 

6B 

68 

61 

60 

99 

98 

99 

64 

68 

66 

61 

64 

41 

92 

57 

58 

98 

61 

64 

69 

63 

69 

69 

90 

62 

61 

61 

41 

«9 

BRIOQEPMIT  2  W 

MAX 

84 

SI 

79 

82 

89 

80 

78 

79 

78 

82 

86 

88 

88 

88 

89 

74 

81 

81 

84 

89 

89 

•1 

SS 

77 

79 

77 

90 

81 

•  8 

MIN 

9S 

63 

60 

60 

99 

63 

61 

93 

48 

93 

94 

97 

98 

62 

62 

40 

36 

90 

42 

49 

99 

98 

99 

98 

99 

96 

67 

96 

99 

59 

60 

Sft 

«9 

CALERA  2  SM 

MAX 

84 

S« 

81 

81 

80 

77 

82 

79 

78 

81 

84 

88 

89 

SO 

80 

74 

84 

88 

89 

86 

99 

S6 

S4 

86 

80 

88 

90 

88 

S* 

94 

SO 

84 

•  0 

MIN 

62 

98 

61 

61 

60 

69 

60 

98 

93 

95 

98 

94 

62 

61 

62 

53 

38 

91 

50 

92 

96 

99 

60 

98 

61 

62 

64 

60 

90 

61 

62 

98 

«1 

CAHOEN  3  NNH 

MAX 

87 

86 

89 

86 

77 

80 

89 

82 

77 

84 

90 

89 

00 

SS 

86 

78 

89 

SO 

91 

SI 

94 

99 

S9 

St 

86 

81 

86 

87 

SO 

92 

SI 

87 

•2 

MIN 

62 

60 

63 

69 

69 

67 

61 

61 

92 

97 

59 

64 

68 

69 

61 

58 

42 

56 

54 

96 

59 

61 

65 

63 

65 

64 

61 

62 

62 

62 

98 

60 

•  7 

CAI^  HILL  2  NN 

MAX 

89 

84 

8* 

80 

89 

77 

77 

SO 

74 

79 

81 

89 

88 

86 

88 

86 

79 

81 

87 

89 

87 

0 

92 

S2 

SI 

74 

81 

84 

as 

91 

sa 

•4 

•  1 

NIN 

96 

62 

64 

62 

61 

62 

62 

90 

92 

94 

94 

96 

60 

9» 

62 

5S 

3S 

42 

** 

60 

58 

60 

*' 

60 

96 

58 

99 

9S 

62 

64 

98 

i3 

CSMTRE 

NAX 

8* 

•4 

79 

sa 

87 

79 

79 

70 

77 

81 

88 

»1 

88 

SI 

89 

71 

81 

89 

86 

88 

91 

•4 

92 

89 

81 

7S 

86 

89 

S2 

sa 

SO 

81 

•  4 

NIN 

61 

64 

61 

63 

98 

66 

69 

92 

49 

94 

67 

60 

69 

67 

69 

'* 

99 

49 

98 

58 

61 

61 

60 

5S 

97 

61 

61 

69 

69 

69 

98 

•a 

CENTREV 1 LLE 

MAX 

8* 

82 

88 

81 

89 

81 

79 

87 

82 

81 

87 

91 

SO 

90 

02 

SI 

78 

87 

SI 

SO 

87 

99 

97 

99 

86 

82 

86 

89 

SO 

S2 

84 

87 

•  I 

NIN 

62 

90 

62 

64 

62 

62 

62 

9S 

99 

96 

69 

64 

61 

66 

69 

" 

40 

50 

52 

93 

57 

62 

62 

60 

64 

62 

66 

63 

5S 

62 

61 

99 

.7 

CMATOM 

NAX 

88 

89 

>2 

84 

81 

87 

89 

U 

SO 

89 

90 

91 

02 

9i 

SI 

81 

87 

S2 

94 

S4 

99 

97 

•7 

99 

SI 

87 

87 

90 

S4 

SI 

SI 

89 

•  4 

HIM 

63 

66 

61 

61 

66 

67 

60 

62 

60 

99 

99 

66 

66 

64 

66 

54 

42 

54 

54 

56 

98 

62 

62 

62 

64 

66 

64 

63 

61 

62 

62 

61 

•  0 

CITRONEU.E 

MAX 

89 

•4 

82 

78 

SO 

83 

86 

84 

78 

82 

87 

87 

89 

89 

SO 

SO 

84 

SO 

sa 

SS 

92 

99 

94 

91 

SO 

87 

87 

SS 

SS 

87 

SI 

84 

•  0 

MIN 

68 

66 

64 

68 

66 

68 

66 

66 

63 

62 

62 

70 

66 

•7 

67 

58 

52 

62 

67 

66 

70 

69 

68 

68 

67 

66 

67 

68 

69 

72 

64 

•  1 

CLANTQM 

MAX 

S3 

81 

83 

80 

83 

77 

78 

82 

77 

77 

82 

87 

87 

87 

89 

88 

79 

84 

88 

86 

SI 

94 

92 

SS 

77 

82 

84 

86 

90 

SI 

•4 

•  9 

MIN 

61 

90 

61 

69 

63 

65 

61 

60 

94 

96 

59 

62 

69 

63 

63 

56 

40 

93 

92 

94 

97 

60 

62 

60 

64 

61 

62 

60 

60 

61 

61 

99 

d 

CLATTQM 

MAX 

88 

84 

92 

SI 

91 

91 

S9 

97 

91 

78 

89 

87 

88 

01 

94 

S9 

■IN 

64 

4S 

61 

63 

63 

63 

64 

67 

67 

65 

60 

61 

62 

69 

64 

68 

MYTON 

NAX 

81 

82 

89 

88 

82 

77 

SO 

84 

80 

76 

89 

88 

88 

89 

88 

SS 

76 

82 

88 

89 

88 

S2 

94 

91 

SS 

87 

83 

88 

86 

SO 

SO 

89 

•  9 

NIN 

61 

66 

64 

66 

66 

67 

62 

61 

98 

60 

61 

67 

66 

70 

67 

56 

47 

5S 

60 

61 

62 

66 

68 

69 

71 

64 

66 

69 

66 

66 

67 

61 

»8 

OaCATUR 

NAX 

71 

78 

80 

79 

80 

84 

84 

81 

81 

71 

81 

86 

as 

87 

88 

89 

74 

SI 

81 

84 

89 

SO 

92 

SI 

81 

7S 

SI 

86 

SS 

82 

SI 

81 

•  4 

MIN 

90 

62 

63 

60 

9S 

62 

64 

49 

90 

60 

61 

64 

67 

62 

63 

52 

42 

59 

SO 

97 

60 

62 

61 

63 

58 

9S 

64 

62 

61 

66 

66 

99 

•  8 

eeMOMLIS  LOCK  AHO  DAM 

NAX 

86 

SO 

86 

84 

82 

78 

82 

87 

81 

80 

86 

88 

90 

9S 

91 

S2 

77 

88 

S2 

91 

68 

S4 

»8 

97 

89 

as 

•4 

89 

SI 

SI 

SI 

SC7 

•  0 

MIN 

63 

63 

69 

69 

66 

69 

62 

60 

57 

97 

96 

60 

62 

•0 

66 

97 

47 

46 

56 

60 

62 

69 

66 

67 

68 

69 

67 

66 

69 

66 

66 

62 

•  1 

MTHAN  CAA  AIRFORT 

NAX 

es 

SI 

89 

81 

76 

SO 

81 

82 

79 

89 

88 

92 

91 

SO 

90 

SO 

83 

S2 

94 

02 

S2 

S9 

S6 

SI 

81 

89 

81 

86 

SI 

92 

SI 

87 

•  9 

MIN 

63 

69 

66 

67 

68 

97 

64 

60 

99 

99 

69 

66 

70 

66 

68 

56 

51 

60 

66 

64 

69 

68 

72 

68 

69 

63 

69 

69 

66 

66 

69 

64 

•  8 

ENTERPRISE 

NAX 

88 

8S 

80 

89 

79 

84 

81 

79 

84 

00 

89 

01 

01 

SO 

SO 

84 

S2 

S4 

02 

92 

96 

SI 

SI 

81 

•4 

84 

87 

SS 

92 

91 

88 

•  4 

MIN 

69 

61 

68 

60 

67 

65 

90 

69 

59 

98 

99 

66 

69 

67 

66 

64 

51 

60 

62 

63 

64 

64 

64 

60 

64 

62 

64 

64 

69 

69 

67 

63 

•  t 

EUPAULA 

MAX 
MIN 

90 

91 

30 

84 

77 

86 

85 

76 

79 

86 

89 

92 

94 

92 

93 

82 

84 

93 

95 

93 

94 

96 

100 

97 

79 

86 

89 

91 

94 

95 

96 

SS 

.0 

SVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

88 

86 

84 

81 

77 

68 

•! 

81 

SO 

89 

89 

90 

SI 

SI 

SI 

80 

89 

S2 

»4 

S3 

93 

S6 

S4 

SI 

88 

87 

88 

SS 

S2 

90 

91 

87 

•  9 

MIN 

66 

66 

66 

69 

68 

62 

60 

61 

56 

57 

96 

6S 

68 

69 

61 

50 

42 

53 

57 

59 

61 

63 

65 

65 

64 

69 

65 

62 

63 

69 

62 

61 

•  7 

FMRMOPE 

NAX 

87 

88 

89 

Al 

77 

84 

89 

88 

84 

81 

88 

SO 

SO 

88 

SS 

82 

84 

88 

89 

88 

91 

91 

93 

S6 

92 

as 

84 

88 

89 

SI 

SS 

87 

•  t 

M2N 

66 

69 

66 

6S 

69 

68 

64 

66 

64 

63 

62 

64 

68 

68 

70 

62 

90 

69 

69 

62 

69 

68 

69 

73 

68 

68 

71 

69 

67 

68 

67 

69 

•  9 

MYETTE 

NAX 

1* 

7* 

89 

8t 

89 

89 

89 

87 

81 

81 

89 

88 

88 

SS 

SO 

88 

84 

86 

8* 

84 

86 

94 

S4 

88 

88 

81 

81 

86 

SO 

SO 

S2 

86 

•  3 

MIN 

62 

60 

90 

9S 

62 

62 

65 

59 

97 

99 

98 

99 

69 

67 

69 

92 

42 

51 

50 

98 

59 

59 

58 

64 

64 

61 

61 

60 

60 

9S 

62 

99 

•  7 

FMREMCE 

NAX 

74 

76 

71 

82 

86 

86 

82 

86 

82 

89 

86 

88 

82 

86 

82 

70 

82 

84 

8* 

89 

90 

91 

93 

86 

84 

82 

86 

89 

89 

90 

81 

89 

•  9 

MIN 

96 

93 

62 

98 

97 

54 

96 

90 

56 

56 

60 

64 

60 

64 

62 

90 

40 

52 

44 

48 

54 

64 

64 

52 

52 

99 

56 

60 

62 

64 

62 

96 

■  4 

FtRT  MORaAN 

NAX 

7« 

79 

81 

77 

78 

78 

81 

84 

7* 

SO 

SI 

81 

S2 

84 

89 

80 

78 

84 

89 

87 

88 

88 

SB 

89 

88 

S4 

a* 

89 

as 

86 

87 

81 

•  1 

MIN 

60 

71 

71 

71 

70 

69 

71 

72 

68 

70 

70 

72 

71 

74 

74 

66 

69 

70 

6S 

79 

" 

78 

78 

^* 

^* 

71 

^* 

71 

71 

71 

•  9 

raises  CITY 

MAX 

88 

8S 

82 

81 

86 

77 

80 

86 

84 

88 

89 

SO 

SI 

91 

90 

90 

86 

89 

SI 

99 

99 

S9 

S8 

86 

91 

88 

84 

88 

88 

91 

91 

88 

•  9 

61 

67 

64 

6« 

67 

67 

61 

64 

98 

61 

60 

67 

68 

67 

68 

98 

48 

00 

62 

63 

64 

66 

68 

68 

66 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

61 

•  S 

MOSOEN  SAS  PLANT 

MAX 

89 

84 

78 

81 

81 

76 

78 

74 

77 

89 

87 

se 

SO 

88 

88 

70 

82 

89 

87 

86 

90 

SI 

SI 

as 

74 

SO 

89 

89 

02 

91 

89 

•4 

il 

MIN 

63 

64 

63 

62 

97 

69 

72 

90 

92 

94 

55 

9S 

60 

64 

63 

96 

41 

52 

46 

53 

97 

5S 

9S 

59 

61 

9S 

99 

99 

61 

64 

61 

98 

•  6 

•ENEVA 

MAX 

02 

01 

S2 

89 

81 

79 

77 

86 

87 

84 

88 

S3 

SI 

99 

91 

94 

S4 

86 

S6 

97 

96 

S6 

SS 

SS 

99 

S2 

SI 

90 

SO 

96 

97 

SO 

•  S 

MIN 

62 

61 

62 

66 

67 

66 

60 

62 

99 

98 

58 

69 

70 

69 

61 

67 

44 

52 

60 

59 

5S 

62 

67 

65 

62 

64 

69 

64 

61 

69 

69 

62 

■  0 

MEENSBORO 

MAX 

BO 

81 

S9 

76 

89 

00 

SI 

86 

SI 

S4 

S2 

88 

84 

84 

as 

90 

SI 

99 

92 

86 

•  6 

MIN 

62 

69 

69 

66 

69 

67 

62 

61 

97 

61 

61 

66 

67 

70 

66 

99 

47 

58 

51 

62 

66 

68 

67 

68 

67 

64 

67 

69 

64 

67 

66 

61 

•  9 

MEEHVIU.E 

NAX 

SS 

86 

S3 

81 

71 

78 

81 

79 

88 

92 

S2 

91 

S3 

SI 

87 

87 

94 

S9 

94 

S9 

S7 

S7 

S6 

88 

88 

89 

90 

99 

99 

99 

SS 

•  4 

MIN 

69 

62 

64 

69 

67 

66 

63 

63 

97 

98 

59 

69 

69 

67 

69 

61 

4S 

57 

60 

62 

63 

69 

66 

66 

69 

62 

64 

64 

64 

69 

69 

61 

>1 

MNTERSVILLE 

MAX 

81 

81 

77 

SO 

87 

SO 

77 

76 

77 

81 

88 

SI 

88 

SO 

86 

69 

83 

81 

84 

89 

90 

S4 

sa 

SO 

79 

82 

81 

88 

89 

89 

89 

SS 

•s 

MIN 

60 

69 

62 

61 

98 

98 

63 

60 

99 

96 

58 

66 

62 

69 

69 

99 

41 

16 

92 

90 

60 

62 

62 

62 

61 

9S 

62 

66 

64 

69 

9« 

■s 

-  55  - 


DAILY  TEMPERATURES 


StotioD 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

S 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HALEYVIU.E 

MAX 

7J 

79 

80 

77 

80 

79 

71 

83 

87 

84 

87 

87 

Is 

82 

78 

83 

66 

89 

88 

82 

2 

MIN 

99 

64 

62 

59 

57 

62 

57 

59 

54 

60 

61 

64 

61 

62 

67 

48 

42 

54 

50 

44 

58 

61 

61 

60 

59 

SS 

56 

60 

63 

66 

98 

1 

HfiAOLAND 

MAX 

80 

83 

00 

92 

90 

92 

94 

94 

89 

91 

82 

87 

0 

MIN 

63 

66 

65 

6« 

67 

64 

65 

58 

58 

60 

66 

68 

66 

66 

6« 

47 

60 

61 

62 

63 

65 

70 

68 

65 

63 

64 

63 

65 

66 

68 

68 

63 

g 

HEFLIN 

MAX 

78 

81 

81 

88 

71 

82 

81 

87 

86 

89 

91 

91 

66 

67 

83 

>7 

MIN 

58 

60 

62 

61 

56 

65 

63 

56 

49 

49 

48 

Si 

51 

60 

18 

99 

34 

48 

44 

48 

52 

55 

56 

55 

59 

99 

63 

64 

60 

64 

19 

» 

.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

80 

78 

76 

89 

82 

87 

88 

87 

90 

91 

94 

90 

80 

81 

84 

86 

80 

85 

■  3 

MIN 

63 

65 

63 

69 

65 

66 

62 

62 

15 

98 

60 

64 

64 

65 

61 

60 

49 

59 

65 

66 

66 

64 

65 

69 

61 

60 

61 

68 

67 

68 

64 

62  •« 

JASPER 

MAX 

78 

79 

72 

84 

86 

88 

84 

91 

92 

91 

88 

80 

92 

99 

88 

90 

91 

90 

89 

>3 

MIN 

60 

58 

63 

62 

57 

60 

65 

58 

55 

97 

56 

59 

60 

64 

62 

52 

40 

51 

47 

65 

58 

58 

98 

59 

62 

61 

64 

62 

59 

60 

62 

98 

•  2 

LAFAYETTE 

MAX 

90 

78 

S3 

88 

88 

88 

90 

94 

95 

91 

72 

62 

83 

90 

93 

91 

86 

■  0 

MIN 

61 

61 

61 

66 

63 

64 

61 

59 

49 

51 

54 

63 

65 

63 

63 

58 

42 

48 

58 

38 

60 

61 

65 

62 

63 

96 

63 

59 

63 

63 

64 

19 

•  6 

LIVINSSTON 

MAX 

81 

89 

83 

82 

79 

S3 

82 

76 

01 

90 

78 

86 

90 

89 

89 

91 

»4 

93 

88 

88 

81 

86 

•  6 

MIN 

63 

65 

65 

65 

65 

67 

63 

62 

59 

59 

61 

66 

67 

72 

66 

96 

46 

56 

57 

60 

61 

65 

66 

66 

68 

66 

67 

65 

64 

66 

47 

63 

■  3 

LOCKHART 

MAX 

S8 

88 

83 

79 

74 

76 

81 

81 

86 

89 

90 

91 

02 

01 

78 

90 

87 

|6 

MIN 

64 

63 

70 

67 

67 

67 

61 

64 

60 

60 

61 

65 

68 

67 

67 

69 

46 

56 

60 

61 

63 

67 

68 

67 

65 

69 

66 

64 

64 

61 

66 

63 

•  8 

MADISON 

MAX 

82 

89 

92 

83 

•  2 

MIN 

56 

63 

61 

58 

98 

65 

63 

54 

53 

58 

60 

62 

64 

67 

66 

50 

42 

58 

59 

56 

61 

62 

59 

62 

57 

57 

63 

61 

63 

6« 

63 

19 

•  6 

MARION  JDNLTION  2  NE 

MAX 

90 

7^ 

90 

64 

«7 

MIN 

63 

63 

63 

67 

65 

67 

62 

61 

57 

59 

60 

65 

61 

68 

65 

56 

44 

57 

58 

59 

61 

66 

67 

67 

67 

63 

65 

64 

65 

66 

61 

42 

•  5 

MARTIN  0AM 

MAX 

V, 

84 

80 

82 

76 

78 

80 

76 

77 

83 

87 

89 

88 

84 

S3 

88 

96 

92 

89 

90 

92 

88 

76 

85 

•  9 

MIN 

58 

59 

64 

66 

64 

65 

64 

69 

54 

55 

56 

59 

61 

61 

61 

61 

48 

53 

55 

56 

59 

63 

65 

63 

66 

60 

64 

60 

60 

62 

62 

60 

•  6 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

87 

82 

77 

80 

84 

78 

89 

91 

»1 

90 

80 

86 

93 

89 

90 

92 

91 

99 

91 

81 

86 

68 

00 

92 

94 

91 

67 

•  4 

MtM 

65 

67 

66 

69 

69 

69 

67 

65 

59 

62 

61 

67 

71 

70 

69 

64 

51 

63 

64 

64 

66 

69 

72 

72 

60 

64 

68 

67 

67 

70 

70 

64 

•  4 

MOBILE  MB  AIRPOST 

MAX 

85 

83 

83 

61 

80 

81 

86 

87 

78 

S3 

86 

ft7 

87 

88 

90 

82 

85 

92 

91 

92 

91 

93 

93 

92 

89 

81 

84 

89 

90 

88 

90 

86 

•  6 

MIM 

66 

66 

69 

69 

6« 

67 

66 

66 

65 

63 

62 

70 

60 

67 

69 

60 

52 

61 

66 

63 

65 

60 

70 

71 

72 

66 

71 

60 

69 

69 

69 

66 

•  9 

MSBILE 

MAX 

82 

SO 

S2 

80 

SO 

89 

79 

81 

84 

81 

81 

81 

89 

91 

89 

92 

92 

01 

90 

82 

94 

83 

90 

91 

86 

88 

89 

•  1 

MIN 

70 

67 

69 

71 

70 

68 

67 

61 

66 

68 

72 

73 

7i 

70 

62 

99 

66 

70 

70 

67 

73 

74 

79 

74 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

74 

69 

•  4 

HeHTGOHEIIY  MB  AP 

MAX 

79 

90 

90 

78 

84 

69 

91 

91 

92 

94 

99 

91 

81 

81 

87 

80 

92 

92 

66 

•  6 

MIN 

63 

62 

65 

68 

67 

67 

63 

60 

56 

98 

59 

65 

69 

67 

67 

99 

48 

59 

61 

60 

62 

66 

69 

67 

63 

63 

63 

64 

69 

68 

67 

63 

•  1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

^ 

80 

90 

68 

81 

81 

86 

90 

7S 

80 

81 

S7 

S3 

lO 

MIN 

58 

65 

64 

59 

60 

68 

63 

56 

59 

62 

63 

67 

68 

71 

17 

49 

47 

60 

55 

62 

62 

67 

67 

60 

58 

62 

67 

64 

66 

69 

68 

61 

•  9 

NATCHEZ 

MAX 

79 

90 

94 

79 

86 

96 

67 

•  6 

MIN 

62 

64 

64 

63 

69 

65 

59 

61 

58 

96 

56 

66 

6« 

67 

61 

92 

39 

52 

53 

56 

57 

60 

63 

62 

64 

64 

65 

60 

61 

61 

61 

60 

•  3 

ONEONTA 

MAX 

82 

as 

SO 

7f 

81 

84 

84 

SS 

69 

82 

81 

84 

85 

71 

80 

84 

81 

.7 

MIN 

62 

61 

61 

61 

»7 

56 

63 

58 

93 

98 

56 

61 

62 

W 

62 

53 

39 

52 

47 

54 

56 

59 

60 

58 

62 

59 

59 

60 

61 

62 

62 

17 

•e 

OZARK 

MAX 

92 

92 

SO 

82 

78 

82 

81 

85 

81 

89 

92 

91 

94 

92 

90 

60 

81 

93 

99 

92 

93 

97 

98 

98 

87 

88 

02 

94 

98 

91 

S9 

.7 

MIN 

64 

68 

66 

68 

66 

63 

64 

58 

19 

62 

66 

70 

66 

6« 

61 

46 

66 

60 

62 

64 

69 

69 

66 

61 

62 

64 

64 

69 

65 

67 

69 

44 

•  2 

PBLL  CITY  «  NW 

MAX 

85 

85 

83 

82 

82 

82 

79 

84 

87 

87 

88 

66 

86 

90 

93 

91 

67 

69 

79 

61 

97 

68 

90 

89 

•  0 

MIN 

59 

60 

62 

59 

66 

68 

61 

18 

61 

62 

61 

60 

96 

14 

se 

60 

61 

19 

60 

18 

60 

19 

60 

61 

62 

69 

•  4 

PRATTVILLE 

MAX 

86 

84 

83 

81 

87 

79 

79 

84 

90 

79 

88 

90 

90 

88 

90 

96 

94 

92 

91 

81 

99 

98 

93 

92 

99 

67 

•  1 

MIN 

61 

62 

65 

67 

66 

67 

67 

64 

57 

19 

57 

63 

64 

69 

65 

62 

42 

55 

57 

56 

60 

63 

65 

61 

68 

61 

61 

•1 

61 

as 

44 

42 

•  0 

PgSHMATAHA 

MAX 

8« 

78 

78 

87 

78 

78 

86 

90 

90 

87 

91 

90 

91 

99 

94 

94 

84 

97 

90 

90 

61 

•  9 

MIN 

59 

53 

64 

65 

66 

67 

62 

63 

57 

17 

59 

62 

67 

68 

69 

59 

44 

55 

56 

98 

59 

63 

64 

67 

66 

66 

64 

64 

64 

69 

44 

M 

•  7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

80 

77 

74 

SO 

83 

79 

71 

81 

69 

81 

82 

81 

84 

90 

89 

88 

9^ 

70 

79 

81 

97 

89 

67 

41 

•  8 

MIN 

58 

63 

62 

56 

56 

66 

63 

56 

56 

61 

59 

62 

63 

68 

98 

44 

41 

51 

47 

54 

59 

60 

58 

60 

59 

59 

66 

60 

61 

64 

61 

M 

•  1 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

84 

80 

84 

84 

84 

91 

91 

92 

91 

92 

•I 

88 

67 

84 

81 

89 

89 

87 

•  0 

MIN 

60 

66 

68 

67 

69 

65 

61 

61 

62 

61 

60 

69 

69 

61 

61 

U 

48 

61 

63 

61 

62 

65 

67 

71 

69 

66 

71 

64 

65 

6« 

41 

44 

t2 

ROCKFORD 

MAX 

84 

7« 

80 

7f 

00 

89 

87 

91 

91 

91 

61 

87 

93 

92 

86 

•  6 

MIN 

57 

56 

58 

54 

59 

65 

61 

58 

53 

92 

52 

54 

9« 

18 

58 

57 

37 

46 

51 

52 

54 

58 

59 

18 

63 

59 

63 

S6 

18 

»9 

17 

16 

•  1 

ROCK  MILLS 

MAX 

87 

90 

92 

90 

84 

90 

91 

74 

91 

92 

66 

•  9 

MIN 

»9 

59 

62 

67 

60 

65 

64 

60 

90 

90 

50 

M 

60 

19 

62 

99 

38 

51 

SO 

52 

52 

56 

60 

17 

62 

96 

61 

19 

17 

60 

60 

17 

•  1 

RSSSELLVItl-E  2 

MAX 

70 

77 

g4 

80 

^ 

80 

82 

81 

83 

89 

92 

94 

90 

61 

78 

92 

92 

99 

80 

•I 

62 

•  1 

MIN 

58 

61 

57 

58 

58 

60 

60 

49 

16 

98 

M 

M 

69 

70 

59 

48 

44 

52 

62 

56 

55 

60 

SO 

62 

58 

58 

61 

18 

60 

60 

44 

68 

•  3 

SAINT  BCRNARO 

MAX 

S3 

79 

SO 

79 

87 

87 

69 

62 

63 

83 

81 

89 

90 

99 

99 

72 

80 

SI 

99 

91 

90 

SI 

•  1 

MIM 

60 

61 

60 

60 

57 

59 

63 

57 

52 

94 

96 

60 

63 

65 

61 

92 

40 

51 

SO 

56 

59 

59 

60 

61 

60 

18 

60 

60 

62 

62 

61 

M 

•  2 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

79 

77 

74 

7^ 

84 

76 

7* 

80 

03 

67 

80 

SO 

81 

83 

88 

90 

68 

92 

73 

78 

82 

81 

60 

99 

68 

61 

•  2 

MIN 

60 

63 

62 

62 

59 

64 

64 

57 

51 

9S 

1« 

65 

69 

69 

60 

51 

41 

95 

47 

56 

59 

61 

62 

IS 

61 

56 

61 

63 

62 

61 

64 

M 

•  1 

SCOTTSBOM 

MAX 

71 

83 

84 

89 

83 

90 

92 

91 

91 

79 

80 

84 

90 

91 

91 

90 

64 

•  9 

MIM 

61 

61 

62 

62 

57 

66 

62 

56 

55 

57 

56 

59 

61 

66 

U 

51 

39 

62 

46 

S3 

52 

S9 

58 

58 

55 

60 

64 

55 

5« 

64 

64 

17 

•  6 

SELMA 

MAX 

91 

92 

78 

86 

91 

92 

94 

96 

91 

84 

69 

88 

89 

92 

91 

91 

87 

•  7 

NIN 

69 

65 

64 

68 

67 

67 

64 

62 

18 

60 

60 

61 

68 

67 

67 

18 

48 

58 

61 

60 

62 

66 

68 

67 

68 

63 

65 

66 

61 

67 

47 

61 

.7 

CrLACAOSA  K  NE 

MAX 

87 

89 

80 

82 

73 

82 

88 

87 

81 

90 

93 

^ 

99 

72 

80 

94 

68 

99 

91 

90 

64 

•  2 

MIN 

62 

63 

62 

64 

M 

V 
w 

64 

»9 

56 

62 

99 

6* 

6« 

61 

87 

38 

53 

50 

53 

55 

60 

62 

59 

69 

60 

66 

62 

60 

62 

41 

M 

.7 

TALLAOeOA 

MAX 

M 

80 

79 

79 

01 

68 

90 

88 

90 

89 

71 

72 

69 

92 

91 

81 

•  7 

MIN 

63 

62 

61 

65 

60 

66 

64 

60 

M 

■7 

ft4 

M 

62 

61 

55 

38 

54 

SO 

64 

96 

60 

62 

60 

61 

60 

U 

60 

62 

61 

61 

19 

.3 

THOMASVILLE 

MAX 

91 

9S 

98 

91 

79 

97 

90 

64 

99 

94 

92 

94 

68 

•  8 

MIN 

6S 

6« 

64 

65 

66 

66 

62 

63 

M 

60 

18 

M 

67 

70 

6« 

56 

44 

56 

59 

62 

62 

65 

66 

61 

70 

as 

65 

61 

•4 

64 

66 

11 

•  1 

TBOY 

MAX 

88 

^ 

80 

80 

84 

•I 

91 

90 

91 

91 

99 

97 

99 

99 

92 

92 

87 

•  4 

MIN 

63 

62 

65 

66 

61 

*S 

61 

17 

19 

62 

61 

69 

61 

•4 

62 

47 

59 

64 

64 

55 

65 

66 

62 

69 

62 

64 

69 

66 

67 

67 

62 

|9 

TOSCALMSA  CAA  AP 

MAX 

81 

79 

74 

91 

91 

94 

oa 

91 

81 

62 

99 

69 

92 

92 

99 

64 

•  1 

MIN 

62 

64 

63 

64 

•4 

67 

«1 

•1 

IS 

60 

62 

68 

67 

•S 

64 

50 

45 

57 

54 

99 

62 

65 

65 

64 

68 

64 

68 

61 

64 

64 

47 

42 

•  6 

TUSKIOEE  2 

MAX 

88 

89 

SI 

81 

76 

79 

SI 

W 

t» 

90 

92 

87 

92 

91 

n 

81 

90 

91 

M 

S2 

96 

•7 

»7 

9* 

7« 

62 

67 

90 

91 

91 

9S 

67 

.7 

MIN 

61 

62 

64 

69 

65 

66 

61 

62 

99 

IS 

61 

67 

63 

6» 

61 

51 

49 

17 

SS 

60 

61 

69 

65 

64 

61 

19 

64 

61 

63 

64 

41 

41 

•  7 

UNION  SPRltMS  1  S 

MAX 

90 

at 

81 

80 

S2 

80 

•2 

84 

80 

84 

80 

90 

90 

92 

90 

91 

SO 

62 

90 

88 

90 

«i 

n 

Bl 

64 

67 

66 

90 

62 

90 

90 

64 

•  1 

MIN 

60 

B» 

65 

64 

61 

55 

16 

67 

19 

»3 

50 

11 

M 

IS 

19 

56 

41 

54 

50 

10 

52 

BN1*ERSITY 

MAX 

81 

s* 

80 

82 

78 

n 

82 

88 

78 

n 

S« 

87 

88 

80 

80 

72 

81 

89 

89 

81 

91 

•1 

92 

89 

80 

61 

61 

67 

90 

91 

94 

61 

•  1 

MIM 

62 

63 

62 

63 

64 

66 

•4 

61 

M 

61 

63 

•7 

6« 

70 

64 

53 

48 

17 

56 

60 

61 

66 

66 

6» 

66 

64 

67 

66 

M 

47 

46 

41 

•0 

3m  R*i*r«Dc«  NotM 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


StatloD 

Day 

Of  Monlh 

• 

a 
o 
> 

I  1   2  1  3 

4  1   5  1  6 

7  1   8  j  9 

10  1  11  j  12 

13  1    U  1  IS 

16  j   17  1  18 

19  1  20  21 

22  |jaj^24 

■25  1  26  j  27 

28     29  1  30  1  31 

VALLEY  HEAD  1  S 

MAX 
MIH 

7a   ao  eo 

59    »2  61 

7«     02  it, 

61     it  63 

70     77  7» 

64     M  12 

7)   ai  a4 

M    »6  »7 

07     8*  87 
M    61  60 

as    60  80 

49     36  45 

82    02  as 

47     46  57 

89    0«  89 

56    55  56 

81     68  79 

5S    57  61 

82     90    89  87 

59     60    63  62 

81i2 
56a3 

EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6 


Day  of  month 


DunoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  S  P 

FAIRBOPK 

ETAP 

.17 

.19 

.08 

.10 

.23 

.23 

.29 

.25 

.32 

.18 

.16 

.31 

.34 

.34 

.46 

.40 

.01 

.13 

.22 

.17 

.21 

.38 

.22 

.17 

.31 

.15 

.33 

.18 

.26 

B6.93 

WIND 

11 

13 

26 

L2 

26 

26 

17 

33 

55 

27 

17 

18 

15 

23 

33 

91 

34 

50 

14 

27 

33 

13 

25 

41 

13 

45 

46 

16 

28 

IS 

34 

875 

MARTIN  DAM 

ETAP 

.26 

.15 

.14 

.10 

.06 

.04 

.20 

.06 

.15 

.20 

.23 

.23 

.18 

.19 

.28 

.38 

.06 

.15 

.27 

.39 

.13 

.26 

.30 

.17 

.13 

.20 

.35 

.31 

.25 

.28 

.25 

6.15 

IIIID 

20 

10 

20 

10 

10 

20 

10 

SO 

5 

10 

5 

10 

5 

5 

20 

90 

60 

40 

40 

30 

30 

20 

30 

40 

40 

30 

21 

8 

15 

11 

21 

738 

BSnRiRCE  Nona 

Tb0  four  dtclt  Identification  ouabors  Id  tbe  lodes  auaber  coluu  of  tbe  StfttlOD  lodez  are  assigned  oo  a  state  basla.     There  «lll  be  no  duplleatloo  of  ouabera  vlthla  a  state, 
riflrurea  and  letters  following  the  station  nase,  such  aa  12  SSW,   indicate  distance  In  etles  and  direction  froB  the  post  office. 
Observation  tlaea  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlse. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  lo  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seaaoaal  snowfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  Booths  will  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  lo  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  Missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Uoless  otherwise  Indicated,  dlaenslooal  units  used  In  this  bulletin  are:  tesperature  In  *7. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  eoveaeot  in  Biles.  Degree  days  are  baaed  on  a  dally 
average  of  65'  F. 

Bvaporatlon  is  aeaaured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaneter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Aaounta  in  Table  3  are  froB  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,   S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.     See  the  station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  ground  In  Table  7   Is  at  observation  tlae  tor  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.,  C.S.T.     TTB  BQUIV  In  Table  7  Beans  the 
water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  seasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  ground  is  two  Inches  or  sore.     Water  equivalent  saaples  are  necessarily  taken  froB 
different  points  for  auccesalve  observations;  consequently  occaaional  drifting  and  other  causes  of  local  variability   in  the  anowpack  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

full-tlBe  Weather  Bureau  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  aa  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921~19S0.  adjusted  to  represent 
at  the  present  location. 

Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Aaount  Included  in  following  aeasureBent ,   tlBe  distribution  unknown. 

Data  in  tbe  coluBo  foraerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 

Theraoaetera  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  theraoBeters  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof 
of  a  building. 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  aonth. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  sore  days  of  record  slsslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  thl;  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  BOntb. 
Aaounts  froB  recording  gage.     (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  say  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data). 
Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
Includes  total  for  previous  aonth. 

Alabaaa  aay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cliaatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,    Donnelly  Field, 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

ABBEVILLE 

00*0 

HCNRV 

4 

31  34 

05  19 

4«1 

7A 

WILLIAM  W.  NOBCWLH 

3  C 

AOOISON 

2 

34  11 

B7  11 

799 

MIO 

F AIMER  GOOSEY 

C 

AOOISON  CENTRAL  TOHEI 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  30 

BOO 

7A 

U«t«  FOREST  SERVICE 

1 

32  14 

II  ?! 

179 

•A 

S I DNS  T  J (  HABOY (  SR 

ALRERTVILLE   1  S 

ous 

MARSHALL 

12 

34  15 

B8  11 

1114 

9A 

9A 

JESSE  M>  CULP 

3  5  7 

ALEXANOCR  CITY  A  NE 

Ol«S 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

•9  93 

440 

IP 

9f 

CITY  FILTER  PLANT 

2 

19  7 

ALICEVILLE 

oiTe 

PICKENS 

13 

33  08 

7a 

BLANTON  JONES 

ANOALUSIA 

0292 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

350 

7A 

7A 

J*  RATHCMO  SHREVE 

2 

3  9  7 

ANNISTOM  CAA  AP 

0272 

CALXOUN 

7 

33  S9 

69  91 

999 

MIO 

MIO 

CIVIL  ACROi  AOMi 

2 

3  9  7 

ARLEY  i  S 

0998 

MINSTON 

2 

34  04 

07  13 

500 

7A 

MRS*  DORA  R>  OAVIS 

ASHLANO 

0M« 

CLAY 

11 

33  18 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

ASHVILLE  3  SH 

0977 

ST.  CLAIR 

7 

39  49 

86  19 

7A 

WILLIE  STEtMKVF 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  48 

»8  99 

709 

TA 

TVA-42 

ATHENS  2 

03«9 

LIMESTONE 

12 

34  48 

B6  99 

720 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WJMW 

2 

3  9  7 

ATMORE  STATE  FARM 

0A02 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

B7  29 

104 

4P 

4P 

ATHORE  STATE  FARM 

2 

3  9       7  C 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

11  32  34 

85  31 

710 

6A 

8A 

MRS,  MARTHA  I*  MOORE 

3 

3  1  7 

AUBURN  SCS  10 

0*27 

LEE 

11 

32  M 

65  2  9 

700 

MIO 

SOIL  CONS*  SERVICE 

AUTAUOAVILLE 

OMO 

AUTAUGA 

I 

32  26 

88  99 

200 

6A 

J*  B*  NEIGHBORS 

8AV  MlNETTC 

09S9  liALOWIN 

9 

30  53 

87  47 

260 

7P 

7P 

GROVER  W>  NOOOWARO 

3  5  7 

belcreen 

0491  :framu.in 

12  ;34  28 

•7  92 

•10 

7A 

TVA-43 

BELLE  MINA  2  N 

0699 

LIMESTONE 

12 

34  42 

9P 

ALA*  POLY.  INST* 

3 

3  9  7 

0740 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

MID 

MISS  CLARA  R<  OLIVE 

c 

BESSEMER  5  SSH 

0797 

JEFFERSON 

2 

33  21 

68  98 

530 

8P 

JAMS*  B*  ELLIOTT 

3 

19  7 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13  l34  10 

68  07 

939 

HID 

MRSkBELLE  WHITEHEAD 

C 

BILLtNGSLCY 

0829 

AUTAU6A 

1 

32  40 

84  41 

360 

4P 

JOHN  R«  THOMAS 

BIRMINGHAM  KB  AP 

0891 

JEFFERSON 

2 

33  34 

84  45 

810 

MID 

NlD 

UiS*  WEATHER  BUREAU 

2 

19      7  C 

0894 

COLBERT 

12 

34  39 

470 

7A 

TVA-42 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

9 

31  40 

09  31 

110 

7A 

OTIS  J*  WALKER 

0997 

MARSrULL 

04  10 

1079 

7A 

MILFORO  Ha  OOOLEY 

3  C 

BRANTLEY 

1080 

CRENSHAW 

8 

31  39 

84  18 

274 

7A 

R4  K*  HENDERSON 

BREWTON  9  SSE 

1084 

■SCAMS 1 A 

• 

31  04 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVV 

BRIOOCPORT  2  M 

1009 

JACKSON 

12 

34  54 

89  45 

660 

9P 

5P 

MISS  Ht  LOUISE  JONES 

3  9  7 

BRUNOID^E 

1178 

PIKE 

9 

31  43 

89  49 

915 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

1266 

SHELBY 

84  46 

940 

5P 

9P 

PIERCE  A«  GARRETT 

3 

15  7 

CAHOEN  3  NNW 

1900 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

5P 

9P 

ALA.  POLY.  INST. 

3 

3  9  7 

CAMPBELL 

1319 

CLARKE 

13 

31  5» 

91 

MIO 

JOE  PICKENS 

CAMP  MILL  2  NK 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

880 

4A 

ALA.  POLY.  INST* 

19  7 

CARBON  HILL 

1377  WALKER 

2 

33  94 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C«  RAY 

CENTER  SROVE 

1492 

MORGAN 

84  36 

760 

7A 

TVA-«4 

CENTRE 

1912 

CHEROKEE 

7 

34  09 

85  31 

470 

8P 

8P  iJOm  S.  TOWNS 

3 

9  9  7 

CENTREVILLE 

1920 

BIBS 

3 

32  97 

87  08 

210 

7A 

7A 

W.  0*  HOLLIFIELD 

2 

3  5  7 

i»a« 

WASHINGTON 

13 

31  28 

B*  11 

199 

8P 

CHAS*  C.  SMITH 

CHILDERSBURC 

1«19 

TALLADEGA 

7 

33  17 

08  21 

480 

8A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CITRONELLE 

1689 

MOBILE 

0 

31  05 

08  14 

331 

4P 

6P 

B.  0*  JONES 

2 

3  9  7 

CLAIBORNE 

1490 

MONROE 

31  32 

87  31 

181 

7A 

TOLL  IE  L*  HASKEW 

CL ANTON 

1894 

CHILTON 

7 

32  »1 

7A 

MARION  W*  EASTEtLING 

2 

3  9  7 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

9 

31  51 

85  37 

800 

5P 

8A 

CHARLES  L*  WESTOM 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

180T 

OENCVA 

9 

31  11 

85  50 

290 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

470 

7A 

TVA-442-A 

3  C 

COLLINSVILLE 

1849 

OE  KALB 

34  19 

09  92 

714 

7A 

B*  W*  Apn.ETOM 

COLUMBIA 

1889 

HOUSTON 

31  18 

111 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

CORDOVA 

19*0 

2 

33  4« 

87  11 

6A 

MRS*  C.  OCESHAM 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

00  23 

219 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEV  t  LLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

09  49 

780 

0A 

OR.  W.  B.  FULTON 

OAOEV 1 LLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

730 

MIO 

H*  CLAY  PLESS 

C 

DANCV 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

7P 

E«  F.  SMITH 

OANV I LLE 

2149  MOftGAN 

12 

34  29 

07  09 

400 

7A 

TVA-903 

2188 

HAREM 00 

13 

32  21 

07  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M*  CREWS 

2 

3  9  7 

2207 

NORGAH 

12 

34  38 

0A 

0A 

SARTHELL  W.  UPTON 

2 

OECATUR 

2218 

HOROAN 

12 

34  37 

7A 

TVA-43-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  34 

6A 

TVA-411 

OEMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

2249 

MARENGO 

13 

32  31 

07  90 

100 

0A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

19  7 

2372 

HOUSTON 

ft 

31  14 

83  26 

321 

MIO 

MIO 

CIVIL  AERO*  ADM. 

2 

3  9  7 

2377  IHOUSTON 

9 

31  17 

69  24 

300 

MID 

CHARLIE  Wt  CLEARMAN 

C 

E  BA 

2*77  COFFEE 

10 

31  25 

84  04 

109 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

ELROO 

2832  TUSCALOOSA 

13 

33  15 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670  COFFEE 

9 

31  19 

89  91 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WIRB 

3  9  7 

2727 

BARBOUR 

4 

31  »3 

85  06 

230 

9P 

7A 

WILLIAM  N*  BEVERLY 

2 

3  9  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

07  90 

110 

7A 

CCRPS  OF  ENGINEERS 

2783  XONECUH 

31  29 

67  02 

252 

410 

410 

CIVIL  AERO.  AON. 

3 

FAIRHOPE 

2813 

BAL0X1N 

9 

30  32 

9P 

5F 

JAMES  E.  OARRETT*  JR 

2 

3  16  7 

FALCO  OPEN  POND  TQXER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

84  31 

312 

0A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

84  99 

430 

7A 

TVA-384 

FALLS  CITY  BLK  POND  TMH 

2848 

MINSTON 

2 

14  04 

87  20 

690 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

84  34 

Ml 

TA 

TVA-974 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

33  41 

390 

8A 

TERRELL  F*  CANNON 

2 

3  9  7 

FLAT  ROCK 

2049 

JACKSON 

12 

34  48 

69  41 

1180 

7A 

TVA-387 

FLORENCE 

2971 

LAUOCROALE 

12 

34  49 

67  41 

596 

9P 

9P 

LAWRENCE  W.  ROHLIN4 

2 

3  9  7 

FLORENCE  AT  LOCK 

2978  LAUOCROALE 

12 

34  47 

07  40 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT   1  U 

3024 

LOWNOES 

8 

31  59 

84  36 

400 

2P 

IU.ICE  C*  LAMAR 

FORT  MOROAN 

3039 

BAUOWIN 

9 

30  14 

10 

8P 

WH(  K*  CHANDLER 

2 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

7  l34  26 

6*  43 

8A 

JOHN  W.  PATE 

FRISCO  CITY 

MONROE 

6 

31  28 

07  24 

410 

8A 

0A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2 

19  7 

GADSOCN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

84  00 

970 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3184 

ETOWAH 

7 

34  01 

84  00 

589 

8P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2 

GAlNE5VILJ.e 

3180 

SUMTER 

13 

32  49 

00  09 

110 

TA 

WILLIAM  C  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLHAN 

2 

34  01 

0A 

MRS.  O.  MC  KENllE 

1  C 

GENEVA 

5 

31  02 

85  92 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2 

3  5  7 

3271 

BUTLER 

• 

31  39 

84  44 

200 

7A 

URtY  C  0URKETT 

* 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

07  13 

100 

4A 

ALABAMA  POWER  CO 

GREEN  BAY 

3498 

COVINGTON 

10  !31  11 

84  17 

200 

7A 

JOtM  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

32  42 

8P 

8P 

N.  HAMMER  C068S 

3  9 

GREENY] LLC 

3510 

BUTLER 

I 

31  50 

84  38 

444 

9P 

6A  <:£C1LE  T.  LEWIS 

3 

3  9  7 

GREENVILLE  2 

3524  BUTLER 

8 

31  90 

86  38 

420 

MIO 

CLAUDE  B.  CONN*  SR. 

C 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

30  16 

07  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSVILLE 

39T3 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

976 

5P 

9P 

EDWARD  2.  CARRELL 

3 

GUNTCRSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12  13*  22 

7A 

TVA-403 

1  '  ' 

GUNTERSVlLLE  DAN 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

04  24 

811 

5A 

TVA-70 

HALEYV ILLE 

3820 

WINSTOK 

2 

34  14 

010 

8A 

JOHN  L.  SLATTON 

2 

3  9       7  C 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13  34  08 

07  99 

496 

REX  COOPER 

HARRISBURG  CAHASA  TONER 

3607 

PERRY 

y 

32  40 

07  11 

400 

0A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

32  11 

88  35 

200 

0A 

4AXINE  E.  WATSON 

HEADLAND 

3761  HENRY 

I 

31  21 

89  20 

370 

TA 

ALA.  POLY.  INST. 

3779  CLEBURNE 

11  33  39 

69  M 

890 

9P 

9P 

CITY  OF  HEFLIN 

3 

19  7 

3B16  CRENSHAH 

6 

31  57 

04  19 

904 

9P 

TA 

LWKE  JORDAN 

2 

19  7 

HISHTOWER 

9B42 

CLEBURNE 

11 

31  32 

89  24 

1179 

0A 

THOMAS  J.  HART 

3699 

FRANKLIN 

34  30 

67  94 

a*» 

0A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  SU6STA 

4060 

HAOISON 

\l 

14  41 

04  3> 

411 

5A 

TVA-49 

4009 

JACKSON 

34  49 

04  07 

1419 

7* 

TVA-70 

4115 

OE  KALB 

34  43 

85  40 

1999 

7A 

rVA-749 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARX£ 

31  31 

80  01 

n 

7A 

CORFS  OF  EHGiNEERS 

1  C 

JACKSON  SHOALS 

4108  TALLADCGA 

13  32 

04  11 

479 

9P 

ALABAMA  POWER  CO 

JACKSONVILLE 

4209 

CALMOUN 

39  49 

0*  49 

710 

MIO 

CLOY  E«  OWEN 

c 

JASPER 

4229  iVALJlER 

2 

33  50 

07  17 

170 

6P 

4P 

'MROLO  G.  DILL 

2 

19  7 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

•4  15 

390 

OA 

ALABAMA  ROWER  CO 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

11 

33  94 

09  34 

890 

6P 

4P 

CLAREHCS  H.  FIHCHER 

2 

19  7 

LAY  DAN 

4803  CHILTON 

32  M 

•6  11 

420 

4A 

ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

4610 

JEFFERSON 

39  n 

•A  » 

494 

7A 

■RS*  MARY  K.  Lfi£ 

LEES8URG 

4«37 

CHEROKEE 

34  11 

•5  44 

»«9 

7A 

tUFUS  M*  SEWELL 

LIVINGSTON 

4796  SUMTER 

32  M 

06  11 

180 

7P 

7P 

PBOF*  B.  J.  MURFMEV 

X 

1  9  7 

Station 

Index  No. 

County 

{Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

[remp. 

Precip. 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

8A 

SA 

H.  C*  YOUNG 

2  3  9 

7 

4099 

TUSCALOO SA 

33  29 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4976 

12 

34  42 

ao  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYL-ORi  JR 

2  3  5 

7 

4096 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POmER  CO 

3 

MAGnOL lA 

50O4 

MARENGO 

1 

32  08 

87  30 

185 

MID 

Ok.  t*  h,  gaillard 

C 

MARION   1  H 

9108 

PERRY 

32  38 

230 

7A 

ROBERT  J*  CURRY 

3 

C 

5116 

3 

32  26 

87  14 

MRS,  MARGARET  SMITH 

5121 

3 

32  26 

67  13 

200 

ep 

6P 

ALA*  POLV.  INST. 

2  3  5 

7 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

85  95 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  9  6 

7 

9202 

MONTGOMERY 

L 

32  23 

86  21 

165 

MID 

HID 

U*S*ARMr  AIR  FORCE 

2  3  5 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

390 

7A 

ERNEST  H*  LAND 

3 

BIBS 

3  |32  53 

87  20 

faS*   FOREST  SERVICE 

5397 

BULLOCK 

32  04 

89  32 

490 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

5417 

MILCOX 

32  06 

87  22 

78 

7A 

BOOKER  T*  RIDGEWAV 

5439 

MACON 

32  27 

69  54 

204 

OA 

C.  0*  HAMMONOl  JR* 

MITCHELL  0AM 

5465 

CHILTON 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

JO  *.l 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

5483  MOBILE 

>0  42 

ea  02 

71 

8A 

6A 

ROBERT  Gt  BETANCOURT 

2  3  6 

7 

MADISON 

12 

3*  *.5 

80  31 

1600 

7A 

5537 

86  52 

462 

7A 

M,  P.  JETER.  JR. 

3 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  le 

66  24 

108 

MIO 

MID 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

2  3ft 

7  C 

5625 

12 

TVA-3B1 

5749 

COLBERT 

12 

87  37 

536 

MID 

MIO 

ClVlL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

NATCHEZ 

5786 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

5P 

7A 

5*  B*  HELTON 

2  3  5 

7 

NEW  BRUCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

5 

31  25 

85  54 

44  0 

MID 

CHARLES  H>  MOLLIS 

C 

NEWBURG 

5047 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

60  0 

7A 

rvA-644 

5862  , HAOISON 

5875 

DALE 

"  \l 

65  36 

220 

7A 

BASCUN  N,  BROWN 

3 

ONEONTA 

6121  BLOUNT 

2 

33  57 

66  29 

857 

7A 

7A 

L,  e.  SELLERS 

2  3  5 

ORRV I LLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

OZARK 

6218  joALE 

5 

31  28 

85  39 

380 

8A 

8A 

CITY  MATER  PLANT 

2  3  5 

7 

PA  INT  ROC  K 

6226 

JACKSON 

12  134  40 

TVA-60 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T,  POSEY 

I 

632S 

ST,  CLAIR 

33  38 

86  21 

990 

5A 

5A 

A,  F«  BOWMAN 

2   3  5 

N  LOCK 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVIU.E 

4362  PERRY 

3 

87  08 

490 

8A 

C,  Ml  PLUMMER 

3 

P6TERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

MRS,  MINTA  EODINS 

P1CKEN5VILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

as  16 

163 

7a 

MRS,  OORA    1,  CLAY 

3 

6460 

WILCOX 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS,  UELLA  L*  OAKLET 

3 

N  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS,   ENA  C*  PAUL 

PLANTERSVILLE 

650e 

DALLAS 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0,  H.  BARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

12 

34  57 

7A 

TVA-695 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

32  09 

86  55 

100 

MID 

MRS,  W*  R,  LANG 

PRAT TV I LLE 

6640 

AUTAUGA 

I 

32  28 

86  28 

281 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

32  IB 

86  15 

180 

12N 

H.  £.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

BA 

8A 

MRS.  JANIE  C*  BROWN 

2  3  5 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

85  52 

1320 

7A 

TVA-746 

FHANKLIN 

12 

34  26 

88  08 

660 

7A 

TVA-493 

3 

6633 

MAOI SON 

12 

34  35 

573 

MIO 

NiO 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  9 

7 

6947 

PICKENS 

13 

33  23 

11  ot 

230 

7A 

MRSaLOINE  V*  MULLINS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

JOHN  R,  BRADLEY 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

6988 

BALDWIN 

9 

30  33 

67  36 

148 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  S 

7 

7020 

7 

32  53 

66  13 

650 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5 

7 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

74  5 

JOHN  T,  BAILEY 

2  3  5 

7 

RU5SELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12  :34  30 

740 

7A 

TVA-725 

3 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

680 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

2  3  5 

7 

7157 

CULLHAN 

34  12 

802 

7* 

7A 

PR.   ROGER  LOTT 

2  3  5 

7 

7207 

Ot  KALB 

12 

34  17 

85  58 

U95 

6P 

6P 

ALA.    POLY,  INST. 

2  3  5 

7 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

30'. 

7A  iDORA  R,  WEBSTER 

3 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

66  02 

6P 

6P 

MRS.  KINZIE  BOeO 

2  3  6 

7 

SCOTTS80RO  SUBSTa 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

3 

SEALE  6  N 

7329 

RUSSELL 

32  IB 

85  15 

550 

7A 

WILLIAM  0*  GALLUPS 

3 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  9 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

SL0C0M8  4  S 

7576 

6  (31  03 

89  40 

270 

PATRICK  M*  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS,   EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KAL8 

12 

34  24 

86  02 

1120 

7A 

TVA-75 

3 

SUTTLE 

7963 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLE*  JS, 

3 

SMAIM 

7966 

JACKSON 

34  53 

86  13 

665 

7A 

TVA-385 

3 

SYLACAUGA  2  W 

SYLACAU6A  4  NE 
SYLVAN! A 

TALLADEGA  HORN  MTN  ThR 

TMOMASVILLE 
TMORSB' 
THURLOW  0AM 
TONEY 
TR AFFORD 


7994  TALLADEGA 
7999  TALLADEGA 
8012  DE  KALB 
8024  TALLADEGA 
8032  TALLADEGA 

8178  CLARKE 
8204  CHILTON 
8215  ELMORE 
8259  MADISON 
8285  JEFFERSON 


33   10  !  66  17  I 

33  12  I  86  12 

34  34  I  85  49 
33  27  I  66  06 
33   18  I  86  04 


565     6P  i  6P 


1919 


TROY  8323  PIKE 

MTliSCALOOSA  CAA  AP  8380  TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM  8389  TUSCALOOSA 

TUSKEGEE   2  8403  MACON 

UNION  SPRINGS  5  S  8438  BULLOCK 


13  |31  55  87  44  j  405  ; 

1  132  54  I  B6  44  I  200  I 

11  ,32  32  I  86  54  288  ] 

12  34  94  '  86  44  I  790  I 
I  2   33  49  j  86  44  I  470  | 

!lO  131  49  j 


I  6A  U.S.   FOREST  SER' 

t  7A  LEROY  GATES 
NIO  )ALA.  POLY.  INST 
I  6A  UlABAMA 
I  7A  ItvA-906 
i  7A  IWILLIAM  P.  DOSS 


CO* 


580  I  6P  I 
170  ^ID  t 


V  THOMAS  J.  DILLARD 
>  CIVIL  AERO.  ADM. 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
■  ILEON  L*  BENNETT 
I  LIVINGSTON  PAULK 


UNIONTOWN 
HUNIVERSITY 
VALLEY  HEAD  3  S 
VANCE 
VERNON 

WADLEY 
MALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREE<  STM  PLA 

WILSON  DAM 
WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


8446  PERRY 
8454  TUSCALOOSA 
8469  OE  KALB 
8477  TUSCALOOSA 
,8517  LAMAR 

8605  RANDOLPH 
8637  ESCAMBIA 
8648  ETOWAH 
6686  LAUDERDALE 
8809  BIBB 

8659  ELMORE 

8667  CLARKE 

8875  LAWRENCE 

8025  CHOCTAW 

8936  JACKSON 

8930  COLBERT 

6998  FAYETTE 

9103  ELMORE 

9350  LAUOEROALt 


■  1  132  27  !  87  31  I  273 


MIU  pH. 


34  32  85 


3  33  07  I  87  07  | 
7  32  32      86  12 


,12  34  48     87  37 

>  ,33  55  I  87  50 

'32  34     85  64 

87  53 


LE  MASTER 
MITCHELL 
,  «A  IwlLLlAM  O.  CARR 

7A  ImRS,  WiLLlE  H.STYROH 
ImIO  touNTY  AGENTS  OFFICE 

I  7A  ALABAMA  POWER  CO 
I  8A  MRS.   ELLIE  R.BEASLEV 
!  7A  ImRS.FLORENCE  PARKER 
i  6P  J*   ELLIE  THREET 
I  7A  :RUPERT  H,  8EARDEN 

6A  MRS*  D.  R,  WHlTAKER 

',  7A  (LEONARD  L*  COLEMAN 
I  5A  rVA-52 

7A  koRPS  OF  ENGINEERS 

7A  TVA-704-A 

9A  icORPS  Of  ENGINEERS 
7A  |w.  W*  COTNEV 
6A  IALASAMA  POWER  CO 
7A  ITVA-42i 


t     1-ALABAMA,     2-eLACK  HARRIORi     3-CAHABAi     4-CHATTAMOOCHEe i     5-CHOCTAWKATCHEEi     6-C0HECUH|     7-COOSA,     B-ESCAHB1A|     9-GULF|     1»-PEA|     11-TALLAP00SA|     1 2-TE1MESSEE i  13-TOHBIfiBEE 


8«e  PaB«  57  (or  RsfereDcs  Rates 


NWRC. ,  Ashevllle,  M.  C. 


-  7/5/59  900 


~J  Bridgeport  2  ■ 


 "  '  -PlfBKnt  Crovr  Scb^. 

ToQ«7  V—  Market  "X  O  -0> 

•  o  <>  o 


-O-  \  I      O  Vouoga  store 

Corinth,  HlBb.  V,  O  Vatttrloo 

«~^^f\  ShooBiker  Spring! 

lUe  Substi ,  aiGs.o  /       '\        "oreoce     iii.ooD««'       jp   '  AtL 

Colb.r,  s.e..  il.o'jQ    ,l„r1^.,  L^t"®" f^V^^i*-'"  jS-  Atb.oJ  2  »»"e  S.oo    «  H^op  ^/  \ 

...o.ln.o         •  .'°4  /  I™         l""^ir.ton.ArJ.*j_  - 

■;  -f  Decntur  iHP         !  ^  -oPr«-'— 


.i.o..cr*s..i  ALABAMA 


Bead  3  s  -O"  .\ 


»el.o»t  /  """•Uvllu   ."u.s.uVlUr  2  |         T  A 

'  «ea  fll,      «  O    I  <»  I  V 

K3         .  KV-.bure  D..,llle  °  o   South  Bill  9      ,-  , 

/  !  J  iV^^    ,i.     ,   =     Sind  lit  5t»to  r>r.  API  \ 

O               ;              I                   "M.,vlll.                             1                                                ^Albert, m.  I  S       o  ^ 
.Uob.Bls..  ^  S.l„,™        ./-\         30^  J  OCo,U„..l„.  . 

I  !       ^  y    \  /-       V°...r.  \ 

JvlUe,  «1.5     ,  T.l\,  city  Elk  Pood  Twr  |  /  V' 

o      ;  1.  j  o   o  I  r  f) 

Cirden  CltjJ  »i>out  Croi 
 -J 


Larnyettc,  Ga . 


90TII  UERIDlAir  TlHE  ZOXE 


cksvlllv  Exp  St>..  HISB.  'q 


 0 — 

ShuqoaUk.  Ml 


I 

/ 

t 

■/ 

I  Ref 

/  ° 

'pickvusvlUe 

I  o 

1  I  ° 

Iss.  j  AUceTllle 

i 


FalU  City  Elk  Pond  T»r  I 
i  O      O  I 

S   Arl.y  3  s 

— ^ 


MlDfl.ld  2  5 

! — a  

I 
i 

j  Fayette 

I      o  « 

I  A 


Rob*  IB  AP ,  Ga 


-°  ■ 

C.rboo  Bill' 
I 

I  Cordova  _j 

I  o  r 

/ 

Berry       |  I 

1  i 


Gadsden  Ca 


Lock  17 


— TralJord  AshviUe  3  Sw     y-''        J«ckaon»l lie-, 

<K  of.  •  ? 

S.yre  t  -"^  | 

O  O  ■,  BeJlii 

PalDerdale  2  W  „  , ,  >  ».  ,  >-0- 

■  Pell_Clty  S^KW  Annlston  CAA  Xp 

BlrtDlnghaoj  WB  AP   

@  IgfOs         I.^k.i'n  "         "^-J  Blghto.er 


Bessener  5  SSW 
Elrod      Tuscaloo.a  CAA  AP  TI  J 


\  L_^^  

;  Pl^'"^'   ^  Cedartoyn.  Ga  . 

J                            r        I  GIOK 
.J  '          1     I. 


GIORCIA 
I 

6TB  UERIDIAK  TIKE  ZOKE 


-o  I 

I    Tallapoosa  2  H1t-¥ ,  Ga. 
1     Pell  City  5  »W       -       Annlston  CAA  Xp~  \  I 

U      tackso^/sboaU  ^    ^  »'^"""  ^1 

•S._  Jackson  Shoals  . — '  q      ,  Carrollton,  Ga . 


Uagella  .-^ 


y'L^  Talladega  Ccl.-'— j  ^ 


Daney  ,.'\S" 

«izr=f-  


/  Catnea' 


ille 


TUBCalooBS  L  ] 


r-*     Sylacaoga  < 


„°*Unl.ers.tyV„c.'     /  ^  O  , 

Q          !          Calera  2  sw       ^_  Sylacauga  2  W 
West  Bloclon  ^^^2^r^-r^  


S 


Bossell  2^.  .l.s. 
@  / 


I  «B  AP,  Ml 


Whitfield'  £ock  3"OpO 


Loc- 


.Bontevallo 

I  Ceotrevllle       |  Lay  Da. 

Hertz  PondVTlle  l=»r  I  ;  Thorsby  1  SW  Rockford 


\    Fraaklln,  Cb 


Alexander  City  6  HB 


La  Grange,  Ga . 


Eutaw  Lock  7 


F«i'       "  I  *C..nton   N  -  „.  / 

J  Harrlsburg  Cahaba  Tii'  O  <^  DadevlUe  ^ 


j_  Creensbor< 

M  r 


iburg  Cahaba  T«r 

I  Mitchell  Dam 

llarlon  1  »        "4ll!lllif  J  I 

p  O       )|       \      Bllllogsley  I  O 

S  !  PorryvllK  .  | 

.J^Deaopolls  Lock  ft  Daa          O^^ylej         (  Wetumpka  O 

/  \  _J  llarlon  Junction  2  NE  "l  Prattville  ThurluwDaa' 

Jr  9      1  '  "         '  7    AutaugavlUe    "O  I     -  (  ""-v. 

I  Unlonto.nl  O  -O-  f        ,    CL  O  "Ustead 

•v  '      Barton  Junction  Sel.»         S  f   """"  ""'O  ' 

K  Oil       orrvllle  cr^.)  "1^-9  ^  n 

^  ^.(^     Primrose  Fai 


ILaFayctte  \ 
/    Ca«p  Hill  2  KW  <>.  West  Point.  Ga . 


V~  I  .. 


■""X 


burn  SCS  10 


-<~.  <>• 

Auburn  3  SW 


Crandall    12  N .  Ml 


"Diiiieid  ixjck  3  m — w  — '   \  U 

/pushaataha              \  /^Alberta 

/     -O                         j  !  p 

i-..o.o.  .ek  "-"T-Jnie„^v/^""- 


-O 

Tuskegee  2 


MontgoBery  WB  AP 


r  i 


Baynevllle 
111^1    port  Deposit  1  W 


I  Union  Springs  5 
Pine  Level         O-  Midway 


^ColuBbufl  WB  AP 
  P  ColuBbus,  Ga. 

LuBpkln  4  ENE,  Cm 


OUbIvIq  CCampbell  pine  Bill 

-  o-l 


Waynesboro  1  E.  Miss. 

-o-  I  


o 

Miss.  1  cha 


Thonasvllle 


f  Natchez 


Jackson  Lock  1 


r 


Clalboi 

/     Frisco  City  /     Evergreen  CAA  AP 


I  ^port  Deposit  1  W^.   


■o 

Blghlaod  Bome 
1 


 breenvlUe  o»  Oreeniuie  2  ^ 


J 


AtBore  Statu  Far 


V 

f 


°  J 
-->  r 


Blvpr  Faias  2  KE 
Iver  Falls 


1 


"o'""*/^  Blue  Spr 


Falco  Open  Pond  T«r 

i  ^ 

Lockhart 


Coffee  Sprlogfl  2  KW 


Blocknan  4  WNW.  Fla. 


Mobile  WB'  AP  ' 


O 

VaDciea 


Pa.cagoulaBS..l...C^^. 


Palrhope 


\  Bllton  Exp.  Sta. .  Pla 

\  -o- 


-o-  / 

Robortsdale  7  E 

/  Peoaacola  CAA  AP.'pia 


7 

1  ngs  

,,„.v 

/ 

:  Headland  / 
I  O 

than  4  N  .gj 

ColuBbla 

/       Dothan  CAA  AP 


Kev  Brockton  3  HE 


Port  Gaines.  Ga. 


-o- 

Slakely.  Ga 


Dona Iwonvl lie  3  W,  Ga. 

o 


wUle/Ffa.  • 


HarlaoDa  CAA  AP.  Fla 


.Fort  Morgan 


Gulf  Sbores  2  SSE 


STATION  LEGEND 
O     •     •    Prtcipitotion  only 
0)  Prtcipilolion,  siorogt 

■O  ■♦-    ■<1-   Prtclpitatioa  Ofxf  Ttmptfelurt 
^   ^  PrteipitotiCft,  T9mp»relvf  ond  Ewoponjtioi 

Typ*  Of  geg»:      O   Hon -recording; 
•  Rtcofding ,      •    Bolh  lfff% 

OOfM  drcl0  comOineHons  inaicof  ttf  oifollabilily  of 
mor0  60toil0H  maltofOlogicol  dota 


WWRC.,   Awhevllle.    W.  C.    —  1/M 


ss3Kis.ia  insujo 

Ifiea^s  Jtq-.iiafl  "LJail 


AHVlJan  3031100  N0Syi3T0 

'id3Q  30M3a3i3a  iVHfinnoiaov 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


AGRICTTLTimAL  BEFERENCE  DEPARTMENT 
^        CLEMSOU  COLLEGE  LIBRARY 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


AGRICULTURAL  REFERENCE  DEPT. 
CLELISON  COLLEGE  LIBRARY 
CLEMSON     S.C.  01-CD-F 


JUNE  1956 
Volume  LXII   No.  6 


Pa«(83*  tod  Feet  PbW< 

D.S.  Cf porfi/'ct  of  t^-isfxz*. 

Kjt'l    !l^»tlfr  B^csTdj  Oniei 
AikeilUo.  ILC. 

ornciv-  ursmtss 


ASHEVILLK:  1956 


ALABAMA  -  JUNE  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

This  month's  coolness  was  a  direct  reversal  of  May's 
warmth,  but  rainfall,  on  the  other  hand,  was  much  nearer 
the  seasonal  expectancy  than  last  month.     Most  areas  ex- 
perienced excessive  daytime  cloudiness  and  deficient 
sunshine  but  in  the  extreme  northeast  corner  of  the  State, 
average  cloudiness  and  unusually  abundant  sunshine  were 
recorded. 

Temperature  departures  at  stations  having  long-term  means 
were  practically  all  negative  and  mostly  of  the  order  of 
-2°.     Monthly  maximum  temperatures  were  hardly  note- 
worthy, ranging  up  to  100°  at  Geneva  and  Rock  Mills.  At 
the  other  end  of  the  scale,  however,  the  monthly  minimum 
of  37°  at  Valley  Head  3  S  and  Rockford  on  the  3rd  barely 
missed  the  long  unchallenged  record-low  June  reading  of 
36°  in  1889. 

Rainfall  was  nearly  twice  as  heavy  in  the  Southern  Di- 
vision as  elsewhere  due  largely  to  the  midmonth  tropical 
storm.     Monthly  deficiencies  greatly  outnumbered  excesses 
in  the  Northern  and  Middle  Divisions,  but  in  the  Southern 
Division  all  except  one  of  the  stations  having  long-term 
means  registered  excessive  totals.     Mobile  WB  Airport  re- 
ported 11.92  inches  for  the  greatest  monthly  total  while 
Gainesville  with  0.79  inch  had  the  least.     Wallace  3  SW 
took  honors  for  the  greatest  daily  amount  with  4.65  inches 
on  the  21st  and  Marlon  Junction  and  Jackson  Lock  1  were 
not  far  behind  with  more  than  4  inches. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  of  several  cool  air  masses  entered  the  State  on 
the  1st  and  dropped  temperatures  to  the  lowest  levels  of 
the  month  on  the  3rd  at  practically  all  stations.  Season- 
able coolness  continued  for  the  next  several  days  with 
gradual  warming  evident  by  the  5th.     Some  stations,  par- 
ticularly in  the  southern  half,  reached  their  high  tem- 
perature of  the  month  when  tropical  air  was  drawn  north- 
ward during  the  8th  to  11th,  but  in  nearly  all  such  in- 
stances high  temperatures  were  repeated  later.  Tempera- 
ture-wise, the  remainder  of  the  month  experienced  no 
large  fluctuations  in  terms  of  daily  averages,  however, 
maxima  climbed  to  monthly  peaks  on  several  days  in  the 
last  week  when  pressure  patterns  directed  the  circulation 
of  warm  air  over  the  State  from  the  south  and  southwest. 

Light  to  moderate  rainfall  accompanied  the  frontal  passage 
on  the  1st  but  thereafter  rain  was  very  scanty  until 
scattered  showers  occurred  on  the  10th.    The  bulk  of  the 
month's  rainfall  occurred  during  the  11th  to  17th,  due 
largely  to  the  tropical  storm  that  moved  inland  across 
southeastern  Lousiana  and  southwestern  Mississippi  near 
the  beginning  of  that  period.    The  southern  half  of  the 
State  benefited  most  from  the  rainfall  directly  associated 
with  the  storm,  but  widespread  showers  and  thundershowers 
relieved  the  dryness  in  many  northern  areas  during  the 
same  period.     There  was  little  rainfall  after  midmonth, 
except  for  the  heavy  showers  that  occurred  in  connection 
with  a  slow-moving  frontal  zone  during  the  20th-21st  and 
local  rains  in  the  Mobile  area  the  27th-28th. 

WEATHER  EFFECTS 

Crop  prospects  at  the  end  of  June  were  generally  good, 
particularly  in  southern  areas,  according  to  the  Alabama 
Cooperative  Crop  Reporting  Services.     In  northern  Alabama 
poor  stands  of  late  planted  cotton  and  corn  darkened  the 
outlook  somewhat,  but  conditions  were  greatly  improved 
from  a  month  earlier.     Cotton  boll  weevil  infestation 
increased  at  a  rapid  rate  during  June  and  poison  was 
applied  as  weather  conditions  permitted.     Corn  prospects 
were  considered  very  good  in  southern  counties  but  older 
stands  were  needing  moisture  in  some  central  and  northern 
counties.     The  condition  of  hay  crops  over  the  State 
ranged  from  fair  to  excellent  depending  on  local  moisture 
conditions.     Livestock  were  in  good  condition,  reflecting 
good  pastures,  and  marketings  increased  seasonally. 


DESTRUCTIVE  STORMS 

The  following  report  was  furnished  by  the  State  Cllma- 
tologist  at  Montgomery: 

Wind,  hail  and  lightning  took  tolls  during  June.  All 
wind  damage  was  by  thundersqualls  except  what  apparently 
was  a  large  whirlwind  near  Huntsville  on  the  8th.  Wind 
damage  totalled  $9,800  including  $500  damage  by  the  whirl- 
wind.    Crop  damage  by  hail  was  $25,500  and  lightning  damage 
was  in  excess  of  $16,500  with  3  people  killed  by  lightning. 

On  the  5th,  in  the  late  afternoon,  crop  damage  by  hail  was 
about  $5,000  in  the  Melvern-Taylor  area  of  Houston  and 
Geneva  Counties.     In  addition,   lightning  struck  and  burned 
a  shop  with  the  loss  of  about  $15,000.     A  hail  and  wind 
storm  at  5:30  p.m.  on  the  5th  near  Headland,   in  Henry 
County,  did  hail  damage  of  $500  to  crops,  while  wind  damage 
was  $600.     A  third  hailstorm  was  also  in  extreme  southeast 
Alabama  on  the  afternoon  of  the  5th,  when  crop  damage  was 
$20,000  in  the  Chestnut  Grove  area  of  Coffee  County. 

A  house  was  unroofed  and  a  grape  arbor  overturned  by  what 
was  described  as  a  "small  tornado  moving  along  the  top  of 
Brindlee  Mountain"  in  Madison  County  in  the  early  after- 
noon of  the  8th.     From  cooperative  observer  reports  and 
the  weather  maps,  generally  fair  weather  prevailed  in 
that  section,  and  it  appears  likely  that  this  was  a  large 
whirlwind.     Damage  was  about  $500. 

On  the  10th,  wind  damage  of  about  $200  occurred  in  the 
Sand  Mountain  area  of  De  Kalb  County,  with  light  hail  in 
some  spots.     On  the  same  day  at  2:15  p.m.,  a  high  wind 
over  Mobile  accounted  for  a  total  of  about  $2,000  of 
miscellaneous  damage.     In  addition,  2  homes  were  hit  by 
lightning.     Light  hail,  with  stones  1/2  inch  in  diameter, 
accompanied  this  storm. 

On  the  evening  of  the  13th,  three  power  lines  were  broken 
by  falling  trees  at  Dothan,  in  Houston  County  with  damage 
about  $200. 

In  the  Tri-Cities  area  of  Colbert  and  Lauderdale  Counties 
in  the  afternoon  of  the  21st,  the  wind  blew  a  tree  across 
a  power  line,  with  total  damage  about  $100.     The  fire 
departments  in  the  area  were  called  out  6  times  when 
lightning  struck  homes  and  other  property.  Lightning 
damage  was  light,  however. 

A  thundersquall  on  the  24th  near  Oxford  in  Calhoun  County, 
on  the  afternoon  of  the  24th,  caused  $1500  damage. 

A  thunderstorm  at  Red  Bay,  in  Franklin  County,  in  the 
evening  of  the  26th  caused  $3500  damage. 

A  windstorm  was  reported  at  Curry,  Talladega  County,  in 
the  late  afternoon  of  the  29th,  that  caused  damage  of 
about  $1200.     Light  hail  the  size  of  marbles  accompanied 
this  storm. 

In  addition  to  lightning  damage  which  occurred  with  wind 
and  hailstorms,  other  Instances  of  lightning  damage  were 
reported.     At  Lineville  in  Clay  County,  on  the  afternoon 
of  the  17th,  a  school  was  struck  by  lightning,  with  re-, 
suiting  fire  and  other  structural  damage  of  $15,000. 
Near  Brooklyn,  in  northeast  Cullman  County,  a  farmer  in 
the  doorway  of  his  home  was  killed  by  lightning  at  3  p.m. 
on  the  19th.     On  the  29th,  a  woman  in  the  edge  of  a  field 
near  Florence  was  killed  by  lightning.     At  Opp,  in 
Covington  County,   in  the  afternoon  of  the  27th,  firemen 
were  called  out  3  times  due  to  lightning  strikes.     At  3 
o'clock  the  morning  of  the  28th,  a  vacant  farmhouse  in 
the  same  area  was  burned  by  lightning  with  a  loss  of 
$1500.     At  1:30  p.m.  on  the  29th  at  Mobile,  a  man  on  a 
sewer  construction  project  was  killed  by  lightning  when 
he  took  refuge  from  the  rain  under  a  tree. 

FLOODS 


Spring  vegetables  matured  rapidly  and  moved  to  market  in  No  reports  of  flooding  were  received, 

large  quantities.     Lack  of  moisture  during  the  growing 

season  was  reported  to  have  lowered  yields  on  some  vege-  J.  E.  Stork 

table  crops.     Early  varieties  of  peaches  were  harvested.  Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 

The  U.   S.  Geological  Survey  reported  that  runoff 
throughout  the  State  was  generally  below  median,  and 
that  the  water  level  in  the  key  artesian  well  at 
Bollgee  was  record-low  for  June. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

spee 
p.  h. 

d 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

0) 

< 

0) 

> 

0 

>. 
-« 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

,01-09 

,10-49 

66  -09 

1,00-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NE 

11 

7.3 

33 

S 

15 

81 

79 

49 

59 

5 

3 

5 

0 

0 

0 

13 

61 

6 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SW 

12 

8.6 

87 

86 

56 

71 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

13 

6 

3 

MONTGOME-iY  WB  AIRPORT 

W 

10 

6.5 

30 

NW 

8+ 

83 

86 

51 

60 

0 

4 

4 

2 

1 

0 

11 

63 

6 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  64  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JUNE  1956 


1   1  2  1  3 

4  1  5  1 

1  1 

6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

u 

12 

13  1 

14 

1 

15 

16 

17  1 

1 

IS 

19 

20 

21 

22 

2,02 

.26 

•  10 

.94 

^■13 

a  18 

•  93 

1.12 

.05 

1.15 

.15 

T 

•  66 

1.09 

•  25 

•  10 

.04 

.90 

2*95 

.32 

•  72 

.06 

■  02 

.94 

•  03 

•  32 

.13 

•  20 

T 

.18 

.13 

■  18 

.18 

.02 

.72 

.15 

lies 

•  03 

.02 

.49 

■  12 

9.72 

•  04 

.73 

•  ■97 

■  94 

•  56 

.08 

•  84 

.12 

•  08 

3.06 

1^27 

.30 

•  12 

.02 

■  01 

T 

T 

.11 

.01 

.03 

3.S<> 

.85 

.35 

.11 

.37 

■  52 

•  79 

.55 

.11 

•  01 

.05 

■  41 

■  09 

.10 

•  03 

.06 

T 

•  04 

5. 45 

.75 

.46 

.85 

•  41 

5.46 

.87 

•  20 

.16 

.21 

■  16 

.45 

1.26 

1.26 

6.30 

.15 

•  35 

1^40 

.66 

•  90 

.49 

.02 

■  02 

.05 

2.50 

•  07 

3.40 

.05 

T 

•  94 

.06 

U06 

.49 

.50 

.18 

•  10 

3.51 

•  22 

.22 

1^54 

.41 

•  38 

■  15 

.59 

6.51 

•  25 

3.66 

.13 

•  32 

.46 

•  li 

!o3 

•  02 

.01 

.03 

•  79 

3.37 

•  34 

.04 

.49 

•  66 

.02 

1.50 

4.57 

•  21 

T 

.36 

T 

T 

.90 

■  71 

.18 

•  02 

.51 

1.32 

•  11 

5.32 

•  69 

T 

T 

•  10 

•  72 

.69 

•  03 

■  10 

2.20 

.16 

•  28 

1.66 

•  02 

'' 

.31 

T 

2.93 

•  10 

.20 

.49 

•  17 

•  12 

.7e 

•  10 

4.05 

2^59 

U29 

.25 

RECORD 

HISSINS 

4.14 

.28 

•  34 

.65 

■  96 

•  49 

■  02 

•  OS 

.56 

•  39 

7(26 

•  25 

.12 

■  33 

•  50 

■  49 

1  90 

2.34 

.  92 

T 

T 

T 

■  13 

•  30 

.53 

■  04 

T 

•  20 

2.84 

.  16 

.23 

T 

•  03 

•  22 

■  62 

•  31 

•  33 

■  22 

•  11 

.35 

■  06 

2.03 

.15 

■  90 

•  49 

.23 

.30 

4.56 

•  73 

.04 

1.20 

.18 

■  03 

•  05 

1^04 

■  30 

T 

•  08 

.01 

.90 

2.95 

•  11 

1.10 

•  15 

03 

7. 58 

•  50 

.52 

•  90 

.33 

•  78 

■  10 

■  20 

.16 

2.50 

•  12 

3.61 

.51 

•  14 

.43 

•  60 

T 

.02 

•  31 

2.5S 

•  38 

•  33 

.17 

•  03 

•  26 

.02 

•  52 

T 

•  06 

.16 

3.63 

•  09 

.02 

1.50 

•  12 

.71 

•  06 

.05 

•  76 

.03 

•  25 

8.56 

.14 

1.09 

2.52 

■  42 

•  69 

.46 

2.50 

j2 

.66 

•  25 

•  07 

.15 

•  43 

.80 

8.29 

•  17 

.64 

•  63 

1.96 

■  96 

1.42 

•  56 

•  30 

■  01 

T 

•  63 

.05 

4.23 

•  08 

.54 

•  14 

■  96 

.99 

■  19 

•  33 

•  03 

•  35 

.06 

2.59 

•  41 

T 

.27 

T 

■  08 

■  75 

•  36 

.12 

T 

•  31 

.25 

4.22 

.49 

•  75 

•  06 

5.98 

.  66 

■  40 

.80 

■  85 

•  39 

.2C 

.39 

5.23 

•  10 

2.05 

■  54 

.96 

■  16 

•  14 

.18 

•  06 

.05 

.99 

5.07 

•  91 

T 

.78 

•  15 

.05 

•  07 

1.25 

.03 

•  60 

T 

•  34 

6.10 

.22 

.06 

.46 

.62 

•  21 

.46 

1.34 

1^41 

•  22 

•  16 

.12 

2.52 

•  27 

.06 

64 

.23 

.17 

•  06 

.30 

•  39 

•  08 

2.04 

.01 

•  61 

.35 

•  56 

.19 

2.04 

.43 

.20 

■  02 

•  52 

.04 

.39 

■  10 

•  36 

1.60 

.16 

.12 

.07 

•  75 

.07 

■  25 

•  10 

.06 

7.73 

.23 

.18 

.20 

.05 

.61 

2.71 

3^10 

4  31 

•  01 

30 

.20 

02 

■  51 

■  07 

66 

19 

4.88 

.09 

.04 

.10 

•  05 

.11 

•  13 

1.46 

U53 

5.14 

1*20 

.07 

.12 

.06 

.52 

•  10 

.51 

U65 

5.05 

.93 

.02 

T 

.10 

•  20 

.49 

•  25 

.61 

U27 

1.43 

•  02 

.03 

.38 

.22 

•  06 

.40 

•  10 

.20 

4.72 

•  03 

06 

62 

.09 

.13 

4.33 

.20 

.30 

■  43 

2<00 

.24 

•  15 

•  69 

.12 

1.59 

■  26 

■  15 

.24 

.10 

.09 

•  30 

.10 

.35 

4.46 

•  07 

.06 

.04 

■  35 

1^24 

1.04 

.04 

•  06 

•  32 

.78 

.07 

2.64 

T 

.05 

•  11 

.24 

.54 

•  95 

.58 

•  23 

.34 

4.10 

.16 

56 

•  17 

10 

.58 

.65 

.41 

1  16 

9.87 

.43 

1.00 

•  01 

.86 

2^41 

.26 

1.07 

■  11 

2^49 

.79 

a.31 

•^^ 

05 

.03 

T 

1^90 

1.50 

■  77 

2.07 

1.10 

T 

.10 

9.47 

.55 

2.09 

U66 

1.50 

1^91 

.55 

.21 

•  60 

•  20 

.09 

3.81 

•  19 

•  22 

•  02 

.10 

.15 

•  12 

.21 

1.49 

5  57 

.63 

•  09 

1.03 

.03 

18 

1.98 

•  63 

■  30 

.29 

•  10 

.05 

•  05 

5.97 

'ag 

.12 

•  08 

•  10 

■  12 

•  06 

.75 

.08 

.30 

2.31 

•  99 

1.13 

■  18 

•  30 

.20 

2.39 

•  05 

.10 

■  66 

•  08 

•  40 

4  95 

•  28 

.69 

63 

1  08 

5.87 

.85 

T 

T 

•  10 

1<30 

.69 

1^10 

•  35 

.86 

•  47 

4.82 

•  09 

1.10 

U40 

.30 

.75 

.32 

2.26 

1^10 

.05 

■  38 

.04 

.36 

.05 

•  06 

6.53 

1^92 

.11 

T 

.42 

U71 

2>34 

.28 

.26 

•  25 

.66 

T 

•  14 

.11 

.05 

3.00 

.19 

•  03 

.29 

.19 

•  65 

•  98 

.79 

.29 

.15 

•  09 

.09 

.11 

.07 

4.27 

1I47 

•  42 

■  10 

.10 

•  49 

•  52 

1.13 

4.89 

.22 

•  38 

•  71 

1.78 

•  90 

.06 

•  24 

.23 

•  09 

3.10 

•  65 

.02 

.07 

•  95 

.08 

•  10 

•  06 

•  02 

.60 

8.51 

.09 

.95 

•  03 

1«68 

•  88 

■  66 

.99 

.27 

.07 

2.49 

.87 

.28 

.02 

•  32 

•  24 

.94 

•  13 

■  04 

.05 

4.45 

T 

.04 

•  02 

•  26 

1.67 

1^12 

■  04 

•  97 

.09 

.12 

.20 

.62 

.38 

3.60 

20 

3  30 

30 

1.98 

.05 

.21 

.39 

•  43 

•  20 

.15 

1.36 

.05 

•  26 

•  01 

1.46 

.07 

•  11 

.16 

•  37 

•  03 

4.25 

.14 

•  09 

.76 

•  99 

•  21 

.17 

.22 

.30 

•  42 

.01 

19 

.39 

07 

•  22 

06 

10 

2.23 

.10 

.30 

.91 

•  61 

.20 

•  04 

.07 

3.32 

•  58 

•  96 

.93 

•  52 

•  33 

5.01 

.30 

•  04 

.37 

.27 

•  71 

1.43 

•  20 

1.47 

•  10 

3.23 

•  13 

.73 

.09 

.58 

.26 

•  31 

•  15 

.03 

1^02 

1.94 

.05 

•  10 

.04 

•  64 

.16 

•  07 

.10 

.10 

•  45 

RECORD 

MISSING 

3.02 

.15 

•  01 

T 

•  08 

.51 

.07 

U80 

.35 

2.02 

.45 

•  05 

•  25 

.88 

•  26 

.11 

1.82 

.17 

8.73 

•  35 

4.07 

•  02 

.56 

1.55 

•  10 

t46 

■  34 

•  70 

.05 

•  25 

.28 

3.21 

•  64 

•  59 

.02 

.26 

•  70 

•  21 

•  06 

.09 

2.17 

•  21 

.15 

•  23 

T 

.69 

•  19 

.07 

.02 

T 

T 

T 

4.08 

•  02 

.86 

.09 

•  11 

1.19 

.87 

•  11 

.56 

.29 

1.48 

.06 

.08 

.07 

.  10 

2.20 

•  32 

.  11 

•  09 

.09 

.12 

•  17 

.43 

3.97 

.29 

T 

T 

.62 

.34 

.19 

1.02 

•  20 

T 

.10 

1.47 

.06 

.09 

.09 

•  12 

.  16 

.07 

•  13 

.13 

•  19 

•  26 

3.56; 

.39 

.80 

•  92 

•  44 

.09 

■  10 

•  57 

9.46 

.06 

T 

T 

T 

1.32 

T 

1^35 

1.37 

.19 

•  31 

1.09 

•  35 

•  43 

5.30 

1.00 

.19 

•  33 

.10 

.46 

•  40 

.07 

1^56 

•  16 

3.80 

.24 

.0* 

•  04 

.32 

.94 

.64 

•  91 

•  46 

4.41 

.39 

•  01 

•  13 

1.04 

1.09 

•  70 

.20 

•  06 

•  91 

3.35 

.10 

.22 

•  12 

1^62 

.93 

•  06 

6.89 

.02 

.11 

•  06 

•  11 

•  11 

•  60 

•  10 

4.27 

•  12 

1.19 

3.75 

.03 

•  03 

.36 

•  72 

•  07 

1.06 

1^46 

1.14 

T 

.03 

■  09 

.48 

■  14 

•  03 

•  20 

.02 

•  03 

3.63 

.02 

T 

.30 

T 

T 

■  09 

1.20 

■  13 

.46 

.27 

1>14 

2.47 

.42 

■  62 

.59 

■  77 

•  07 

25    26  27 


28    29    30  31 


.10  1.73 

.03  .02 

.22  .43 

.27  .08 


1.14  .14 
1.18 


.31  .03 

.52  .05 
.06  .67 

1.16 
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Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1  3 

4  1   5  1  6 

7  1   8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HERTZ  PONOVILLE  TOWER 

2  85 

•  28 

•  13 

•  95 

.36 

•  05 

•  51 

.55 

.05 

MILLERS  FERRV 

3»57 

.15 

1^58 

•  06 

■  03 

.03 

1^02 

•  22 

.23 

.20 

MILSTEAO 

2.5S 

1^21 

•  31 

•  21 

.61 

.21 

MITCHELL  DAM 

2.80 

.29 

•  18 

•  03 

.05 

•  03 

•  73 

•  07 

.06 

.45 

.83 

.08 

MOBILE  W8  AIRPORT 

11,92 

T 

1^74 

•  74 

1^45 

2.84 

•  12 

2^23 

1.65 

.04 

T 

•  40 

.66 

.05 

MOB ILE 

10t41 

T 

.90 

•  30 

2^50 

.90 

1.26 

•  65 

1.00 

•  15 

.60 

1.45 

.70 

MONTE  SANO 

2i93 

.40 

•  06 

.20 

•  15 

1.28 

.39 

.20 

.25 

MONTEVALLO 

3.»1 

•  44 

.10 

■  74 

.25 

.28 

.61 

.59 

.60 

Mftui^TrtN^'*^  ^ 

3i»9 

.32 

•  78 

•  05 

.02 

1.33 

■  28 

.01 

.13 

.61 

.10 

.06 

MOULTO 

6«02 

.05 

*'*2 

■  08 

.23 

.77 

.10 

2.94 

.10 

.42 

•  91 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

2*90 

.05 

T 

•  57 

T 

•  33 

•  10 

■  09 

T 

T 

.68 

.38 

.13 

•  40 

.15 

•  02 

T 

NATCHEZ 

3*79 

.08 

T 

1^20 

•  12 

•  62 

.75 

■  02 

.33 

.10 

.14 

.06 

.21 

.16 

NEWBUR6 

6,02 

.09 

•  15 

•  30 

•  26 

■  14 

.13 

.08 

.09 

2.33 

1.07 

•  17 

.20 

1^01 

2t22 

.80 

•  10 

•  17 

•  11 

.26 

.03 

.43 

•  27 

.03 

TO 

£•97 

.30 

lill 

.18 

•  56 

.57 

.65 

•  45 

U98 

.08 

ONEONTA 

4.99 

1.57 

1^63 

.20 

•  05 

.01 

.04 

1^25 

.20 

ORRVILLE 

4*30 

.15 

.05 

1.35 

.60 

•  30 

.13 

1.09 

•  11 

.52 

OZARK 

6*28 

•  31 

1.62 

1.55 

•  44 

.34 

.45 

•  36 

.39 

.82 

1*43 

.23 

•  07 

•  33 

.33 

•  20 

•  18 

•  03 

.04 

PALMERDALE  2  W 

2|33 

.80 

.11 

.08 

.08 

.30 

.50 

•  32 

•  34 

PELL  CITY  5  NW 

3il6 

.48 

T 

•  63 

.21 

T 

•  16 

.45 

•  70 

•  03 

•  28 

PENNINGTON  LOCK  2 

til? 

.60 

.05 

•  07 

■  75 

1.11 

.76 

.46 

.37 

PERRYVILLE 

I>e6 

.33 

.12 

.52 

•  69 

P ICKENSVILLE 

1|72 

.30 

■  55 

.42 

.20 

T 

.25 

T 

PINE  HILL 

7*30 

•  30 

U05 

* 

1.07 

2.05 

2^75 

■  08 

PINE  LEVEL 

3>0S 

.13 

» 

1.13 

.08 

.54 

•  54 

•  51 

■  15 

PLANTERSVILLE 

2*91 

•  05 

•  66 

•  25 

.90 

.60 

•  17 

.18 

.08 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

li7e 

.01 

.05 

■  10 

1.20 

.04 

.33 

T 

T 

T 

T 

.03 

PRATTVILLE 

4t03 

.07 

.50 

.05 

.04 

1*17 

.91 

.20 

.41 

•  68 

PRIMROSE  fARM 

3*88 

.55 

.35 

•  01 

1.01 

.60 

.11 

.05 

•  42 

2.20 

■  38 

PUSHMATAHA 

3.01 

.50 

•  01 

.01 

T 

■  70 

.57 

.51 

.42 

.29 

RAINSVILLE 

2.85 

.40 

•  07 

.13 

.22 

•  01 

1.92 

•  10 

RED  BAY 

1.71 

•  69 

•  25 

.05 

•  22 

•  50 

REDSTONE  ARSENAL 

1.75 

*19 

T 

.26 

•  60 

•  04 

•  36 

.19 

.01 

•  06 

1 

REFORM 

1.75 

.03 

.04 

■  16 

■  32 

■  23 

•  06 

.06 

•  02 

.49 

•  12 

T 

•  02 

•  16 

RIVER  FALLS 

6.66 

T 

.33 

.37 

1.73 

2.23 

1.32 

•  10 

.15 

•  18 

•  09 

.16 

ROBERTSOALE  7  E 

9.92 

•  43 

.17 

.49 

•  11 

1^44 

2.00 

■  49 

2.79 

•  02 

.20 

•  11 

1.23 

ROCKFORD 

1.70 

.90 

.30 

■  30 

ROCK  MILLS 

1.82 

•  15 

•  18 

.06 

.70 

.16 

•  04 

•  15 

.21 

.14 

•  01 

.02 

RUSSELL V I LLE 

5.11 

.45 

.22 

.17 

.22 

2^53 

1^50 

RUSSELLVILLE  2 

5.11 

.03 

T 

.74 

.20 

.06 

.18 

•  02 

.31 

2^00 

T 

1.57 

SAINT  BERNARD 

5.48 

.06 

•  69 

T 

.13 

.19 

.18 

1.45 

1.14 

1^11 

•  02 

.21 

•  30 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

4.46 

1.13 

•  69 

■  05 

■  04 

•  36 

1.31 

.08 

.09 

.02 

.69 

RECORD 

MISSING 

SCOTTSBORO 

1.73 

.05 

.85 

•  33 

■  05 

.33 

.10 

SCOTTSBORO  SU8STA 

1.73 

.14 

•  06 

T 

•  B6 

■  04 

.06 

T 

•  31 

.19 

.05 

SEALE  6  w 

2.49 

•  38 

•  91 

•  25 

.67 

•  28 

SELMA 

.43 

.21 

T 

.38 

•  03 

- 

.22 

.25 

T 

.  14 

.35 

.54 

1.01 

SHOEMAKER  SPRINGS 

5.32 

.38 

T 

♦ 

.78 

.42 

1.90 

• 

1.84 

SLOCOMB  *r  S 

4.92 

.48 

•  20 

•  74 

.40 

1.18 

.03 

.14 

1.06 

.29 

.40 

SNOW  HILL 

5.62 

2^20 

■  83 

•  27 

.41 

.36 

.19 

1.37 

SOUTH  HILL 

3.20 

.21 

1^31 

•  04 

•  31 

.62 

.10 

.32 

.29 

SUTTLE 

3.48 

•  66 

.62 

.46 

1.72 

SWAIM 

1.50 

.44 

•  06 

•  40 

.38 

■  15 

.07 

SYLACAUGA  2  W 

2.81 

.29 

•  12 

.33 

.20 

.35 

.17 

.69 

.66 

SYLACAUGA  t.  NE 

5.60 

.48 

T 

•  32 

•  06 

1.09 

•  20 

•  74 

•  20 

.05 

1.14 

T 

1.32 

T 

SYLVANIA 

1.60 

.28 

•  04 

•  11 

.76 

.06 

.07 

.40 

.06 

TALLADEGA 

1.81 

.21 

•  46 

•  OS 

•  14 

•  21 

.05 

.12 

.11 

.34 

.06 

.03 

TALLADEGA  MORN  MTN  TWR 

3.57 

.25 

•  22 

•  85 

.40 

1.50 

.33 

THOMASV 1 LLE 

4.78 

.07 

T 

•  09 

■  0^ 

•  91 

1.19 

1^14 

.07 

.25 

.17 

.79 

.08 

THURLOM  DAM 

2.99 

•  45 

.07 

.38 

.24 

.01 

.38 

1.05 

.01 

.40 

TONEY 

5.75 

.35 

•  04 

■  10 

.48 

.07 

.45 

.02 

1.05 

.86 

1.93 

.22 

.12 

•  06 

TRAFFORO 

2.24 

■  50 

■  13 

.32 

.09 

.18 

1.02 

TROY 

1.92 

.15 

•  98 

.10 

.10 

.18 

.41 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

4.31 

•  01 

•  03 

■  01 

■  15 

.76 

1^25 

.06 

.86 

■  41 

.77 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

2.65 

.31 

•  05 

•  09 

•  61 

•  53 

.24 

.15 

.10 

.57 

TUSKEGEE  2 

1.64 

■  02 

1.23 

•  21 

.04 

.14 

UNION  SPRINGS  5  S 

1.64 

•  10 

T 

■  80 

T 

•  74 

T 

UN  I ONTOWN 

5.60 

•  40 

.70 

.40 

•  40 

.70 

2.20 

.20 

.60 

UNIVERSITY  R 

RECORD 

MISSING 

VALLEY  HEAD  3  S 

1.78 

.68 

•  05 

•  32 

•  13 

.02 

.04 

.02 

.52 

VANCE 

8.36 

.35 

.02 

•  29 

•  79 

.21 

•  24 

•  55 

.27 

.12 

1.30 

2.20 

.29 

.57 

1^16 

WAOLEY 

2iS5 

.05 

.45 

•  35 

•  90 

•  05 

.55 

.40 

•  10 

WALLACE  3  SW 

9*51 

1 

.25 

•  27 

■  57 

•  se 

•  30 

.21 

.10 

.05 

4.65 

■  50 

.30 

.43 

WALNUT  GROVE 

2.74 

1.15 

•  29 

•  10 

1^20 

WATERLOO 

1^40 

1.75 

.60 

•  16 

WEST  8L0CT0N 

5.17 

.31 

•  30 

•  11 

•  20 

.96 

.87 

.21 

1^01 

1.20 

WETUMPKA 

2.50 

T 

■  32 

WHATLEY 

7.66 

.11 

•  16 

■  12 

.70 

2^00 

1.45 

.14 

T 

1.25 

.18 

.52 

1,02 

WHEELER  DAM 

4.70 

.11 

•  26 

.16 

.81 

.96 

1.20 

.37 

.03 

T 

•  14 

.62 

WHITFIELD  LOCK  3 

1.97 

•  06 

■  10 

•  65 

.26 

.15 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

1.54 

.42 

•  70 

•  04 

.20 

.05 

.03 

•  10 

T 

T 

WILSON  DAM 

4.06 

.15 

•  23 

•  70 

•  04 

.07 

•  11 

.17 

1.44 

.56 

•  34 

.  18 

WINFIELD  2  SW 

4(05 

.23 

•  11 

■  44 

■  23 

.48 

.15 

•  31 

.73 

.11 

.25 

.09 

.48 

YATES  HYDRO  PLANT 

2.56 

.10 

•  30 

•  09 

.28 

.21 

.05 

.42 

.28 

.75 

.08 

YOUNGS  STORE 

3.82 

.40 

1.30 

.24 

.08 

•  08 

.35 

•  25 

.24 

•  69 

.19 

Se«  Rdlerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seuonol        19S5  -  1956 


July 


August 


September 


October 


January 


February 


April 


May 


dBBEVILLE 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITT  4  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY  3  S 
ASHVILLE  3  SM 

ATHENS 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SN 
AUTAUSAVILLE 

BAT  MINETTE 
BELSREEN 
BELLE  HINA  2  N 
BESSEMER  9  SSW 
BILLINOSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP 
BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 

SREWTON  i  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNOIOeE 
CALERA  2  SM 
CAMDEN  3  NNM 

CAMP  HILL   2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE 
CENTREVILLE 

CMATOM 

CHILOERSBURS 
CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 

CLAYTON 

COPFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA 

CORDOVA 
CUBA 

OADEVILLE 

OANCY 

DANVILLE 

DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  A 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 
EUFAULA 

EUTAW  LOCK  T 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

GEORGIANNA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 

HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 


See  Beierence  Notee  touowlng  StaUon  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi         19S3  -  i956 


Station 

July 

August 

Septeniber 

October 

November 

December 

Jdnudry 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HIGHLAND  HOME 

0 

HISMTOWER 

0 

HODGES 

T 

•  9 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

HYTOP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

lOER 

JACKSON  LOCK  1 

0 

° 

JASPER 

- 

- 

JORDAN  DAM 

0 

LAFAYETTE 

0 

LAY  DAM 

0 

T 

LEESBURG 

0 

LIVINGSTON 

S 

LOCKMART 

0 

LOCK  17 

0 

MAD I  SON 

MAGELLA 

0 

MARION   1  N 

0 

MARION  JUNCTION 

T 

T 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 

T 

T 

MELVIN 

0 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

0 

MILLERS  FERRY 

0 

M I L STEAD 

Q 

MITCHELL  DAM 

0 

MOBILE  MB  AIRPORT 

T 

1 

MOBILE 

0 

MONTE  SANO 

nun  1  cvHuu>^ 

MONTGOMERY  KB  AP 

0 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

T 

2*9 

T 

2.9 

NATCHEZ 

0 

NEWBUR6 

NEW  MARKET 

NEWTON 

s 

ONEONTA 

0 

ORRVILLE 

0 

OZARK 

T 

PAINT  ROCK 

PALMERDALE  2  W 

0 

PELL  CITY  9  NW 

T 

T 

PENNINGTON  LOCK  2 

0 

PERRYV I LLE 

PICKENSVILLE 

0 

PINE  HILL 

0 

PINE  LEVEL 

0 

PLANTERSVILLE 

0 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 

0 

PRIMROSE  FARM 

0 

PUSHMATAHA 

0 

RAINSVILLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

T 

T 

T 

REFORM 

0 

RIVER  FALLS 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

s 

ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

0 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

•  3 

T 

•  3 

SAINT  BERNARD 

T 

T 

T 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

0 

SAYRE 

T 

T 

SC0TTS9OR0 

0 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

SEALE  6  W 

0 

T 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMB  4  S 

0 

SNOW  HILL 

0 

SOUTH  MILL 

0 

SWAIM 

SYLACAUSA  2  W 

0 

SYLACAUGA  ^  NE 

T 

T 

SYLVANIA 

TALLADEGA 

T 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

0 

THOMASVILLE 

T 

T 

T 

THURLOW  DAM 

0 

TONEY 

TRAFFORD 

0 

TROY 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

T 

T 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE  2 

e 

UNION  SPRINGS  5  S 

0 

UNIONTOWN 

0 

UNIVERSITY 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Srasonol        19SS  -  1956  ALABAMA 


Station 

July 

AuQust 

September 

October 

November 

December 

J&nuAry 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

VALLEY  HEAD  3  S 
VANCE 

WALLACE   >  SW 
WALNUT  GROVE 

T 
T 

0 
T 

T 
0 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WMATLEY 
WHEELER  0AM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 
0 

0 
0 

WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS   CREEK   STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

T 

0 

T 
0 

Y0UN9S  STORE 

BEGINNING  WITH  JANUARY  1,   1956,  HAIL  WAS  EXCLUDED  FROM  THE  SNOWFALL  TABLES. 


RSFSREHCB  NOTES 

Of  Alabama  may  b«  obtained  by  writing  to  the  3t«te  Cli«*tologl»t  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,   RFD  2.  Montgomery.  Alabau,  or 

Tbe  four  digit  tdeatlf Icatlon  nunbera  In  tbe  Index  ntmber  column  of  the  Station  Index  axe  aasigned  on  a  state  baaia.     There  vlll  be  no  duplication  of  nuMbera  vlthln  a  »tato. 
figures  and  letters  following  tbe  station  Due,  such  oa  12  SSV,   Indicate  distance  in  ailes  and  direction  froa  tbe  post  office. 
Observation  tiaea  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  correctlona  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  thla  bulletin. 

Hoothly  and  seasonal  enowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  Months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  eltaer  alssing  or  received  too  late  to  be  Included  la  this  issue. 

ted,  dlnenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wtod  aoveaent  in  Biles.     Degree  days  are  baaed  on  a  daily 

Evaporation  is  measured  la  the  standard  Weather  Bureau  type  paa  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  In  Table  3  are  from  oon-recordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  eodlng  at  tine  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlac. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  a.n.  C.S.T.     WTlt  BQUIV  In  Table  7  means  the 
water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground.     It   Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.     Water  equivalent  sanplcs  arc  noceasarily  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  coisequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  soowpack  result  in  apparent  inconelsteQCles  in  the  record. 

stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  baaed  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 

-     No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  la  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  a  later  date  or  datea. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thernometcrs  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod~covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  theraometers  arc  exposed  In  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//    Gage  la  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equlavlent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  curried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  allghtly  from  the  amounts  tc  be  publlabed  later  in  HourlyPreclpltatlon  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Iptlon  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  anaual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subacriptlon  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  SuporlntCDdeo 
luments.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  seot  to  the  Supsrintsndent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  WasblagtOD  25,  0.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  Oi  Month 

26 

X 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

'* 

IS 

le 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 1 

25  1 

27 

28  1 

29  j 

30  j  31 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 

8S 

75 

70 

7S 

77 

85 

85 

87 

90 

69 

92 

90 

89 

88 

81 

85 

85 

89 

90 

SO 

85 

85 

92 

93 

90 

68 

92 

94 

86 1 

0 

MIN 

65 

48 

42 

47 

47 

49 

53 

54 

54 

60 

61 

62 

62 

62 

64 

69 

65 

65 

67 

66 

67 

67 

68 

65 

63 

57 

57 

65 

59  < 

5 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

S8 

77 

80 

81 

87 

89 

90 

92 

94 

90 

92 

86 

89 

84 

86 

86 

89 

39 

63 

87 

91 

93 

94 

94 

94 

91 

92 

96 

94 

66 

9 

MIN 

67 

48 

39 

49 

56 

53 

50 

52 

66 

61 

60 

64 

64 

66 

63 

62 

66 

65 

65 

68 

68 

66 

66 

67 

76 

65 

66 

59 

62 

66 

61 

4 

ANDALUSl A 

MAX 

93 

90 

79 

82 

89 

91 

92 

95 

97 

98 

93 

90 

89 

77 

82 

88 

92 

90 

92 

91 

84 

94 

95 

96 

96 

97 

95 

96 

97 

90 

9 

MIN 

66 

55 

51 

57 

62 

63 

63 

65 

68 

70 

65 

68 

71 

68 

68 

67 

68 

67 

69 

70 

68 

69 

62 

66 

72 

73 

73 

68 

69 

72 

66 

6 

ANI41ST0N  CAA  AP 

MAX 

79 

72 

77 

76 

86 

88 

89 

92 

91 

96 

91 

87 

87 

80 

86 

85 

86 

90 

88 

84 

86 

69 

93 

92 

94 

92 

90 

94 

98 

94 

87 

8 

MIN 

57 

52 

43 

55 

56 

55 

56 

54 

67 

69 

62 

66 

66 

67 

66 

66 

66 

65 

67 

68 

68 

68 

66 

70 

70 

67 

69 

60 

65 

69 

63 

0 

ATHENS  2 

MAX 

82 

69 

77 

80 

84 

86 

90 

92 

90 

91 

94 

94 

86 

81 

34 

86 

90 

92 

88 

86 

90 

91 

92 

90 

86 

87 

91 

90 

93 

87 

3 

MIN 

62 

46 

41 

58 

49 

55 

54 

56 

61 

60 

62 

69 

67 

66 

67 

65 

66 

70 

52 

68 

68 

67 

55 

71 

69 

70 

68 

67 

69 

69 

62 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

92 

92 

88 

90 

93 

93 

96 

97 

92 

86 

80 

79 

84 

83 

89 

90 

92 

93 

85 

91 

92 

94 

95 

95 

95 

94 

96 

90 

90 

1 

MIN 

54 

52 

55 

58 

64 

62 

61 

67 

72 

66 

68 

66 

70 

69 

67 

69 

70 

69 

70 

67 

69 

72 

74 

73 

73 

75 

68 

69 

72 

66 

9 

AUBURN  3  SW 

MAX 

94 

88 

78 

83 

87 

88 

90 

92 

96 

97 

90 

95 

90 

87 

87 

86 

90 

92 

82 

89 

90 

93 

94 

95 

95 

94 

95 

98 

00 

3 

MIN 

67 

51 

39 

67 

63 

58 

59 

59 

60 

65 

62 

66 

68 

66 

66 

66 

67 

64 

67 

68 

68 

66 

72 

72 

72 

69 

72 

62 

65 

69 

64 

3 

BAY  MINETTE 

MAX 

80 

77 

80 

87 

88 

90 

92 

94 

95 

85 

81 

75 

74 

84 

77 

64 

86 

91 

90 

87 

90 

90 

92 

90 

93 

93 

92 

87 

90 

86 

5 

MIN 

70 

54 

53 

57 

68 

65 

66 

65 

67 

68 

69 

66 

69 

68 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

73 

74 

73 

73 

72 

67 

71 

72 

67 

6 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

78 

71 

78 

80 

86 

88 

92 

93 

90 

94 

92 

86 

89 

83 

82 

89 

91 

93 

89 

S3 

90 

92 

93 

94 

39 

88 

93 

92 

94 

86 

0 

MIN 

62 

47 

44 

58 

50 

55 

54 

58 

63 

66 

62 

65 

66 

68 

66 

65 

67 

66 

69 

70 

68 

63 

70 

71 

71 

67 

63 

63 

68 

69 

63 

5 

BESSEMER  i  SSW 

MAX 

79 

73 

77 

82 

87 

89 

90 

92 

92 

92 

91 

83 

84 

81 

86 

88 

37 

88 

91 

87 

86 

90 

92 

93 

93 

91 

89 

93 

95 

92 

37 

e 

MIN 

66 

51 

41 

52 

50 

54 

54 

54 

61 

63 

61 

66 

66 

67 

67 

65 

67 

64 

65 

6B 

68 

69 

69 

70 

69 

67 

66 

62 

66 

69 

62 

6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

78 

72 

76 

80 

85 

87 

89 

92 

91 

92 

92 

89 

84 

79 

85 

86 

87 

91 

84 

87 

93 

93 

96 

95 

93 

89 

94 

94 

94 

87 

7 

MIN 

56 

51 

46 

59 

57 

63 

58 

56 

64 

70 

63 

69 

68 

69 

66 

66 

69 

67 

68 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

68 

63 

68 

73 

65 

3 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

89 

77 

80 

86 

90 

91 

94 

96 

96 

92 

85 

60 

30 

84 

39 

91 

93 

90 

65 

91 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

90 

92 

39 

3 

MIN 

66 

51 

40 

51 

51 

56 

67 

56 

62 

70 

62 

68 

66 

70 

70 

67 

66 

69 

66 

69 

70 

68 

71 

71 

71 

70 

72 

66 

66 

70 

64 

7 

BRIOGEPORT  2  W 

MAX 

70 

72 

75 

74 

82 

85 

89 

90 

90 

91 

92 

89 

89 

85 

87 

90 

91 

82 

86 

92 

95 

95 

92 

92 

90 

96 

95 

92 

87 

6 

MIN 

60 

46 

38 

52 

46 

50 

50 

52 

62 

61 

60 

62 

59 

65 

65 

64 

63 

62 

65 

66 

67 

66 

64 

68 

67 

64 

65 

55 

65 

65 

59 

3 

CALERA  2  SW 

MAX 

SO 

74 

79 

82 

90 

90 

91 

90 

94 

91 

90 

86 

88 

78 

66 

89 

89 

94 

86 

86 

92 

94 

95 

96 

95 

90 

94 

96 

95 

69 

0 

MIN 

67 

48 

40 

50 

51 

53 

54 

52 

56 

60 

60  • 

65 

66 

65 

66 

63 

65 

61 

64 

67 

65 

64 

67 

66 

65 

64 

66 

60 

63 

67 

60 

i7 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

86 

84 

79 

83 

B8 

90 

92 

94 

94 

93 

86 

80 

78 

32 

89 

89 

92 

89 

88 

91 

92 

93 

93 

94 

93 

93 

94 

95 

88 

.7 

MIN 

67 

51 

42 

54 

51 

57 

58 

57 

62 

61 

62 

67 

69 

70 

70 

67 

66 

65 

67 

70 

67 

70 

72 

73 

74 

73 

70 

65 

65 

66 

64 

|3 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

91 

83 

74 

80 

84 

36 

87 

90 

91 

93 

89 

90 

86 

86 

82 

85 

88 

89 

81 

85 

86 

92 

93 

94 

94 

90 

91 

96 

67 

6 

MIN 

66 

47 

43 

46 

55 

56 

62 

56 

58 

61 

60 

62 

66 

62 

64 

63 

66 

64 

65 

69 

65 

66 

69 

70 

70 

67 

70 

60 

62 

66 

61 

9 

CENTRE 

MAX 

82 

70 

77 

77 

86 

89 

90 

93 

93 

94 

92 

91 

93 

83 

86 

91 

93 

62 

89 

93 

96 

94 

97 

93 

90 

96 

96 

95 

69 

4 

MIN 

62 

49 

43 

55 

53 

55 

56 

57 

68 

64 

61 

66 

62 

65 

65 

65 

63 

66 

69 

65 

65 

68 

67 

72 

71 

65 

67 

61 

66 

65 

62 

|6 

CENTREVILLE 

MAX 

92 

80 

78 

82 

83 

90 

91 

93 

95 

94 

99 

91 

89 

81 

82 

89 

88 

95 

69 

86 

93 

95 

96 

96 

97 

94 

93 

93 

69 

■  6 

MIN 

63 

48 

40 

50 

49 

54 

53 

53 

60 

63 

62 

66 

66 

66 

67 

63 

65 

63 

65 

68 

67 

62 

66 

69 

68 

65 

67 

62 

64 

69 

61 

|5 

CHATOM 

MAX 

89 

80 

82 

88 

90 

94 

96 

97 

98 

93 

88 

76 

73 

87 

76 

84 

88 

91 

90 

68 

92 

94 

94 

95 

93 

94 

95 

97 

94 

69 

■  5 

MIN 

66 

50 

42 

52 

51 

55 

57 

55 

63 

63 

63 

67 

69 

69 

70 

65 

66 

67 

65 

67 

66 

70 

72 

73 

72 

73 

73 

69 

64 

66 

63 

i6 

CITRONELLE 

MAX 

86 

80 

80 

85 

86 

90 

92 

93 

95 

91 

84 

74 

71 

85 

76 

83 

91 

68 

88 

91 

91 

92 

91 

93 

92 

92 

91 

87 

66 

.7 

MIN 

70 

56 

55 

60 

61 

66 

68 

66 

70 

73 

68 

67 

66 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

75 

73 

73 

74 

73 

74 

70 

71 

70 

68 

|7 

CLANTON 

MAX 

90 

81 

74 

78 

80 

85 

90 

90 

92 

93 

91 

89 

89 

65 

80 

65 

86 

86 

68 

92 

86 

84 

90 

92 

94 

94 

95 

92 

93 

96 

87 

>9 

MIN 

65 

50 

42 

52 

52 

55 

55 

54 

61 

63 

61 

66 

67 

67 

67 

65 

66 

63 

66 

68 

67 

67 

69 

70 

70 

67 

66 

61 

64 

68 

62 

5 

CLAYTON 

MAX 

97 

79 

SO 

86 

87 

89 

92 

95 

99 

93 

91 

89 

85 

78 

87 

91 

93 

85 

89 

91 

93 

95 

99 

95 

94 

93 

93 

92 

89 

■  6 

MIN 

69 

53 

48 

57 

66 

63 

66 

64 

72 

69 

66 

67 

68 

66 

66 

67 

67 

65 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

68 

71 

70 

66 

i9 

DAYTON 

MAX 

90 

82 

75 

76 

83 

86 

90 

92 

94 

93 

91 

89 

78 

75 

83 

86 

90 

88 

86 

90 

91 

92 

93 

91 

91 

93 

93 

94 

87 

■  5 

MIN 

69 

51 

46 

55 

56 

63 

63 

62 

66 

67 

64 

66 

67 

68 

68 

68 

6e 

68 

69 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

67 

66 

66 

69 

66 

■  0 

DECATUR 

MAX 

90 

74 

70 

79 

79 

85 

81 

89 

92 

90 

99 

91 

87 

86 

84 

89 

67 

90 

94 

90 

11 

90 

92 

93 

94 

88 

87 

92 

92 

37 

>3 

MIN 

63 

50 

44 

59 

52 

56 

55 

60 

64 

69 

64 

68 

66 

66 

68 

66 

66 

66 

69 

70 

63 

69 

72 

72 

72 

69 

66 

65 

70 

69 

64 

■  6 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

94 

94 

78 

80 

84 

92 

92 

99 

92 

94 

94 

91 

76 

83 

63 

87 

90 

94 

93 

89 

95 

96 

96 

97 

98 

97 

95 

97 

90 

|6 

MIN 

67 

52 

45 

49 

56 

56 

62 

56 

66 

66 

64 

65 

67 

67 

70 

70 

70 

66 

59 

60 

53 

63 

70 

71 

72 

70 

71 

66 

65 

73 

63 

■  0 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

88 

80 

81 

88 

89 

89 

92 

99 

91 

93 

90 

90 

85 

83 

86 

89 

92 

87 

34 

87 

66 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

39 

89 

>0 

MIN 

70 

57 

49 

56 

63 

64 

63 

65 

72 

71 

67 

66 

70 

64 

65 

69 

67 

65 

66 

71 

69 

70 

72 

73 

73 

73 

71 

69 

70 

71 

67 

•  1 

ENTERPRISE 

MAX 

90 

77 

84 

86 

86 

93 

94 

93 

92 

88 

85 

73 

32 

86 

91 

91 

91 

81 

67 

92 

93 

94 

91 

92 

92 

90 

S3 

•  3 

MIN 

67 

56 

55 

62 

63 

62 

65 

72 

64 

61 

67 

67 

67 

68 

60 

70 

72 

68 

68 

71 

76 

72 

72 

67 

70 

69 

66 

■  6 

EUFAULA 

MAX 

91 

82 

81 

88 

89 

90 

95 

96 

97 

95 

94 

93 

89 

84 

90 

90 

95 

84 

39 

92 

95 

96 

95 

97 

98 

94 

99 

91 

91 

•  5 

MIN 

68 

52 

47 

53 

65 

60 

61 

58 

70 

68 

64 

65 

69 

68 

67 

66 

66 

64 

67 

71 

69 

70 

72 

72 

74 

73 

72 

67 

69 

72 

66 

•  0 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

85 

76 

81 

85 

90 

90 

93 

95 

97 

91 

86 

82 

74 

83 

84 

90 

93 

92 

82 

90 

93 

94 

94 

94 

93 

93 

95 

92 

88 

•  5 

MIN 

64 

51 

46 

52 

55 

59 

58 

57 

65 

66 

64 

66 

66 

69 

69 

68 

69 

68 

67 

69 

69 

66 

71 

73 

75 

72 

70 

67 

66 

70 

65 

»1 

FAIRHOPE 

MAX 

85 

80 

79 

85 

88 

91 

93 

95 

95 

90 

84 

77 

75 

86 

82 

67 

88 

91 

89 

92 

92 

90 

91 

91 

94 

92 

94 

90 

37 

■  e 

MIN 

73 

57 

54 

58 

60 

64 

65 

70 

71 

70 

70 

67 

67 

71 

69 

70 

70 

69 

64 

73 

73 

74 

68 

77 

77 

77 

75 

68 

73 

73 

68 

•  9 

FAYETTE 

MAX 

87 

81 

78 

80 

84 

84 

89 

92 

99 

94 

99 

93 

83 

84 

89 

92 

9C 

88 

88 

92 

91 

82 

86 

92 

95 

95 

93 

92 

96 

96 

39 

•  1 

MIN 

65 

49 

41 

49 

48 

52 

54 

58 

56 

62 

68 

63 

60 

63 

65 

66 

65 

66 

65 

66 

68 

67 

69 

69 

68 

63 

66 

62 

68 

66 

62 

•  0 

FLORENCE 

MAX 

80 

74 

76 

7S 

87 

89 

90 

86 

89 

90 

90 

89 

36 

88 

90 

65 

36 

89 

90 

86 

87 

69 

90 

92 

90 

92 

92 

91 

90 

92 

37 

•  4 

MIN 

50 

49 

55 

59 

60 

60 

60 

56 

60 

60 

60 

62 

59 

60 

62 

60 

62 

62 

61 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

66 

66 

65 

66 

66 

60 

•  6 

FORT  MORGAN 

MAX 

87 

82 

88 

82 

86 

85 

88 

92 

00 

89 

83 

78 

80 

83 

82 

80 

82 

84 

89 

88 

88 

87 

90 

89 

88 

89 

88 

67 

89 

85 

as 

■  8 

MIN 

74 

72 

64 

69 

72 

73 

72 

72 

75 

75 

69 

68 

68 

70 

72 

70 

73 

73 

74 

77 

73 

73 

74 

79 

80 

79 

77 

74 

77 

74 

73 

■  1 

FRISCO  CITY 

MAX 

91 

83 

76 

80 

86 

89 

91 

92 

94 

96 

91 

86 

60 

73 

84 

85 

85 

89 

39 

90 

82 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

92 

94 

87 

>3 

MIN 

67 

53 

51 

56 

57 

63 

62 

62 

66 

72 

69 

68 

66 

66 

70 

67 

67 

68 

67 

70 

70 

69 

72 

73 

72 

73 

74 

66 

66 

71 

66 

|4 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

76 

71 

76 

77 

85 

67 

90 

92 

92 

99 

93 

90 

92 

83 

67 

67 

88 

91 

90 

84 

89 

93 

94 

92 

95 

92 

90 

95 

95 

95 

88 

•  5 

MIN 

66 

52 

42 

57 

51 

51 

53 

53 

65 

64 

62 

66 

64 

67 

65 

66 

65 

66 

67 

67 

68 

67 

70 

69 

67 

66 

59 

64 

66 

62 

i5 

GENEVA 

MAX 

95 

90 

80 

82 

89 

93 

94 

96 

96 

100 

97 

97 

86 

82 

83 

90 

34 

92 

95 

94 

63 

91 

89 

95 

96 

96 

96 

94 

99 

91 

•  5 

MIN 

66 

54 

48 

50 

57 

60 

59 

69 

64 

65 

71 

65 

60 

64 

63 

64 

67 

70 

68 

67 

71 

71 

71 

70 

70 

67 

70 

70 

64 

i7 

GREENSBORO 

MAX 

85 

77 

79 

85 

89 

90 

93 

93 

95 

95 

93 

89 

77 

82 

83 

89 

87 

39 

91 

86 

88 

91 

93 

93 

94 

94 

93 

94 

96 

99 

39 

•  2 

MIN 

66 

52 

46 

57 

60 

62 

62 

63 

61 

61 

64 

69 

67 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

74 

73 

74 

72 

73 

71 

72 

71 

73 

66 

18 

GREENVILLE 

MAX 

87 

83 

84 

89 

94 

93 

95 

98 

97 

89 

87 

88 

91 

94 

88 

90 

93 

94 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

91 

>2 

MIN 

67 

54 

48 

51 

61 

64 

63 

63 

65 

71 

65 

68 

70 

67 

69 

67 

66 

67 

69 

70 

69 

68 

70 

71 

72 

71 

71 

67 

63 

71 

66 

•  0 

6UNTERSVILLE 

MAX 

85 

72 

75 

78 

89 

89 

90 

92 

91 

93 

92 

90 

90 

63 

83 

89 

84 

91 

94 

84 

36 

93 

94 

94 

94 

91 

90 

93 

95 

93 

33 

■  6 

MIN 

66 

52 

52 

44 

54 

57 

52 

57 

64 

63 

64 

68 

65 

68 

68 

67 

66 

66 

70 

69 

66 

69 

70 

70 

71 

66 

67 

62 

67 

68 

63 

i7 
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Table  5  -  Continued 

Station 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  195« 


lALEYVILLE 


HIGHLAND  HOME 

JASPER 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 

MADISON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  0AM 
MAXWELL  FIELD 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  NB  AP 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

ONEONTA 

OZARK 

PELL  CITY  S  NW 

PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

REDSTONE  ARSENAL 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SC0TTSB0«O 

SELMA 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
TMOMASVILLE 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS   9  S 


Day  Of  Month 

01 

a 

8 

1  ^ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

i  2S 

26 

27 

28 

29 

1 

30  31 

> 
< 

MAX 

87 

7S 

72 

74 

80 

84 

85 

89 

92 

90 

92 

87 

81 

81 

79 

82 

89 

89 

89 

89 

88 

'  87 

88 

69 

91 

92 

90 

87 

91 

90 

85»5 

MIN 

64 

47 

46 

42 

49 

54 

93 

1 

97 

99 

64 

61 

66 

64 

64 

67 

66 

62 

64 

69 

67 

67 

69 

66 

66 

67 

67 

66 

60 

66 

47 

61  (3 

86 

78 

81 

87 

86 

87 

91 

93 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

87 

90 

91 

87 

89 

86 

90 

92 

92 

94 

92 

93 

93 

69 

88*4 

MIN 

55 

50 

56 

62 

62 

62 

62 

71 

69 

65 

67 

71 

66 

68 

68 

61 

69 

68 

70 

67 

67 

71 

72 

72 

72 

70 

48 

69 

70 

70 

66t3 

MAX 

81 

76 

77 

7S 

87 

88 

89 

91 

93 

93 

92 

88 

90 

82 

86 

86 

86 

88 

67 

84 

86 

89 

92 

91 

93 

92 

88 

92 

99 

92 

87  •6 

MIN 

66 

49 

39 

90 

48 

50 

50 

90 

65 

60 

66 

64 

99 

66 

64 

63 

63 

65 

68 

65 

63 

65 

64 

66 

67 

64 

66 

96 

61 

49 

60*3 

MAX 

86 

77 

77 

84 

86 

87 

90 

92 

94 

91 

69 

87 

89 

74 

89 

89 

82 

88 

90 

89 

84 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

91 

93 

91 

87 16 

MIN 

67 

52 

49 

99 

61 

62 

66 

69 

65 

60 

69 

66 

66 

68 

67 

66 

67 

69 

70 

71 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

73 

64al 

MAX 

80 

70 

74 

81 

86 

87 

90 

91 

92 

94 

92 

84 

84 

64 

86 

89 

87 

90 

89 

89 

87 

91 

93 

94 

94 

93 

90 

93 

94 

94 

88«1 

MIN 

62 

48 

39 

55 

47 

51 

52 

53 

55 

57 

60 

62 

64 

66 

68 

69 

69 

64 

64 

66 

67 

65 

66 

66 

65 

69 

66 

59 

66 

49 

60a9 

MAX 

»5 

78 

81 

89 

88 

90 

99 

99 

99 

93 

96 

93 

88 

82 

89 

89 

88 

90 

93 

81 

92 

92 

94 

99 

95 

96 

99 

93 

98 

99 

91  lO 

MIN 

64 

48 

42 

54 

99 

59 

60 

61 

69 

64 

62 

64 

61 

66 

64 

63 

69 

64 

64 

66 

69 

68 

70 

70 

70 

67 

70 

69 

69 

48 

63  (3 

MAX 

82 

7S 

77 

8} 

87 

91 

91 

91 

94 

92 

91 

79 

74 

81 

82 

82 

86 

86 

92 

89 

90 

93 

91 

99 

94 

99 

93 

99 

96 

94 

88f0 

MIN 

66 

97 

46 

ST 

94 

58 

61 

59 

66 

67 

64 

69 

67 

69 

71 

70 

68 

69 

67 

67 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

64 

67 

70 

69«8 

MAX 

93 

86 

79 

81 

87 

90 

89 

94 

97 

99 

92 

89 

83 

77 

81 

86 

86 

89 

90 

93 

69 

81 

90 

90 

93 

94 

91 

91 

92 

91 

86*6 

MIN 

68 

56 

51 

92 

61 

63 

61 

59 

67 

70 

65 

67 

72 

68 

70 

69 

69 

67 

70 

72 

68 

69 

72 

73 

73 

72 

72 

67 

70 

72 

66t8 

MAX 

82 

87 

89 

91 

92 

91 

92 

91 

84 

60 

85 

86 

86 

86 

90 

93 

80 

89 

91 

92 

93 

94 

92 

90 

94 

99 

69  tl 

MIN 

93 

52 

57 

56 

62 

65 

64 

67 

67 

68 

69 

66 

67 

66 

61 

70 

69 

68 

69 

70 

66 

68 

67 

64 

67 

70 

69  aO 

MAX 

B9 

77 

71 

78 

81 

87 

88 

90 

94 

91 

95 

94 

90 

90 

82 

84 

89 

69 

92 

92 

87 

84 

91 

92 

94 

94 

93 

90 

93 

91 

86  a9 

MIN 

63 

46 

42 

96 

90 

56 

99 

58 

68 

65 

61 

67 

64 

67 

67 

66 

66 

66 

68 

66 

68 

66 

69 

70 

69 

67 

67 

62 

69 

46 

63al 

MAX 

8S 

76 

80 

83 

89 

90 

92 

94 

99 

93 

90 

64 

76 

84 

69 

66 

89 

88 

92 

86 

88 

92 

94 

94 

95 

95 

91 

93 

96 

99 

88a9 

MIN 

66 

52 

47 

95 

56 

61 

62 

59 

64 

68 

69 

68 

69 

67 

69 

67 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

66 

67 

71 

49a7 

MAX 

86 

78 

78 

81 

84 

94 

89 

89 

91 

96 

92 

84 

87 

81 

66 

67 

84 

88 

90 

89 

87 

93 

99 

99 

99 

99 

90 

88 

99 

94 

MIN 

68 

57 

52 

94 

66 

61 

98 

98 

69 

69 

96 

66 

68 

67 

69 

69 

66 

69 

66 

68 

66 

69 

71 

73 

75 

67 

72 

64 

66 

68 

49  aO 

MAX 

87 

79 

80 

89 

89 

90 

01 

99 

99 

91 

90 

87 

87 

79 

89 

69 

83 

91 

93 

88 

87 

93 

99 

96 

99 

96 

99 

96 

98 

99 

90  a  1 

MIN 

66 

60 

52 

61 

64 

65 

66 

67 

71 

73 

68 

71 

73 

71 

74 

71 

74 

67 

73 

73 

71 

72 

75 

76 

77 

76 

77 

71 

72 

78 

70a2 

MAX 

89 

79 

82 

86 

89 

93 

94 

96 

97 

91 

84 

77 

79 

89 

79 

80 

69 

64 

90 

92 

89 

91 

92 

94 

93 

94 

94 

91 

91 

89 

88a2 

MIN 

67 

56 

56 

60 

61 

67 

67 

66 

71 

66 

70 

66 

68 

71 

71 

69 

70 

70 

68 

71 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

70 

68 

71 

71 

6Sa5 

MAX 

85 

77 

78 

89 

87 

90 

94 

94 

94 

88 

81 

76 

76 

82 

78 

80 

84 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

94 

93 

95 

99 

91 

90 

90 

87  a4 

MIN 

60 

57 

60 

62 

68 

70 

70 

73 

77 

64 

69 

66 

70 

71 

72 

70 

74 

70 

74 

76 

75 

76 

79 

76 

78 

70 

71 

70 

71 

70  a4 

MAX 

89 

78 

81 

85 

90 

89 

92 

94 

99 

91 

88 

90 

8« 

76 

68 

86 

89 

90 

92 

88 

88 

92 

94 

99 

99 

99 

94 

96 

96 

93 

MIN 

62 

54 

49 

98 

61 

63 

63 

62 

68 

68 

66 

70 

70 

69 

66 

68 

66 

67 

70 

72 

71 

71 

73 

75 

74 

74 

74 

69 

69 

73 

67a3 

72 

70 

75 

80 

82 

84 

88 

90 

90 

93 

91 

89 

84 

81 

84 

87 

87 

88 

93 

86 

84 

90 

94 

94 

92 

87 

87 

91 

90 

92 

MIN 

54 

48 

46 

62 

55 

99 

98 

64 

66 

66 

66 

70 

66 

68 

6. 

66 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

74 

73 

72 

71 

69 

66 

73 

73 

49.9 

MAX 

87 

77 

79 

87 

90 

92 

94 

96 

97 

93 

39 

61 

79 

83 

89 

85 

85 

88 

91 

69 

88 

91 

92 

96 

99 

95 

91 

91 

06 

93 

MIN 

66 

48 

40 

49 

49 

96 

95 

54 

60 

63 

60 

66 

67 

67 

69 

67 

65 

66 

65 

67 

68 

46 

71 

71 

70 

69 

70 

63 

64 

67 

42  1° 

MAX 

89 

75 

70 

79 

78 

83 

89 

88 

92 

89 

91 

91 

88 

88 

88 

76 

86 

88 

90 

90 

83 

82 

90 

93 

92 

93 

90 

86 

92 

94 

MIN 

63 

49 

41 

55 

52 

53 

93 

55 

99 

61 

61 

66 

63 

67 

69 

65 

65 

69 

66 

68 

65 

66 

67 

67 

69 

66 

65 

60 

64 

66 

61.4 

MAX 

98 

79 

81 

80 

92 

92 

94 

96 

•8 

94 

93 

92 

86 

80 

89 

90 

87 

93 

93 

91 

87 

90 

90 

94 

99 

99 

92 

94 

99 

99 

MIN 

55 

49 

56 

62 

63 

64 

62 

70 

70 

65 

66 

72 

68 

68 

68 

67 

64 

67 

70 

70 

68 

71 

72 

73 

72 

74 

67 

70 

69 

70 

64.7 

90 

77 

70 

7« 

76 

84 

87 

89 

91 

92 

92 

91 

87 

88 

79 

87 

84 

86 

90 

91 

91 

90 

90 

93 

99 

93 

91 

88 

93 

94 

87  .9 

MIN 

64 

49 

42 

52 

94 

54 

94 

93 

99 

61 

60 

62 

63 

63 

64 

64 

62 

63 

64 

62 

66 

66 

67 

67 

70 

69 

64 

60 

61 

65 

60.7 

M*N 

86 

78 

80 

89 

88 

00 

01 

93 

93 

'89 

90 

87 

69 

76 

86 

88 

84 

90 

93 

86 

86 

92 

99 

93 

95 

96 

92 

94 

96 

94 

89  .2 

69 

53 

45 

56 

60 

59 

99 

59 

64 

67 

64 

66 

71 

66 

69 

68 

66 

75 

66 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

69 

67 

72 

66.2 

90 

82 

83 

84 

84 

86 

89 

87 

94 

93 

93 

90 

74 

79 

79 

61 

82 

86 

86 

93 

90 

92 

93 

99 

99 

99 

95 

93 

94 

99 

MIN 

64 

50 

48 

44 

93 

57 

58 

63 

99 

69 

62 

68 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

69 

67 

69 

69 

72 

72 

72 

71 

66 

66 

66 

64.2 

74 

68 

75 

78 

89 

85 

88 

91 

90 

99 

90 

87 

88 

79 

SO 

87 

86 

89 

91 

86 

83 

89 

90 

91 

90 

89 

88 

91 

94 

92 

MIN 

51 

45 

41 

55 

48 

53 

52 

55 

61 

62 

61 

66 

63 

67 

68 

67 

65 

65 

68 

66 

67 

66 

72 

71 

68 

66 

64 

60 

68 

66 

61.4 

85 

79 

83 

86 

89 

91 

92 

94 

93 

89 

79 

74 

79 

89 

64 

79 

83 

87 

91 

91 

88 

88 

92 

91 

92 

92 

91 

94 

90 

90 

MIN 

69 

55 

90 

97 

99 

63 

63 

69 

69 

67 

69 

66 

69 

70 

70 

68 

69 

68 

66 

71 

72 

71 

72 

7» 

73 

74 

75 

47 

70 

71 

47.4 

MAX 

91 

83 

76 

80 

82 

90 

91 

91 

93 

96 

99 

83 

87 

87 

77 

69 

89 

87 

90 

92 

84 

82 

91 

93 

94 

94 

99 

91 

96 

97 

69  .0 

MIN 

65 

44 

37 

51 

98 

93 

94 

92 

S7 

63 

99 

63 

66 

69 

69 

64 

66 

61 

63 

67 

64 

64 

65 

66 

65 

64 

66 

59 

59 

61 

40.3 

MAX 

90 

80 

84 

89 

90 

91 

92 

94 

96 

92 

93 

92 

91 

85 

86 

88 

89 

92 

91 

84 

92 

89 

94 

99 

97 

96 

94 

97 

100 

99 

MIN 

64 

90 

49 

49 

98 

93 

99 

94 

65 

61 

60 

63 

62 

66 

65 

63 

64 

65 

67 

65 

63 

67 

68 

68 

69 

65 

69 

99 

62 

66 

41.7 

MAX 

86 

75 

76 

77 

83 

89 

81 

90 

91 

89 

99 

90 

89 

86 

82 

82 

69 

88 

86 

88 

88 

89 

89 

91 

92 

92 

88 

91 

91 

92 

MIN 

63 

46 

40 

97 

48 

52 

51 

96 

60 

61 

61 

68 

69 

62 

66 

66 

66 

65 

66 

66 

68 

69 

72 

70 

70 

69 

66 

42 

64 

69 

42.1 

MAX 

90 

76 

69 

76 

83 

87 

87 

89 

91 

89 

99 

91 

66 

86 

82 

66 

89 

86 

91 

92 

87 

83 

89 

93 

92 

91 

89 

87 

91 

93 

MIN 

63 

48 

41 

49 

51 

54 

55 

55 

61 

63 

62 

65 

64 

69 

66 

64 

65 

63 

66 

67 

65 

66 

67 

68 

68 

66 

64 

42 

67 

67 

41.9 

MAX 

83 

68 

75 

76 

84 

84 

87 

88 

88 

91 

89 

87 

68 

SO 

82 

65 

84 

66 

68 

79 

65 

90 

91 

90 

92 

90 

88 

91 

93 

91 

MIN 

64 

48 

40 

59 

52 

55 

55 

57 

62 

66 

62 

66 

63 

65 

69 

65 

65 

64 

68 

63 

65 

67 

69 

70 

69 

66 

65 

59 

66 

47 

42al 

MAX 

78 

71 

78 

78 

84 

87 

90 

90 

91 

94 

93 

00 

90 

63 

88 

69 

88 

92 

99 

84 

89 

92 

93 

94 

94 

93 

91 

96 

93 

95 

88  .4 

MIN 

60 

48 

39 

50 

49 

54 

54 

54 

60 

69 

63 

63 

61 

99 

66 

65 

65 

65 

67 

47 

67 

67 

67 

69 

69 

67 

66 

58 

66 

67 

41.3 

MAX 

85 

80 

80 

89 

90 

91 

94 

99 

99 

91 

89 

83 

80 

80 

89 

66 

86 

90 

90 

87 

87 

92 

95 

94 

96 

9« 

99 

94 

97 

94 

MIN 

68 

53 

49 

57 

97 

62 

62 

62 

66 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

67 

68 

67 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

67 

68 

71 

44.6 

MAX 

83 

74 

76 

73 

81 

87 

69 

92 

92 

92 

90 

90 

86 

78 

86 

89 

86 

89 

89 

83 

84 

90 

92 

94 

94 

92 

90 

93 

96 

92 

67.3 

MIN 

66 

52 

42 

52 

52 

55 

53 

54 

62 

64 

60 

60 

69 

67 

69 

66 

66 

65 

66 

70 

67 

68 

68 

66 

69 

67 

68 

62 

64 

49 

62.7 

MAX 

82 

72 

76 

77 

86 

89 

00 

93 

94 

94 

92 

88 

80 

81 

88 

89 

88 

90 

94 

83 

86 

91 

94 

94 

93 

94 

90 

94 

96 

97 

MIN 

67 

50 

46 

59 

57 

57 

95 

55 

69 

64 

63 

67 

69 

67 

67 

66 

65 

66 

47 

70 

66 

68 

68 

70 

71 

66 

67 

60 

45 

68 

63.4 

MAX 

99 

87 

78 

80 

65 

90 

91 

94 

97 

96 

99 

90 

78 

72 

84 

81 

86 

82 

90 

92 

87 

86 

92 

94 

99 

95 

99 

94 

93 

96 

MIN 

68 

51 

46 

56 

56 

61 

61 

60 

64 

68 

63 

68 

67 

67 

70 

68 

67 

67 

67 

70 

69 

70 

71 

74 

73 

71 

72 

66 

46 

49 

69.6 

MAX 

89 

76 

79 

86 

86 

88 

92 

94 

91 

88 

84 

79 

88 

86 

85 

91 

93 

87 

86 

91 

93 

94 

99 

96 

91 

99 

94 

94 

MIN 

67 

53 

47 

57 

62 

65 

65 

62 

61 

66 

68 

70 

67 

68 

67 

68 

65 

68 

70 

69 

66 

71 

71 

72 

71 

71 

67 

49 

71 

64.1 

MAX 

87 

90 

88 

93 

92 

87 

92 

93 

99 

96 

95 

92 

96 

99 

94 

89.0 

MIN 

60 

91 

49 

57 

55 

59 

60 

59 

64 

67 

64 

70 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

68 

70 

69 

49 

72 

69.3 

MAX 

85 

83 

89 

89 

90 

92 

99 

99 

99 

90 

88 

86 

88 

87 

87 

90 

92 

84 

89 

94 

99 

90 

97 

97 

96 

96 

96 

91.0 

MIN 

53 

46 

59 

62 

62 

62 

60 

69 

69 

67 

69 

67 

65 

65 

66 

65 

67 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

69 

66 

44 

70 

69.1 

MAX 

90 

92 

74 

83 

90 

68 

90 

87 

90 

94 

94 

99 

91 

90 

92 

90 

92 

84 

93 

94 

91 

94 

93 

93 

94 

95 

96 

96 

94 

96 

91.3 

MIN 

65 

51 

50 

54 

51 

50 

52 

51 

55 

61 

62 

61 

62 

66 

65 

70 

68 

65 

67 

68 

65 

72 

70 

70 

74 

73 

76 

69 

66 

66 

63.0 

Sm  Rslvrmc*  NoMa  FoUowlnq  Staittoo 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Conlinued 


Day  01  Month 

« 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

Ave; 

UNIVERSITY 

MAX 

MIN 

VALLEY  HEAD  3  S 

MAX 
MIN 

aa 

62 

75 
46 

69 

37 

75 

53 

75 
<>a 

83 
51 

85 
51 

87 
51 

89 

57 

89 
63 

92 
58 

93 
64 

91 
59 

92 
62 

83 
67 

86 

66 

88 
63 

89 
62 

92 

63 

90 

64 

ai 

64 

87 
61 

93 
65 

94 

67 

93 
65 

95 
62 

93 

63 

90 
56 

96 
63 

97 
65 

a7i 

59  • 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


:>iaDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

FAIRHOPE 

EVAP 

.17 

.31 

.23 

.22 

.29 

.25 

.28 

.32 

.30 

.17 

.06 

.07 

.13 

.16 

.10 

.18 

.26 

.23 

.17 

.19 

.31 

.20 

.26 

.32 

.23 

.21 

.21 

.23 

B6.49 

WIND 

48 

51 

36 

29 

42 

29 

44 

66 

43 

17 

28 

23 

54 

42 

37 

18 

23 

28 

41 

45 

32 

63 

30 

58 

75 

84 

67 

39 

14 

32 

1238 

lURTIN  DAU 

EVAP 

.24 

.31 

.30 

.28 

.34 

.21 

.22 

.28 

.39 

.12 

.12 

.20 

.16 

.04 

.14 

.16 

.18 

.13 

.21 

.14 

.09 

.17 

.25 

.28 

.30 

.31 

.38 

.33 

.26 

.22 

6.76 

WIND 

39 

105 

120 

62 

88 

40 

30 

35 

43 

24 

28 

20 

40 

20 

50 

20 

28 

12 

.  .  .J 

21 

21 

19 

29 

20 

28 

32 

30 

65 

35 

25 

21 

1150 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  72  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SsMon  ol        1955  -  1956 


Station 

)uly 

Augiut 

Septembei 

October 

November 

Decembe 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Lony-term 
meana 

July-June 

LBERTVILLE  1  S 
ILEXANOEH   CITY   S  NE 
JNO*LUSI* 
•INNISTON  CAA  AP 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

I 

291 
89 
209 
299 

573 
408 
244 
464 
524 

776 
580 
427 
619 

819 

672 
978 
722 
773 

452 
342 
239 
373 
418 

449 
340 
226 
191 
442 

243 
172 
85 
180 
209 

19 
5 
0 
9 

7 

21 
7 
0 
8 

11 

2777 
1884 
2931 

ATMORc   STATE  FARM 

AJBURN  3  SW 
AT  MINETTE 
ELLE  MINA   2  N 

'ESSEMER  9  SSW 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

I 

98 
199 

SO 
208 
198 

267 
383 
264 
469 
429 

373 
573 
372 
711 
617 

522 
665 
510 
786 
700 

188 
329 
179 
415 
319 

188 
390 
186 
199 
310 

68 
165 

63 
207 
184 

0 
6 
0 
9 
4 

0 
6 
0 
10 
9 

1704 
2632 
1694 
3206 
2809 

< I XMINbHAH  WB  AP 
KEtrrON   3  SSE 

OIDSEPORT  2  W 

ALERA  2  SW 

AMDEN   3  NNW 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

I 

0 

189 
139 
236 
219 

158 

450 
293 
511 
504 
362 

607 
410 
711 

502 

719 
991 
810 
677 
611 

366 
201 
442 
325 
216 

194 
220 
430 
111 
261 

171 
102 
219 
181 
118 

5 
2 
14 
5 

1 

7 
6 
17 
9 
4 

2866 

1920 
1412 

2271 

2780 

-AMP   HILL   2  NW 
tNTRE 

lNTREVILLE 
M4T0M 

Q 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

182 
122 
77 

434 

439 
313 
279 

653 

623 
424 
377 

720 

747 
5«5 
526 

389 
387 
360 
219 
173 

404 
332 
392 
241 
174 

190 
181 
179 
lU 
57 

13 
7 
6 
0 
0 

a 

10 
7 
3 
0 

3022 

2891 
2000 
1661 

-ANTON 
-ATTOfJ 

0 

0 

0 

204 

441 

632 

737 

371 

371 

184 

7 

7 

2994 

AYTON 
LCATUR 

-MOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

123 
202 
143 

376 
484 
414 

517 
683 
544 

654 
814 
651 

288 
494 
389 

282 
413 
326 

190 
220 
156 

3 
7 
1 

1 
4 
11 
3 

2197 
3108 
2629 

-OTHAN  CAA  AIRPORT 
nTERPRISE 

-  'w'FAULA 

ERGREEN  CAA  AP 
' A  1 RHOPE 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

93 

108 
14« 
67 

299 

261 
351 
223 

426 

457 
461 
325 

542 

526 
604 
469 

204 
189 
197 
246 
160 

207 

260 
166 

80 

128 
58 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
1 
2 
0 

1847 

2199 
1464 

- ArETTE 

FLORENCE 
J"T  MORGAN 
^ISCO  CITY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

189 
189 
9 
94 
217 

468 
473 
165 
295 
462 

672 
642 
311 
422 
656 

818 
774 
442 
560 
751 

409 
407 
164 
221 
419 

397 
407 
137 
229 
369 

193 
189 
40 
96 
190 

2 
9 
0 
0 
5 

g 

3 
0 

1 

9 

3109 
3089 
1266 
1914 
3076 

liENEVA 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GUNTERSVILLE 
MALEYV I LLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

107 
109 
103 
204 
231 

110 
123 
283 
474 
567 

454 
481 
409 
629 
744 

576 
997 
560 

839 

218 
276 
216 
393 
473 

228 
279 
221 
346 
480 

102 
122 
81 
207 
231 

1 
0 
0 
5 

15 

1 
0 
0 

a 

16 

1997 
2179 
1873 

3598 

HEADLAND 
MEFLIN 

HI6HLAND  HOME 

JASPER 

LAFAYETTE 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

108 
102 
170 

100 
Ml 
1S2 

466 
476 
609 

969 
739 
570 

674 

243 
399 

363 

200 
371 
249 

305 

100 
216 
101 
186 
146 

1 
13 
0 
6 
4 

1 

11 

2 
14 

5 

2044 
2669 

LIVINGSTON 
LOCKMART 
MAO I  SON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

139 
92 
199 
1S2 
156 

M9 
272 
483 

398 
339 

519 
409 
709 
911 
494 

624 
540 
845 
616 
627 

281 
218 
463 
264 
299 

271 
231 
434 
262 
292 

137 
93 
221 
137 
132 

0 
3 
9 
1 
0 

3 
0 
11 
2 
0 

2139 
1854 

3370 
2323 
2335 

MAXWELL  FIELD 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  We  AP 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

110 
74 
66 
132 
191 

298 
278 
254 
354 
488 

460 

170 
391 
913 
684 

573 
489 

900 
623 

777 

218 
191 
195 
268 
440 

216 
183 
170 
274 
418 

82 
63 
44 
116 
190 

0 
0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
12 

1957 
1648 
1580 
2280 
3206 

1612 
2137 

MATCMEZ 
ONEONTA 
02ARK 

PELL  CITY  9  NW 
PRATTV 1 LLE 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

176 
240 
98 
239 
148 

174 
514 
267 
516 
151 

472 
705 
439 
673 
906 

833 
527 
790 
623 

231 
466 
204 
425 
269 

279 
424 
207 
461 
278 

140 
217 
94 
231 
130 

2 
11 
2 
1 
1 

7 
12 

1 
12 

2 

1424 
ISlt 

1148 

2108 

PUSHMATAHA 
REDSTONE  ARSENAL 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

0 
0 

0 
0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

132 
260 
80 
199 
209 

198 
5»4 
223 
417 
410 

913 
728 
327 
623 
610 

662 
813 
469 
758 
686 

292 
448 
173 
368 
365 

318 
448 
185 
187 
336 

151 
236 
97 
200 
171 

4 
12 
0 
9 
5 

1 
17 
0 
9 
0 

2411 

3536 
1514 
2990 
2812 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SCOTTSSOfiO 

SELMA 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

249 
235 
209 
207 
133 

575 
547 
479 
480 
328 

797 
708 
690 
6«g 
4«1 

886 
630 
784 
767 
599 

502 
472 
434 
406 
234 

900 
466 
381 
390 
236 

255 
219 
218 
209 
99 

11 
10 
12 
6 
0 

11 
15 
14 

12 
0 

1746 
3518 
3219 
3166 
2106 

SYLACAUSA   4  NE 
TALLA0E6A 
TMOMASVILLE 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

e 

0 
0 
0 

231 
18« 
124 
67 
173 

455 
429 
159 
284 
414 

619 
610 
498 

430 
972 

716 
687 
649 
554 
666 

318 
147 
282 
210 
315 

334 
339 
271 
211 
329 

187 
179 
118 
92 
146 

5 
5 
3 

0 
3 

10 

a 

3 
2 
9 

2890 
2788 
2107 
1872 
2663 

TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5  S 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD  3  S 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

117 
127 
146 
263 

317 
413 
417 
583 

900 
939 
557 
764 

606 

610 
643 
862 

273 
301 
341 
499 

277 
360 
310 
912 

112 
199 
140 
103 

0 
2 
2 
24 

0 
3 
0 
20 

2202 
2510 
2558 
3830 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950. 


See  Relerence  Notea  Following  Station  Infjex 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

> 
< 

1    Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

1 

No  ol  Day 

a 

0 

t- 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snov 

»,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

1 

10  or  More  | 

0 

S 

o 

0 

o2 
—  o 

S  < 

aS 

MAY  1955 

JASPER 

86.5 

56.2 

71.4 

93 

10 

44 

6+ 

0 

6 

0 

0 

0 

2.11 

.45 

21+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

DECEMBER  1955 

FAYETTE 

55.8 

30.5 

43.2 

68 

25 

14 

16 

671 

0 

0 

17 

0 

1.22 

-  1.22 

.90 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

JANUARY  1956 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

FEBRUARY  1956 

GUNTERSVILLE 

62. 4H 

39.7 

51.  IH 

74 

17 

26 

29 

393 

0 

0 

6 

0 

10.42 

1.62 

3 

.0 

0 

16 

8 

4 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lUT  1955 

JASPBS 

.25 

.38 

.40 

.45 

.45 

.18 

2.11 

DECEUBER  1955 

FAYETTE 

.90 

.05 

.27 

1.22 

StrrTLB 

.96 

.09 

.95 

2.00 

JANUARY  1956 

EHTERPRISE 

.18 

GOKTERSVILLE 

.45 

.45 

.05 

.55 

1.50 

PEBRDAHY  1956 

GEORGIANNA 

.83 

.85 

GimTERSVILLE 

.92 

.88 

1.62 

1.10 

.29 

.39 

.02 

.42 

.03 

.10 

.53 

.24 

1.16 

.60 

.29 

1.22 

.15 

.46 

10.42 

HAY  1956 

BOAZ 

.75 

.32 

.45 

.03 

.10 

.40 

.10 

.18 

.63 

.50 

3.46 

WADLKT 

1.10 

.77 

.15 

2.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  74  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 
> 
< 

MAY  1955 

JASPER 

MAX 

86 

88 

89 

91 

88 

89 

91 

87 

89 

93 

91 

91 

84 

86 

84 

79 

82 

87 

88 

76 

79 

87 

88 

85 

83 

90 

86 

86 

87 

89 

84 

86.5 

MIX 

48 

51 

48 

53 

49 

44 

44 

55 

*'* 

57 

58 

62 

60 

56 

60 

62 

58 

55 

60 

65 

68 

66 

59 

61 

55 

64 

59 

61 

61 

51 

49 

56.2 

DECEUBER  1955 

FAYETTE 

MAX 

48 

63 

63 

67 

60 

59 

60 

^4 

61 

63 

42 

48 

44 

54 

54 

SO 

45 

45 

SO 

48 

54 

54 

65 

67 

68 

68 

64 

53 

53 

53 

48 

UIN 

36 

41 

40 

34 

37 

39 

33 

29 

3^'S 

JAKOARY  1956 

ENTERPRISE 

MAX 

48 

57 

57 

60 

75 

67 

59 

MIN 

46 

42 

31 

37 

39 

50 

36 

FEBRUARY  1956 

GiraTERSVILLB 

MAX 

54 

58 

60 

58 

55 

62 

63 

55 

54 

58 

61 

72 

64 

62 

74 

72 

67 

69 

55 

53 

64 

68 

66 

62 

70 

70 

60 

62.4 

UIN 

34 

36 

37 

46 

48 

43 

30 

36 

44 

39 

35 

31 

29 

46 

54 

49 

59 

49 

46 

46 

30 

34 

1  

33 

40 

40 

31 

42 

38 

26 

39.7 

Tables  2,  3,  and  5: 
Fayette 


CORSECTIOKS 
HOMTB:     DECEMBER  1955 


MONTH:     MAY  1956 


Data  Incorrect.  See  Delayed  Data,  this 
leaue,  Tables  2,  3  and  5  for  corrected 
data. 


Ashvllle  3  SW 


Total  precipitation  should  be  1.77;  depar- 
ture from  normal,  -2.38;  nujaber  of  days 
with  precipitation  .50  or  more,  2. 


Ashvllle  3  SW 


Precipitation  on  the  3l8t  should  be  zero; 
monthly  total  should  be  1.77. 


S««  loUrsocs  DOtM  follovrlng  StAUoa  lodax. 
-  75  - 


« 

3 

"Si 

O 
>-3 

B»  19 
67  11 
87  20 

87  25 
86  19 

89  92 

88  08 

86  30 

89  91 

87  13 

89  90 
86  10 

86  99 

66  99 

87  29 

89  31 
89  29 

86  39 

67  *7 

87  92 

86  93 

87  3« 
86  98 

88  07 
86  <*3 

66  45 

89  31 

88  07 
86  10 
86  16 

67  03 

89  49 
89  49 

86  46 
67  19 

87  99 
89  41 
67  32 

66  38 
69  31 

87  06 

88  19 
86  21 
ea  14 

67  31 

86  38 

89  27 
89  96 

87  51 
89  92 

85  07 

87  11 

88  23 

89  49 
89  46 

68  17 
87  09 
87  39 

86  99 
86  99 

86  98 

87  90 
89  26 
89  24 

86  04 

87  48 
89  91 

85  08 
87  90 

67  02 

87  59 

86  33 

86  99 

87  20 

86  34 

87  50 
89  41  I 
87  41 

87  40 

86  36 

88  01 

89  43 

87  24 
86  00 
86  00 

68  09 
86  49 
89  52 

86  44  I 
67  13  I 

86  17 
67  36 

66  38 
86  36 

67  40 

66  19 
8«  17 

86  24 

87  37 
87  99 

67  11  I 
86  39  1 
85  20  I 

85  36 

86  19  I 

89  24  I 

87  96  I 
86  39 
86  07 

65  40 

68  01 

86  12 

85  49 

87  17 

86  19 

85  24 

86  31 

66  13 
89  46 

88  II 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  1  1 

Latitude 

1 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp.  I 

Precip. 

lockhart 

COVINGTON 

290 

8A 

H*  C.  YOUNG 

2  3  5 

7 

4899 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

260 

7A 

MADISON 

4976 

12 

34  42 

973 

2  3  5 

7 

MAGELLA 

694 

3 

165 

MIO 

...  A 

C 

MARION   1  N 

PERRY 

230 

7A 

ROBERT   J.  CURRY 

MARION  JUNCTION 

9116 

3 

32  26 

87  14 

204 

MARION  JUNCTION  2  N£ 

5121 

3 

32  28 

87  13 

ZOO 

6P 

2  3  5 

7 

MARTIN  DAM 

335  1  6P 

6P 

2  3  3  6 

165 

MID 

2   3  5 

MELVIN 

CHOCTAW 

190 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MCRTZ  PONOVILLE  TOWER 

5362 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

3 

5397 

* 

32  04 

85  32 

400 

MATHEW  W.  HALL 

C 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

7A 

aOOKER   T.  RIOGEHAY 

MILSTEAD 

206 

9A 

Ci  0«  HAMHONDr  JR. 

3 

MITCHELL  0AM 

CHILTON 

7 

32  48 

390 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

30  41 

88  15 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

MOBILE 

9483 

30  41 

88  0  3 

7 

BA 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOUR 

2  3  9 

7 

MONTe  SANO 

MADI SON 

12 

34  49 

7A 

TVA-530 

3 

MONTEVALLO 

3 

33  06 

^462 

7A.M,  P.  JETERt  JN. 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

1 

32  IB 

198 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5629 

12 

34  29 

87  IB 

649 

SA 

TVA-3ai 

3 

•MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5  749 

12 

34  4  9 

67  37 

936 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MONROE 

I 

31  43 

5P 

7A 

S.  S.  HELTON 

2  3  5 

7 

NEW  8R0CKT0N  3  NE 

9 

31  25 

440 

MIO 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

NEWBURS 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  39 

660 

7A 

TVA-644 

NEW  MARKET 

5862 

12 

34  55 

86  26 

760 

7A 

TVA-624 

NEWTON 

5675 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

33  57 

7A 

7A 

L.  £.  SELLERS 

2  3  5 

7 

ORRVILLE 

32  18 

200 

eA 

EDWARD  B*  WARREN 

DALE 

31  28 

360 

BA 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

PAINT  ROCK 

6226 

12 

34  40 

86  20 

610 

7A 

TVA-69 

^  3  ^ 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 : 33  44 

S6  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

7 

33  38 

050 

5A 

5A 

A.  F.  eOWMAN 

2  3  5 

7 

PENNINGTON  LOCK  2 

13 

32  oa 

20 

7A. CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVILLE 

PERRY 

32  37 

400 

C.  M.  PLUMMER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

199 

MID 

MRS.   MINTA  EODINS 

c 

PICKENSVILLE 

6414 

13 

33  13 

68  16 

163 

MRS.   DORA    1*  CLAY 

3 

1 

31  59 

110 

7A 

MRS.   DELLA  L*  OAKLE 

3 

MONTGOMERY 

32  04 

906 

MRS.   ENA  C*  PAUL 

PLANTERSVILLE 

DALLAS 

1 

32  39 

240 

7A 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

12 

34  57 

89  39 

633 

7A 

TVA-695 

PLEASANT  HILL 

6526 

32  09 

86  99 

100 

MID 

MRS.   W.  R(  LANG 

C 

AUTAUGA 

32  28 

281 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

7 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

180 

W.  E.  EL5BERRY 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

13 

32  12 

260 

BA 

8A 

MRS.   JANIE  C*  BROWN 

6762 

34  30 

69  52 

1320 

7A 

TVA-746 

6605 

12|34  26 

88  08 

680 

7A 

TVA-493 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

12 

34  35 

573 

MIO 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

13 

230 

?A 

MRS.LOINE  V*  MULLIN 

RTVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

180 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

R I VER  FALLS  2  NE 

694  Z 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

HID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

ROBERTSDALE  7  £ 

6088 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

2  3  9 

ROCKFOPD 

7 

690 

i: 

KNOX  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

749 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

12 

34  30 

740 

7A 

TVA-729 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

12 

34  31 

87  44 

860 

7A 

7A 

RADIO  STATION  NWWR 

2  3  9 

7 

SAINT  SERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 ,  7A 

FR,  ROGER  LOTT 

2  3  9 

7 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

12 

34  17 

1195  6P 

ep 

ALA*   POLY.  iNST. 

JEFFERSON 

2 

33  43 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSBOf*© 

JACKSON 

12 

34  41 

660 

6P 

MRS.  KINZIE  BOBO 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

731C 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

TA 

TVA-76-A 

3 

7320 

32  18 

85  19 

950 

WILLIAM  Q.  GALLUPS 

3 

SELMA 

1 

32  29 

147 

5P 

?I 

JOHN  0.  RHODES 

SHOEMAKER  SPRINGS 

L 1 ME STONE 

12 

34  91 

610 

7A 

TVA-682 

SL0C0M6  4  S 

GENEVA 

5   31  03 

270 

PATRICK  Mt  SMITH 

SNOW  HILL 

7620 

1 

32  00 

87  01 

229 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

7671 

12 

34  24 

86  02 

1120 

7A 

TVA-79 

SUTTLE 

PERRY 

3 

32  32 

149 

J*  F«  Sl/riLEt  JR> 

12 

34  53 

669 

7A 

TVA-989 

] 

5YLACAUGA  2  W 

TALLAO£GA 

33  10 

946 

ALABAMA  POWER  CO 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6? 

CITY  WATER  PLANT 

2   3  9 

SYLVAN  I A 

8012 

12 

34  34 

85  49 

1400 

7A 

TVA-366 

3 

TALLADEGA 

33  27 

969 

6P 

C.  0.  WEAVER 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

TALLAOEGA 

7 

33  18 

1010 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVILLE 

CLARICE 

13 

31  55 

405 

7A 

7A 

LEROV  GATES 

2  3  9 

8204 

1 

32  54 

86  44 

200 

ALA*  POLY*  INST. 

c 

8Z15 

11 

32  32 

89  94 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

12 

34  34 

790 

7A 

TVA-906 

TRAFFORD 

2 

33  40 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

PIKE 

10 

31  49 

960 

6P 

6A 

THOMAS  J.  DILLARD 

■TUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

2 

33  14 

17  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

TUSCALOOSA  LOCK  ANO  0AM 

8385 

TIJSCALOOSA 

2 

33  13 

8<  39 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKE6EE  2 

11 

32  26 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  S  S 

6 

32  06 

470 

>A 

BA 

LIVINGSTON  PAULK 

JNIONTOWN 

8446 

PERKY 

1 

32  27 

67  31 

279 

SA 

THOMAS  J.   LE  MASTER 

3 

dUNI VERSI TY 

TUSCALOOSA 

33  12 

87  33 

229 

MIO 

MIO 

DR.  F.   H.  MITCHELL 

2  3  9 

7  C 

VALLEY  HEAD  3  S 

6469 

7 

34  32 

65  37 

1050 

6A 

6A 

WILLIAM  0.  CARR 

2  3  5 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

485 

7A 

MRS.  WILLIE  M.SrYRO^ 

' 

VERNON 

8517 

13 

33  49 

88  07 

180 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

WADLEV 

8605 

U 

33  08 

89  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

8637 

ESCAMBM 

31  11 

B7  16 

245 

8A 

MRS*  ELLIE  R.BEASLE1 

3 

8648 

2 

34  04 

86  19 

890 

TA 

HRS.FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

12 

34  59 

88  04 

445 

6P 

J.  ELLIE  THREET 

3 

WEST  BLOCTON 

8609 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  M.  BEAROEN 

3 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6A 

MRS)  0*  R.  WHITAKER 
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ALABAMA  -  JULY  1956 


ITEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Spotty  precipitation  from  the  typically  numerous  thun- 
dershowers  and  severe  flooding  in  several  southwestern 
counties  were  the  outstanding  weather  features  in  July. 
Temperatures  reached  90°  or  higher  on  more  days  than 
usual,  except  near  the  coast,  but  dally  averages  seldom 
were  above  normal.     Wind  velocities  and  daytime  cloudi- 
ness were  above  the  long-term  expectancies  in  the  Bir- 
mingham, Montgomery  and  Mobile  areas. 

Rainfall  in  July  ranged  all  the  way  from  a  meager  0.20 
inch  at  Waterloo  to  an  overly  generous  17.38  inches  at 
Whatley  in  the  flood  zone.     Temperatures  were  less 
spectacular,  ranging  from  52°  at  Calera  2  SW  on  the 
11th  to  100°  at  Demopolis  Lock  and  Dam  on  the  5th  and 
at  2  other  stations  in  the  last  week  of  the  month.  The 
100°  maximum  ranks  only  1°  above  the  lowest  July  maxi- 
mum of  record  that  was  established  in  1916  and  repeated 
several  times  since,  the  latest  being  in  1950. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  typically  stable  in  July  with  daily 
averages  seldom  deviating  more  than  2°  or  3°  from 
normal.     A  noteworthy  exception  to  this  pattern  followed 
the  incursion  of  a  fresh  Canadian  air  mass  on  the  10th 
that  produced  the  month's  coolest  readings  around  the 
11th.     The  month's  warmest  readings  occurred  at  most 
stations  during  the  last  week  but  a  goodly  number  record- 
ed their  highest  on  the  4th  or  5th,  some  as  a  matter 
of  duplication. 

The  bulk  of  the  month's  rainfall  occurred  as  frequent 
thundershowers  with  bountiful  amounts  except  in  dry 
areas  in  some  northern  and  west  central  sections.  Out- 
standing was  the  torrential  rainfall  over  extreme  south- 
west Alabama  during  the  6th  to  9th,  causing  the  floods 
described  below. 

WEATHER  EFFECTS 

Crop  prospects  were  varied  on  July  31.  Generally, 
southern  and  east  central  counties  had  adequate  moisture 
while  northern  and  west  central  sections  were  getting 
dry  and  crop  prospects  were  declining,  according  to  the 
Alabama  Cooperative  Crop  Reporting  Service.  Marketing 
of  livestock  was  stepped  up  in  the  drier  areas  where 
pasture  grass  was  short  and  tough.     Cotton  yield  per 
acre  was  expected  to  be  far  below  last  year  but  still 
well  above  the  10-year  average.     Frequent  rains  in  the 
south  reduced  effectiveness  of  insect  control  while  dry 
weather  in  the  north  caused  shedding  of  squares  and 
young  bolls.     Most  crops  were  not  expected  to  equal 
last  year's  high  yields,   though  still  doing  well.  How- 
ever, pecans  presented  a  notable  exception  with  produc- 
tion expected  to  nearly  double  the  10-year  average  and 
more  than  triple  last  year's  poor  showing. 

Ground-water  levels  generally  declined  except  in  a  few 
shallow  wells  in  areas  of  locally  heavy  rainfall,  ac- 
cording to  the  U.  S.  Geological  Survey. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Host  of  the  month's  storms  occurred  in  connection  with 
thunderstorm  activity  and  were  too  niunerous  to  itemize 
in  detail.     Storms  causing  casualties  or  appreciable 
damage,  or  believed  to  have  been  tornadoes,  are  listed 
below  by  dates.     A  summary  of  damage  by  different  weather 
phenomena,  other  than  floods,   Included  $19,850  by  wind; 
$56,600  by  lightning;  and  $53,000  by  hail,  including 
$40,000  to  crops.     For  more  complete  details  please 
refer  to  Climatological  Data,  National  Summary. 


1st:     Lightning  injured  a  man  at  Athens  about  2:30  p.m. 

4th:     An  afternoon  thundersquall  with  light  hail  caused 
$4,500  property  damage  in  the  Mobile  area.     About  3  p.m. 
a  thunderstorm  originated  over  Clanton,  Chilton  County, 
and  moved  southeastward,   causing  $10,000  damage  to 
crops,   including  $8,000  by  wind  and  $2,000  by  hail. 

8th:     A  suspected  small  tornado  caused  $2500  damage  to 
property  at  McVay,  Clarke  County,  about  6  miles  north 
of  Jackson.     It  damaged  several  farm  buildings  and  homes 
and  lifted  a  sheet  of  asphalt  road  paving. 

14th:     A  woman  was  injured  when  lightning  struck  a  home. 

15th:     Hail  at  5  p.m.   In  Morgan  and  Lawrence  Counties 
caused  damage  of  $3,000  to  property  and  $30,000  to  crops 
with  the  worst  centered  about  a  mile  west  of  Punkin 
Center . 

16th:     Thunderstorm  winds  caused  miscellaneous  damage 
of  $3,500  to  houses  and  TV  antennas  in  the  Muscle  Shoals 
area  in  the  late  afternoon. 

19th:     Lightning  burned  a  large  barn  and  contents  near 
Tuscumbia  with  loss  of  $7,500,  and  wind  caused  minor 
damage  in  Sheffield.     In  the  Mobile  area  there  was  wind 
damage  of  $1,000  and  additional  losses  of  $1,000  when 
lightning  killed  5  cows  and  hit  several  bouses. 

25th:     Two  boys  were  injured  by  lightning  while  stand- 
ing under  a  tree  on  the  bank  oif  the  Coosa  River  at 
Talladega.     At  Bessemer,   lightning  damage  amounted  to 
$20,000,   Including  a  house  burned,  and  wind  caused  minor 
damage . 

28th:     Thunderstorms  caused  widespread  damage.     At  3  p.m. 
in  Union  Springs,  Bullock  County,  wind  damage  was 
$1,000  and  lightning  killed  7  pure  bred  Hereford  cattle 
valued  at  $1,000.     About  5  p.m.   lightning  burned  a  house 
valued  at  $10,000  in  Clio,  Barbour  County.     That  evening 
in  Lawrence  County  wind  damage  amounted  to  $1,300  and 
lightning  burned  a  barn  and  house  with  combined  losses 
of  $12,000. 

FLOODS 

Severe  flooding  in  the  small  streams  of  southwest  Alabama 
resulted  from  heavy  rain  on  the  7-8th.     The  heaviest 
rain,  and  consequently  the  most  severe  flooding,  occurred 
in  Clarke  and  Washington  Counties  and  a  portion  of  Monroe 
County,   as  indicated  on  the  monthly  precipitation  map 
on  Page  87.     Greatest  24-hour  rainfall  was  10.85  inches 
at  Whatley  on  the  8th,  with  a  storm  total  of  14.22  inches 
or  82%  of  the  total  for  the  entire  month. 

Flood  damages  were  heavy.     Crop  damage  was  not  publi- 
cized but  flooding  and  erosion  were  extensive.     At  least 
20  head  of  cattle  were  lost.     A  long  Frisco  freight  train 
hit  a  washout  5  miles  north  of  Chatom,  derailing  the 
locomotive  and  14  cars  and  tearing  up  200  yards  of  track. 
Many  highway  and  railway  bridges  were  washed  out  and 
road  erosion  was  extensive.     Water  was  reported  2  feet 
deep  on  Pine  Barn  Bridge  on  State  Highway  45,  and  up 
to  1  foot  above  the  railroad  tracks  between  Whatley  and 
Suggsville.     Numerous  fish  ponds  were  destroyed.  A 
number  of  business  houses  and  homes  were  flooded  in 
Grove  Hill,  Clarke  County. 

J.  E.  Stork,  Climatologlst 

U.  S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 

In  this  issue  of  the  Climatological  Data  for  Alabama  there  is  inaugurated  a  new  presentation  of 
precipitation  and  temperature  data  for  the  State.     In  January,  1956,  the  decision  to  abandon  the 
State  means  of  temperature  and  precipitation  was  reached  after  careful  consideration  and  consul- 
tation with  the  Advisory  Committee  on  Climatology.     Political  subdivisions  generally  bear  no 
relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or  atmospheric  circulation,  and  averages 
of  climatic  data  over  such  areas  do  not  form  a  valid  time  series.     In  addition  the  niunber  and 
location  of  stations  change  from  year  to  year.     The  charts  presented  herein  give  a  general  picture 
of  the  distribution  of  precipitation  and  temperature  over  the  state. 
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2 

L  CITY  5  NW 

AM 

91.0 

64.9 

78.0 

97 

27+ 

54 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

2.61 

,93 

8 

.0 

0 

9 

1 

0 

STONE  ARSENAL 

89.6 

66.8 

76.2 

95 

4  + 

56 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

3.85 

1,62 

5 

.  0 

0 

8 

2 

1 

K  MILLS 

92.6 

66.5 

79.6 

9B 

26+ 

55 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

5.48 

- 

,67 

1.83 

26 

.0 

0 

12 

3 

1 

SELLvILLE  2 

AM 

91.1 

66.3 

78.7 

96 

28+ 

55 

1 1 

0 

25 

0 

0 

0 

3.81 

1.43 

7 

•  0 

0 

5 

3 

2 

NT  BERNARD 

AM 

90,7 

65.8 

78.3 

.  1 

96 

28 

58 

11  + 

0 

24 

0 

0 

0 

3.43 

1.69 

.68 

3 

.0 

g 

0 

D  MT  STATE  FARM  API 

88.0 

65.9 

77.0 

93 

27+ 

55 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

5.23 

1.49 

2 

,0 

0 

9 

4 

1 

TTSBORO 

91.8 

64.3 

76.1 

.2 

99 

27+ 

54 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

3  2 

- 

1.68 

.70 

^4 

,0 

0 

11 

2 

0 

ACAUGA  »  NE 

90,8 

67.9 

79.4 

96 

4+ 

56 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

6.91 

1.39 

IS 

.0 

0 

12 

5 

3 

LADEGA 

92.5 

67.6 

80.1 

.  0 

98 

27  + 

56 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

2.33 

3.03 

,70 

IS 

.0 

0 

7 

1 

0 

CALOOSA  CAA  AP 

93,1 

69.2 

81.2 

,2 

96 

4 

59 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

4.65 

•  84 

1,74 

1 

.0 

Q 

3 

2 

VERSITY 

R 

LEY  HEAD  3  S 

AM 

89,1 

64.3 

76.8 

- 

,5 

97 

28 

54 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

4.62 

- 

,39 

1,30 

2 

.0 

0 

13 

3 

1 

DIVISION 

78.9 

4.06 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

IXANDER  CITY  6  NE 

91,2 

65.7 

78.5 

97 

29 

55 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

3,36 

1.69 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

)URN  3  SW 

AM 

90.9 

67.7 

79.3 

,6 

96 

28 

60 

1 1+ 

25 

0 

0 

0 

4,70 

,62 

1.32 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

1DEN  3  NNW 

91.5 

69.6 

80.6 

97 

30 

62 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

7.82 

3. S3 

8 

.0 

0 

6 

4 

3 

iP  HILL  2  NW 

AM 

87,2 

66.5 

76.9 

94 

1  + 

57 

11+ 

0 

21 

0 

0 

0 

6,39 

2.40 

3 

.0 

0 

10 

3 

1 

JTREVILLE 

AM 

9^,8 

67.1 

81.0 

1,0 

100 

28+ 

55 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

2,01 

3.77 

20 

.0 

0 

0 

kNTON 

AM 

92,4 

66.9 

79.7 

- 

,4 

99 

29 

56 

1 1 

0 

24 

0 

0 

0 

1,71 

- 

4.09 

.41 

.0 

0 

6 

0 

0 

kYTON 

91,5 

69.5 

80,5 

96 

26+ 

64 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

6,76 

•  99 

1.30 

11 

.0 

0 

14 

s 

2 

'TON 

AM 

90.6 

70.1 

80.4 

95 

5+ 

63 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

3,87 

1,40 

8 

.0 

0 

S 

3 

1 

■lOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

AM 

9<>.2 

70.2 

82,2 

100 

5 

65 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

4.58 

1,42 

9 

.0 

0 

6 

4 

1 

■AULA 

92.2 

69.8 

81,0 

99 

27 

62 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

5.16 

1 .  00 

.65 

15 

.  0 

0 

1 1 

5 

0 

lENSBORO 

92.8 

70.9 

81.9 

1,3 

97 

31 

63 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

6.25 

.96 

2.84 

6 

.0 

0 

7 

3 

3 

:enville 

92.9 

69.0 

81.0 

1.1 

97 

27  + 

64 

11+ 

0 

27 

0 

0 

0 

4.67 

■ 

1.22 

1.27 

9 

.0 

0 

12 

3 

1 

iHLANO  HOME 

90,  1 

68.2 

79.2 

.  6 

98 

26 

63 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

3.51 

2.36 

1.54 

7 

.0 

Q 

2 

1 

AYETTE 

92.1 

66.1 

79.1 

97 

27  + 

59 

11  + 

0 

24 

0 

0 

0 

5.47 

1.50 

14 

.0 

0 

11 

4 

1 

KINGSTON 

93,3 

70.5 

81.9 

,7 

98 

28 

63 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

6,19 

.74 

2.24 

6 

.  0 

0 

9 

3 

2 

ilON  JUNCTION  2  NE 

94,  1 

69.8 

82.0 

1  00 

29 

62 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

2,17 

1  .09 

8 

.0 

0 

i» 

1 

1 

iTIN  DAM 

91,3 

67,9 

79.6 

98 

17 

59 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

7,29 

1.83 

1.S8 

8 

.0 

0 

11 

6 

3 

fWPI  1     P  T  PI  n 

92,2 

M 

97 

28+ 

26 

0 

0 

0 

4,76 

1.09 

8 

.0 

0 

10 

3 

1 

JTGOMERY  WB  AP 

R 

91.7 

70,6 

61.1 

- 

.1 

96 

4+ 

64 

11+ 

0 

23 

0 

0 

0 

8.92 

3.16 

2.67 

23 

.0 

0 

8 

6 

4 

rCHEZ 

AM 

92.2 

66,9 

79.6 

97 

29 

62 

23+ 

0 

27 

0 

0 

0 

8.86 

3.40 

8 

.0 

0 

6 

4 

3 

^TTVILLE 

91.9 

69,  5 

60,7 

.  6 

96 

27  + 

62 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

5.80 

.35 

1.39 

8 

.0 

0 

10 

3 

2 

IHMATAHA 

AM 

92,5 

70.0 

81.3 

.7 

96 

5  + 

62 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

11.08 

5.23 

7.03 

8 

.0 

0 

10 

2 

2 

:kford 

AM 

91.5 

64.2 

77.9 

97 

28 

55 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

6.24 

1.S3 

9 

.0 

0 

9 

7 

2 

.MA 

92.7 

70.2 

81.5 

- 

.1 

98 

4 

62 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

4,32 

- 

.60 

.78 

18 

.0 

0 

8 

6 

0 

3MASV I LLE 

AM 

92.8 

70.0 

31.4 

.5 

97 

30 

64 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

11.31 

5,29 

4.65 

8 

•  0 

0 

8 

6 

4 

JY 

91  .'.M 

69. OM 

80. 2M 

- 

.4 

96 

27 

65 

1 1+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.67 

- 

1.03 

1.58 

9 

.0 

0 

9 

3 

2 

.KEGEE  2 

91  .9 

67.5 

79.7 

99 

27 

6 1 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

3.61 

1.70 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

ON  SPRINGS   5  S 

AM 

89.9 

64,8 

77.4 

3,7 

96 

53 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

7.03 

1.98 

1.30 

g 

.0 

0 

9 

6 

4 

DIVISION 

80.2 

5.73 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

>ALUSIA 

AM 

92.0 

69.9 

81.0 

97 

20+ 

66 

1 1  + 

0 

24 

0 

0 

0 

6,36 

1.74 

9 

0 

10 

(ORE  STATE  FARM 

92.8 

70.5 

81.7 

97 

18 

66 

22+ 

0 

25 

0 

0 

0 

7.52 

3.36 

e 

•  0 

0 

9 

3 

2 

y  MINETTE 

89.1 

70.9 

80.0 

.5 

95 

30 

67 

11  + 

0 

17 

0 

0 

0 

6.46 

1.94 

2.00 

6 

.0 

0 

10 

4 

1 

EWTON  3  SSE 

91.8 

69.0 

60.4 

,7 

97 

27  + 

64 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

4.91 

1.94 

1.50 

9 

.0 

0 

6 

3 

3 

ATOM 

92.2 

68.2 

80.2 

97 

30 

25 

0 

0 

0 

15.99 

9.99 

8 

.0 

0 

9 

6 

4 

TRONELLE 

89.1 

71.3 

80.2 

.7 

93 

18+ 

68 

9+ 

0 

17 

0 

0 

0 

7.01 

,46 

1,82 

8 

.0 

0 

14 

S 

1 

THAN  CAA  AIRPORT 

91.0 

70.5 

80.8 

98 

24 

65 

11+ 

0 

21 

0 

0 

0 

3. SI 

2,41 

.71 

3 

.0 

0 

10 

2 

0 

rERPRISE 

91.0m 

69. 9M 

80. 5M 

97 

27 

64 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

7.45 

1,80 

4 

.0 

0 

10 

5 

4 

:R6REEN  CAA  AP 

91.5 

69,6 

80.6 

.  1 

97 

2 

64 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

9.94 

3,64 

3.26 

8 

.0 

0 

11 

6 

3 

IRHOPE 

89.6 

72.4 

81.0 

•  1 

93 

15  + 

68 

22+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6.92 

1,41 

1.25 

7 

.0 

0 

11 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ALABAMA 
JULY  195 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Higiiest 

B 
D 

Lowest 

S 
G 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Grealest  Day 

g 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Day! 

Max 

Mm 

_ 

Max  Depth 
on  Ground 

1 

o 
2 

o 

1    50  or  More  | 

Si 

90-  or 

1  B«low 

hi 

FORT  MORGAN 

86.7 

74.9 

80.8 

91 

28 

69 

6 

0 

0 

0 

0 

6.70 

1.80 

7 

,0 

0 

e 

5 

4 

FRISCO  CITY 

AM 

9\,3 

69.7 

80,6 

97 

31 

60 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

6.92 

.92 

2.62 

8 

.0 

0 

8 

5 

1 

GENEVA 

AM 

92.2 

68.5 

80.4 

99 

27  + 

63 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

6.06 

.06 

1.4S 

31 

,0 

0 

10 

3 

2 

HEADLAND 

AM 

89.1 

69.3 

79.2 

95 

26 

65 

1 0+ 

0 

16 

0 

0 

0 

6.39 

2.29 

2 

,0 

0 

1 1 

3 

1 

LOCKHART 

AM 

9Q.0 

70.3 

80.2 

95 

20+ 

66 

11+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6.60 

1.19 

16 

,0 

0 

9 

7 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.4 

71.1 

80.3 

-  .4 

95 

18 

67 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

10.13 

1.16 

3.52 

7 

,0 

0 

12 

7 

2 

MOBILE 

AM 

90.6 

73.6 

82,1 

.2 

96 

18 

67 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

12.35 

4.41 

3.65 

31 

.0 

0 

11 

7 

5 

OZARK 

AM 

92.5 

70,0 

81.3 

•  6 

98 

27 

63 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

6.25 

.09 

2.61 

9 

.0 

0 

10 

4 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

90.0 

70,2 

80.1 

95 

29  + 

66 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

11.21 

1.69 

2.64 

8 

.0 

u 

14 

8 

i 

DIVISION 

80,6 

7.83 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m,  p.  h. 

Relative   humidity  -averages  - 
percent 

Number  of  days  v/ith  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
lastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-.09 

10-,49 

66  -OS 

1.00-1-99 

2,00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

SW 

12 

6.7 

40 

NE 

4 

85 

84 

55 

69 

4 

2 

5 

6 

1 

0 

18 

64 

6.! : 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SW 

17 

8.3 

93 

92 

66 

82 

3 

3 

5 

5 

1 

1 

18 

7.t  I 

MONTGOMERT  WB  AIRPORT 

SW 

17 

6.3 

44 

W 

21 

89 

90 

58 

71 

3 

7 

2 

2 

3 

1 

18 

63 

6.1,1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  80  - 


J 


DAILY  PRECIPITATION 


'St  ble3 

1! 


Total 

Day  of  month 

1 

1 

2 

1 

3 

4  1 

5 

1 

6 

7  1 

8 

g 

10 

1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  j 

29  1 

30 

31 

4ilff 

.14 

•  70 

•2* 

•  54 

•25 

•  11 

1  68 

•91 

•  96 

Sa9S 

2i01 

•4« 

1«44 

2i9> 

•  M 

•  90 

.82 

•  71 

•  04 

.08 

•  04 

.02 

1  ^43 

•  M 

•  25 

.03 

.12 

•  49 

•  15 

(19 

•  64 

•  71 

.15 

ilit 

•  07 

•  03 

•  07 

1^69 

.03 

.18 

T 

•  00 

.15 

•  02 

•  22 

•  01 

.12 

T 

•  70 

>>05 

•  03 

T 

•  40 

•  52 

•  58 

.04 

•  34 

•  04 

•  11 

•  57 

•  59 

•  04 

ttit 

•  87 

•  01 

•  20 

•  41 

•  70 

1.74 

1^94 

•  08 

•  06 

■  08 

•  18 

•  16 

•  26 

■  10 

■  06 

•  38 

•  55 

.12 

•  07 

T 

.30 

•  10 

•  72 

T 

•  25 

■  05 

•  04 

.01 

•05 

•  02 

7 

2,12 

.50 

•  40 

•  66 

•  45 

T 

%tl2 

1.32 

•  84 

•  51 

•  45 

•  26 

•  70 

.21 

■  14 

■  02 

T 

T 

•  14 

7 

2»9i 

•  >1 

•  01 

1^>2 

■  19 

.91 

•  31 

•  91 

•  01 

>«0l 

•  29 

•  19 

1.27 

•  IS 

.80 

■  20 

•  20 

.01 

7*52 

•  02 

•  10 

•  06 

■  12 

•  05 

•  06 

•  52 

•  40 

.07 

4(70 

•  22 

•  81 

1.82 

•  26 

•  52 

•  28 

•  13 

•  18 

.02 

9*66 

117 

•  1* 

•  56 

•  50 

•  22 

•  80 

•  78 

•  12 

•  14 

•  05 

1.12 

.04 

•  90 

•  27 

•  03 

•  90 

2^0« 

•  42 

•  56 

•  20 

•  IC 

•  49 

•  54 

00 

•  88 

•  25 

■  20 

•  04 

•  10 

•  06 

.17 

•  04 

2>S2 

•  94 

•  J7 

•  02 

•  56 

.29 

•  27 

•  24 

.57 

A«90 

T 

7 

•  99 

1*01 

T 

•80 

•  29 

•  10 

T 

•  08 

1.23 

•  56 

.01 

•  54 

•  01 

T 

•  75 

•  41 

.02 

•  32 

•  10 

•  09 

•81 

•  22 

1*03 

.98 

T 

7 

•  47 

•  10 

7t87 

.80 

7 

•  78 

T 

•  40 

•  48 

•  49 

.03 

•  87 

.14 

1.46 

■  86 

•  60 

T 

•  15 

.81 

■  06 

1*51 

•  50 

•  25 

•  05 

•  18 

■  98 

.17 

•  •29 

1.10 

1.22 

•  43 

•  75 

•  19 

.44 

•  20 

•  49 

•  89 

.10 

■  60 

RECORD  HISSING 

4«1A 

•  ♦0 

•  29 

•  51 

1.53 

•  67 

•  02 

•  24 

■  26 

T 

T 

T 

T 

.30 

•  05 

4*91 

•  20 

•  19 

UOi 

•  14 

•  15 

1.50 

•  03 

•  22 

1^50 

■  04 

6*81 

T 

•  39 

T 

1^92 

•  60 

1.82 

•  31 

•  02 

T 

•  56 

.60 

T 

.59 

•  50 

•  12 

•  02 

•  06 

5»*6 

7 

7 

•  11 

■  20 

•  25 

•  56 

1*50 

.  17 

.17 

•  06 

•  99 

•  16 

T 

T 

.16 

•  89 

7 

2il2 

•  79 

•  10 

•  28 

.26 

■  16 

•  19 

.52 

•  10 

7t82 

•  04 

•  02 

•  82 

•  01 

■  10 

1.55 

.26 

T 

8*39 

2*40 

7 

•  16 

•  02 

.02 

•  33 

.96 

.24 

•  47 

.07 

T 

•  51 

.85 

13 

2i98 

•  02 

T 

T 

•  10 

•  85 

■  10 

.20 

T 

•  20 

•  25 

•  99 

■  20 

laS7 

'ti 

'>B 

•  72 

■  01 

•  10 

■  20 

T 

•  It 

1^99 

T 

T 

1«08 

T 

_ 

•  27 

•  22 

T 

•  35 

T 

2*01 

•  26 

•  40 

.07 

•  58 

.07 

19»99 

(14 

1*00 

•  17 

.02 

•  5« 

•  35 

0^99 

•  09 

T 

.06 

•  07 

1*01 

•  05 

T 

•  74 

1*76 

2»*4 

.60 

.32 

.05 

•  16 

•  23 

•  06 

•OS 

•  05 

7.01 

.28 

•  01 

■  73 

•  07 

•  11 

.80 

1^82 

•  22 

.16 

•  01 

•  IC 

•  35 

•  12 

•  05 

•  05 

•  58 

.42 

■  14 

.80 

10*82 

•  03 

1.09 

•  08 

•  10 

•  11 

3^50 

3«85 

.74 

•  55 

•  02 

•  07 

•  16 

.71 

1,71 

•  27 

•  40 

.41 

T 

T 

•  26 

T 

T 

T 

■  17 

T 

T 

•  18 

6i78 

.70 

•  49 

•  10 

•  50 

•  21 

•  36 

1.30 

1.20 

•  19 

•  49 

•  19 

•  13 

•  90 

16 

6«79 

•  29 

•  20 

•  65 

•  65 

•  25 

lt40 

•  19 

•  10 

•  26 

.44 

7 

T 

2.40 

9*8« 

•  20 

.76 

•  11 

2^07 

•  04 

•  96 

•  66 

•  06 

•  04 

•  24 

2«29 

•  01 

*  01 

•  02 

.13 

•  34 

•  14 

.24 

.06 

•  02 

■  01 

•  27 

T 

.90 

•  51 

1»79 

1«10 

•  12 

•  25 

•  04 

.24 

9*79 

1^34 

•  99 

•  15 

.96 

•  10 

■  07 

1.29 

•  10 

•  17 

•  20 

.78 

8>»9 

•  29 

.07 

1^21 

•  00 

2^96 

•  02 

■  01 

•  02 

•  33 

•  02 

•  26 

1.45 

9.92 

•  20 

•  56 

•  40 

1^03 

•  42 

1^09 

•  04 

.27 

T 

•  62 

7 

1.05 

.06 

4*52 

1^27 

.  39 

•  48 

•  22 

•  13 

•  46 

U17 

.40 

3,79 

•  10 

•  05 

.51 

.78 

•  39 

•  28 

•  30 

1^50 

3*87 

.81 

•  04 

•  41 

•  00 

1*40 

•  41 

•  74 

3t80 

•  10 

02 

* 

.50 

•  07 

.51 

.01 

.40 

.14 

T 

•  27 

1.42 

•  20 

.01 

•  08 

2*87 

■  32 

•  02 

.26 

•  10 

.47 

■  52 

•  03 

1^03 

•  23 

3*09 

.24 

•  01 

.41 

.30 

•  53 

•  19 

•  19 

■  94 

•  05 

•  12 

•  02 

•  44 

•  69 

■  >4 

1.42 

•  06 

•  02 

•  71 

•  00 

.09 

•  76 

3f  91 

T 

•  02 

.71 

•  32 

•  02 

•  11 

•  32 

•  SO 

.47 

•  22 

•  01 

.13 

•  27 

•  03 

•  06 

•  04 

•  02 

■  01 

•  09 

•  15 

.01 

T 

9i98 

•  21 

•  42 

•  10 

2.15 

•  S3 

.29 

•  15 

•  20 

•  10 

.13 

7.53 

2*00 

*  57 

1*30 

•  10 

2.40 

.29 

■  30 

•  52 

•  24 

•  10 

7.4S 

1^80 

•  16 

•  59 

•  06 

1.74 

•  03 

•  33 

•  40 

1^00 

.10 

.02 

•  15 

39 

•  99 

•  01 

.05 

•  95 

•  28 

.79 

■  33 

•  65 

•  01 

T 

T 

.24 

•  07 

•  32 

•  09 

3.57 

1^81 

T 

•  17 

T 

•  57 

•  53 

■  14 

•  22 

•  11 

T 

T 

•  40 

9.94 

.04 

•  98 

1^84 

•  19 

•  29 

5^2d 

1*45 

T 

T 

T 

•  03 

•  54 

.11 

•  12 

•  81 

8.92 

1*7? 

•  30 

•  06 

1*25 

•  61 

•  04 

•  66 

•  44 

•  05 

•  0' 

•  52 

•  30 

•07 

•  29 

•  63 

•  14 

8.59 

•  89 

•  63 

•  23 

■  39 

2.42 

•  36 

1^07 

•  25 

•  99 

•  48 

.08 

•  52 

.10 

•  40 

•  79 

•  14 

1*50 

*.»9 

1^93 

■  26 

.02 

.10 

.97 

i^oe 

•  15 

3.12 

.29 

.  19 

.30 

•  30 

•  60 

■  07 

.15 

•  50 

•  47 

•  53 

1|2« 

•  09 

.07 

•  00 

•  32 

•  22 

•  27 

•  06 

•  07 

•  05 

4.23 

•  50 

.24 

•  10 

1.36 

•  01 

•  25 

•  49 

•  34 

•  08 

.10 

•  04 

•  51 

•  20 

•  07 

9.84 

•  60 

•  56 

•  70 

3^19 

•  44 

•  10 

5i2» 

■  24 

•  40 

•  60 

•  12 

■  05 

•  01 

3«39 

•  22 

•  20 

•  01 

4.88 

I.  10 

*05 

.16 

1.60 

.11 

•  65 

•  21 

•60 

7 

8.70 

•  10 

•  20 

1.60 

1*25 

•  39 

■  79 

1^15 

1.10 

2.78 

1 .48 

' 

•  04 

.45 

.60 

•  54 

.21 

•  59 

•  21 

•  06 

T 

T 

7 

8.92 

•  07 

.77 

.29 

•  66 

•  14 

2.62 

.78 

•  40 

•  06 

•  04 

•  09 

T 

•  77 

•  03 

>.9a 

.03 

•  09 

•  69 

•  49 

•  59 

.20 

.07 

1^57 

3.81 

•  29 

.62 

•  45 

.27 

.19 

•  07 

•  06 

1.70 

2.18 

•  05 

•  89 

•  21 

•  07 

•  19 

•  32 

•  03 

T 

•  00 

•  37 

2.31 

•  25 

•  28 

.31 

•  08 

.83 

•  25 

•  33 

8.06 

.31 

.01 

•  08 

•  10 

T 

•  51 

•  45 

•  49 

•  02 

•  56 

•  79 

•  07 

•  17 

•  08 

1.56 

•  03 

1.49 

9.57 

.31 

•  04 

•  39 

1*19 

T 

•  79 

•  05 

3.07 

1*15 

•  85 

T 

•  17 

T 

•  78 

4.92 

.01 

l^84 

•  04 

•  08 

•  91 

•  56 

•  04 

•  72 

T 

8.78 

•  11 

•  98 

•  93 

•  60 

1^94 

•  17 

•  02 

•  25 

•  15 

•  08 

•  06 

•  03 

•  40 

.72 

•  34 

8.29 

1.29 

•  14 

2.84 

1^07 

•  54 

•  02 

•  16 

■  04 

.39 

4.87 

•  19 

•  12 

•  13 

•  02 

•  14 

•  74 

1^27 

•  21 

T 

•  67 

•  22 

•  01 

•  04 

•  21 

•  17 

.31 

*02 

8.90 

2a20 

•  2C 

3^30 

•  92 

•  90 

198 

.40 

9.41 

■  08 

1.46 

•  10 

.27 

.17 

•  20 

•  Oft 

1^20 

•  19 

•  05 

•  55 

•  59 

.10 

4.07 

.04 

•  73 

•  05 

•  05 

•  30 

•  20 

•  10 

•  62 

•  03 

•  07 

•  27 

•  03 

•  48 

•  17 

•05 

3.59 

•  18 

•  02 

•  07 

.00 

•  62 

■  16 

•  62 

•  02 

•  03 

•  51 

•  85 

•40 

2.89 

.48 

•  03 

•  46 

•  17 

•  25 

•  94 

•  78 

2.09 

.08 

•  03 

•  19 

■  18 

•  U 

•  15 

laOl 

T 

•  54 

•  02 

•  02 

2.84 

•  29 

•  20 

•59 

•  14 

•  22 

•  27 

•  07 

•  50 

•02 

4.71 

•  40 

•  12 

•  98 

•  94 

1^20 

•  12 

1^12 

•  63 

8.39 

.09 

2.29 

•  12 

•  05 

•  07 

•  26 

•  22 

•  50 

.18 

•  49 

•  90 

•  27 

•  91 

•  02 

.02 

•  99 

9.79 

T 

7 

•  18 

•  10 

.50 

1^20 

•  86 

T 

T 

.06 

1^40 

•  80 

•  20 

•  05 

•  26 

•  20 

3.91 

.29 

•  02 

•  29 

T 

1.54 

•  20 

T 

•  02 

•  40 

•  05 

•  67 

7.30 

•  92 

•  93 

•  30 

•  90 

•  11 

•  22 

■  43 

•  97 

•  52 

•  62 

1^14 

•07 

•  07 

1.31 

•  66 

•  69 

3.38 

•  18 

•  17 

•  11 

•  01 

.12 

.01 

.89 

1^12 

.10 

•  56 

•  09 

•  19 

•04 

•01 

9.70 

.08 

U37 

•  08 

•  04 

•  26 

1.56 

.05 

•  74 

■  04 

■  61 

•  52 

•  16 

•  90 

9.99 

U91 

1^0^ 

•  37 

•  26 

•  08 

.49 

.29 

•  39 

•  19 

■  00 

•  04 

.38 

•  59 

•  17 

■02 

10.17 

•  21 

•  08 

•  99 

6^00 

1.10 

.0'* 

•  20 

•07 

•  29 

1.25 

4.01 

•  50 

.40 

•  03 

•  46 

•  11 

•02 

■  10 

1.42 

.09 

2.30 

.19 

•  58 

•  62 

•  12 

T 

T 

•  50 

•  18 

•  55 

•02 

T 

4.31 

•  17 

•  09 

•  01 

•  05 

1.4* 

•  95 

•  19 

1^05 

•  44 

•  10 

•  01 

•  02 

•  16 

•  05 

9.47 

•  11 

•  29 

89 

•  38 

•  07 

l^ftO 

•  08 

•  10 

•  06 

■  40 

•  14 

•  12 

•  77 

4.24 

•  31 

•  50 

1.28 

■  27 

U16 

•  22 

•  59 

•  29 

•  06 

4.32 

.09 

T 

T 

■  4« 

•  94 

•  54 

•  71 

•  02 

1^06 

■  13 

T 

T 

■08 

•  49 

1.43 

•  02 

.18 

•  40 

.07 

■  14 

■  12 

•  05 

•  25 

■  24 

8.19 

... 

•  08 

■  72 

•  >« 

•  24 

.  ^24 

•  20 

1*27 

•  OS 

•29 

•  26 

8.80 

•  03 

•  81 

•  62 

•  51 

.82 

l.Ofr 

.56 

•  07 

•  01 

1»10 

T 

T 

•  28 

•  04 

•01 

T 

•  02 

T 

•  71 

9.82 

1^21 

•  07 

.61 

•  51 

•  78 

•03 

•28 

•  03 

•2a 

■  19 

•  00 

3.78 

1^10 

•  28 

•  08 

•  11 

1.12 

•  06 

•  11 

•  06 

•  19 

•  09 

•47 

•  21 

9.82 

•  42 

•  97 

•  15 

.03 

•  57 

•  81 

•  41 

•  69 

■  04 

•  17 

•  11 

1«4> 

2^90 

4.89 

•  91 

•  33 

•  91 

2.27 

•  89 

.01 

•  05 

•  91 

•09 

•  1» 

•  02 

•u 

•  IT 

•  08 

2.17 

•  04 

.31 

.08 

•  04 

•  04 

1.00 

•  01 

•  07 

•22 

•  08 

.27 

7.2< 

■  24 

.80 

.18 

1«58 

•  1> 

•  19 

la20 

•  67 

•  02 

!•!« 

•  01 

7 

.10 

4.78 

T 

•  79 

.22 

.22 

.01 

1.09 

•  00 

•  94 

•  49 

•  21 

•  IC 

•  05 

•28 

•  04 

.06 

7.t< 

•  17 

•  47 

•  21 

5.09 

2^00 

•  la 

•  44 

•  90 

•  20 

SEVILLE 

tISON  CENTRAL  TOHER 
lERTA 

JERTVILLE  1  S 
EXANOER  CITY  6  NE 

ICEVILLE 
lALUS  I A 
IISTON  CAA  AP 
.EV   I  S 
IVILLE  5  SH 

tENS 
lENS  2 

tORE  STATE  FARM 
lURN  3  SH 
TAUGAVILLE 

MIMETTE 
.6REEN 

.L£  MINA  2  N 
iSEMER  9  SSH 
.LINQSLEY 

iMiNQHAM  I^B  AP 
iHOP 

JE  SPRIH05 
12 

INTLEY 

rwTON  3  sse 

lOGEPORT  2  W 

.ERA  2  SW 
40EN  3  NNH 

HILL  2  NH 
tSON  HILL 
^TER  GROVE 
<TR£ 

'JTREVILLE 
(TOM 

IL0ERSBUR6 
TRONELLE 
(I80RNE 
KHIOH 

fcYTON 

-FEE  SPRINGS  2  NW 
.BERT  STEAM  PLANT 
J.INSVILLE 
.UHBIA 


>EV1LLE 
«Y 

4V1LLE 

YTON 
CATUR 
CATUR  4 

CATUR  SUBSTATION 
MOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

THAN  CAA  AIRPORT 

BA 

ROD 

TERPRISE 
FAULA 

tTAN  LOCH  7 
ER6REEN  CAA  AP 
IRHOPE 

LCO  OPEN  PONO  TOWER 
LKVILLE 

LLS  CITY  BLK  POND  TWR 

RLEY 
^YETTE 
•  AT  ROCK 
.ORENCE 

ORENCE  AT  LOCK 

RT  DEPOSIT  1  M 

AT  MORGAN 
«T  PAYNE 
HSCO  CITY 

ioSOEN 

tOSDEN  GAS  PLANT 
lINESVILLE 
IRDEN  CITY 
:NEVA 

iOROlANNA 
»ROAS 
lEEN  BAV 
9EENSB0R0 
9EENVILLE 


JNTERSVILLE  CITY  W  WKS 
JNTERSVILLE  DAM 
^LEYVILLE 

*MILTON 

kRRISeURG  CAHABA  TOWER 

•  '■NEVILLE 

lADLANO 

£FLIN 

lOMLANO  HOME 
lOHTOWER 

aoGES 

JNTSVILLE  SUBSTA 
YTOP 

OCR 

ACKSON  LOCK  1 

ACKSON  SHOALS 

ASPER 

Oft DAN  DAM 

Af ATETTE 
AY  DAM 
ECOS 
EESBURG 
IVINGSTON 

OCKKART 
OCK  17 
AO  I  SON 
AGELLA 

lAftlON    I  H 

URION  JUNCTION 
lARION  JUNCTION  2  NE 
lASTIN  DAH 
lAXWELL  FICLO 
ICLVIN 


S«e  RsfercQC*  Rot«s  Pollovlog  Statloa  lodes 


I 
I 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Slotioii 

Tolo 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

! 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  11  { 

12 

13 

14 

1 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

1 

23 

1 

24 

25 

1 

26 

1 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

HERT2  PONOVILLE  TOUER 

*iOO 

1^92 

•  12 

•  29 

•  30 

.71 

1.09 

1.70 

MILLERS  FERRY 

•  20 

•  17 

•10 

•  28 

2^30 

•  86 

.30 

•  10 

•  40 

■  46 

•09 

MILSTEAO 

1«39 

'10 

•  19 

•  16 

MITCHELL  DAM 

1»09 

'si 

*io 
•  10 

* 

* 

•  02 

1  •20 

2.12 

MOBILE  WB  AIRPORT 

10*  13 

.30 

•  49 

•06 

•  87 

•  04 

3  •52 

•  34 

T 

•  53 

'  77 
* 

* 

•  69 

* 

.60 

MOBILE 

12*39 

.30 

•  29 

.70 

1.30 

2.40 

•  19 

.30  .60 

1*90 

1>20 

T 

T 

T 

T 

3.69 

MONTE  SANO 

9«99 

•  48 

•  92 

•  10 

•  79 

•  11 

1.79 

•  33 

•  57 

.91 

•  09 

•  09 

•  99 

.10 

MONTEVALLO 

1*31 

.14 

MONTGOMERY  MB  AP  R 

•  •92 

07 

_ 

07 

1*2* 

1  &A 

1.12 

T 

•  11 

'99 

2  67 

06 

*Q9 

*nf 

•04 

MOULTON 

5*26 

•  38 

•  10 

• 

•  0 

.19 

•  87 

* 

3«08 

•  13 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

3*96 

•  11 

•  19 

T 

.53 

•  25 

.18 

•  29 

.32 

T 

•  12 

NATCHEZ 

6«8e 

T 

1.19 

•  84 

•  09 

3.40 

2.97 

.17 

T 

•  18 

•  08 

NEWBUR6 

1*03 

•?* 

.09 

.17 

•  04 

NEW  MARKET 

3*  73 

• 

•  ■ 

• 

• 

*02 

* 

• 

•  21 

•  20 

* 

NEWTON 

3«46 

22 

* 

*79 
* 

* 

'*D 
* 

as 

* 

•  07 

10 

* 

•  13 

•  « 

ONEONTA 

3»S0 

•  32 

•  98 

1.02 

.37 

1.21 

OftRVILLE 

3«M 

•  90 

•  40 

1.02 

.78 

.99 

.07 

•  >4 

OZARK 

6*25 

'** 

• 

.69 

24 

• 

•  66 

•26 

PAINT  ROCK 

6*90 

90 

'70 

'99 

1 .59 

•  14 

1*07 

•  10 

■  23 

.62 

PALMERDALE  2  W 

4*15 

.35 

•69 

* 

lt03 

* 

PELL  CITY  S  NW 

2*61 

•  09 

•  17 

•  29 

•  95 

.22 

•  10 

■  27 

•  17 

•  22 

•  10 

•  07 

PENNINfiTON  LOCK  2 

0*32 

•  92 

•  07 

1^72 

2*19 

1^97 

2.00 

•  07 

•  05 

•  42 

•  03 

.26 

•  16 

•  28 

PERRYVILLE 

9  a  35 

•  80 

•  17 

•  06 

4  30 

PICKENSVILLE 

3iSl 

72 

* 

as 

1  1* 

•  30 

•  60 

.69 

PINE  HILL 

9«70 

• 

. - 

* 

1 

PINE  LEVEL 

9i99 

•  19 

•  19 

•  04 

•  03 

•  20 

•  33 

1.00 

.36 

•  88 

•  39 

.33 

.24 

.36 

1^07 

•  04 

PLANTERSVILLE 

6f90 

•  84 

•  14 

•  90 

•  10 

1.72 

•  62 

•  28 

1.69 

•  40 

PLEASANT  GROVE  SCMOOL 

9t9T 

* 

•  09 

• 

•  40 

. 

18 

•  09 

•  49 

•  20 

.09 

PRATTVILLE 

9*80 

•  23 

''^09 
* 

*30 
* 

1**0 
*  _ 

• 

1  *a7 

•  29 

•  37 

•  09 

•  30 

.09 

62 

* 

10 

PRIMROSE  FARM 

6*74 

.0 

_ 

* 

.0 

1^37 

•  46 

•  49 

1.00 

1  19 

* 

PUSHMATAHA 

ll»06 

.36 

•  28 

•  43 

•  39 

1^91 

•  22 

7-«03 

T 

T 

.31 

•  39 

.20 

RAINSVILLE 

•  18 

•  01 

•  46 

•  02 

•  47 

•03 

•  92 

•  64 

•  24 

•  12 

.09 

•  02 

•  26 

•  14 

•  21 

•  93 

•  03 

RED  BAY 

•  91 

.09 

02 

* 

•  10 

REDSTONE  ARSENAL 

3  •89 

18 

•  01 

X 

1^62 

•  28 

07 

43 

•  09 

10 

* 

•  01 

•  29 

•  62 

•  19 

T 

REFORM 

3«2I 

■  01 

.20 

•  24 

•  30 

.04 

*28 
* 

•  70 

12 

•  63 

•  60 

ao 

* 

RIVER  FALLS 

6«  18 

T 

1.97 

•  09 

•  19 

.94 

1^80 

1.04 

•  43 

•  04 

•  03 

1.2t 

.19 

.12 

.94 

ROBERTSOALE  7  E 

lla21 

•  62 

•  91 

•  82 

•  24 

•  14 

1*26 

2^64 

•  02 

•  62 

lies 

•  02 

.32 

•  44 

•  IS 

.04 

•  81 

.15 

■  09 

ROCKFORD 

•  69 

^*7« 

10 

■  90 

•  19 

•  50 

•  99 

1^20 

ROCK  MILLS 

9«4B 

•  21 

* 

_ 

• 

*  47 
• 

•  72 

•  41 

•  14 

.16 

•  40 

1.63 

RUSSELLVILLE 

1*98 

40 

*Ofl 

.49 

•  66 

RUSSELLVILLE  2 

3^81 

1.10 

•  09 

•  02 

1.43 

•  22 

T 

•  09 

.09 

•  99 

•  03 

•  02 

•03 

.22 

SAINT  BERNARD 

3*43 

•  68 

•  90 

•  02 

.67 

.20 

•  14 

•  29 

•  67 

•  20 

•  02 

•  08 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

9^23 

•  02 

1*49 

•  37 

•  07 

•  64 

•66 

.66 

•  40 

•  03 

02 

* 

.  14 

•  30 

.43 

SAVRE 

RECORD  MISSING 

SCOTTSBORO 

3»2 

•  40 

•  06 

•  18 

»Q9 

•  90 

•  33 

.09 

JO 

70 

* 

•  10 

.20 

20 

•  10 

.22 

SC0TT5BORO  SU8STA 

3^3e 

•  31 

•  02 

•  03 

•  46 

•  22 

•  69 

•  11 

•  18 

•  16 

•  49 

•  06 

•  16 

•  19 

T 

.30 

T 

SEALE  6  W 

3»34 

.93 

•  89 

.21 

.30 

•  92 

•  93 

SELMA 

4«32 

T 

•  16 

•  16 

•  03 

•  92 

't* 

.78 

.76 

•  07 

.04 

•  02 

.94 

SHOEMAKER  SPrtlNGS 

e«i4 

*2fl 
* 

*  z. 

*  * 

1  77 
* 

•  * 

* 

37 

SLOCOMB  h  S 

9^70 

•  55 

1  72 
* 

• 

• 

* 

.31  . 

•  27 

39 

* 

*1C 
* 

•  22 

SNOW  HILL 

6»9C 

•  27 

•  26 

•  29 

•  08 

•  46 

2»00 

.12 

•  64 

.91 

•  97 

1.20 

•  46 

•  04 

SOUTH  HILL 

*»67 

•  40 

2^82 

•  04 

.16 

.11 

•  42 

•  10 

•  2« 

•  36 

SUTTLE 

1.79 

•  20 

7  23 

I. SI 

1.41 

•  04 

2  80 

.  16 

* 

26 

* 

•  17 

•  31 

SYLACAU6A  2  W 

3*  60 

•  96 

J 

1*4* 
* 

•  35 

•  03 

•  06 

■  60 

2a 

* 

SYLACAUGA  4  NE 

6*91 

•  26 

•  03 

.49 

•  19 

•  83 

T 

•  11 

•  09 

1.09 

1^39 

•  03 

•  12 

.09 

T 

1.14 

.26 

T 

T 

.10 

.6 

SYLVANIA 

•  08 

•  03 

.12 

•  04 

1.10 

.12 

•  17 

•  08 

•  «2 

.13 

•  13 

■  02 

•  02 

TALLADEGA 

•  03 

•  03 

•  09 

•  36 

.  15 

.06 

•  20 

•  70 

•  04 

.09 

T 

.06 

•  14 

•  U 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

2»74 

•  10 

•  39 

.37 

.90 

•  15 

.09 

.2! 

•  29 

•  19 

.12 

•oi 

THOMASVILLE 

11^31 

T 

1^79 

•  92 

2.00 

01 

•  01 

•  15 

I. 01 

T 

•  93 

T 

f 

T 

(O; 

THURLOW  DAM 

•  •73 

1*46 

1^46 

.40 

•  03 

•  17 

1.97 

•  01 

•  79 

1^2^ 

•  97 

•  03 

.01 

•  34 

•  06 

•  20 

TONEY 

2*68 

•  42 

•  57 

•  02 

•  70 

•  05 

•  37 

•  23 

.32 

TRAFFORO 

2.63 

'  >? 

* 

.  22 

.  90 

■ 

4»67 

•  16 

1 '  %fl 
• 

52 

* 

'  2« 

* 

10 

* 

1  32 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

^•69 

1.74 

•  06 

* 

_ 

37 

* 

* 

*01 
•  01 

07 

1,39 

•  19 

7 

T  ) 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

*•*< 

3.07 

•  08 

•  38 

•  65 

•  03 

.72 

1^23 

.06 

.24 

TUSKEGEE  2 

9^6] 

•  02 

.06 

•  79 

1^54 

■  38 

.37 

1^70 

•  31 

•  16 

•  07 

•  19 

•  02 

UNION  SPRINGS  9  S 

T 

T 

1^12 

1^10 

•  30 

1.08 

1.19 

.08 

.40 

UN lONTOWN 

^•00 

•  40 

* 

' 

*5C 
• 

*7C 
* 

•  70 

UNIVERSITY  R 

RECORD  MISSING 

VALLEY  HEAD  3  S 

4*63 

•  20 

1*30 

.07 

.16 

•  29 

•  13 

•  38 

•  61 

.10 

.09 

.22 

•  05 

•  12 

•  06 

.19 

•  90 

•  19 

VANCE 

•  21 

•  11 

•  05 

•  60 

.22 

.31 

•  14 

.43 

•  29 

.16 

.12 

•  07 

WAOLEY 

2«24 

•  19 

• 

•  60 

1.^09 

•  29 

•  09 

WALLACE  3  SW 

•  14 

1^14 

• 

• 

* 

•  at 

•  31 

06 
•  06 

•  06 

1<06 

WALNUT  GROVE 

2>47 

•  59 

1^05 

.12 

.  25 

.30 

WATERLOO 

•  20 

•  05 

•  OS 

•  10 

WEST  BLOCTOH 

2i93 

•  20 

1.40 

•  05 

1.03 

•  10 

.19 

WETUMPKA 

4«64 

•  23 

•  33 

.05 

T 

T 

T 

1.55 

.29  T 

•  32 

•  26 

1*09 

.21 

T 

•  19 

T 

T 

.16 

17.38 

*22 

.99 

•  11 

•  06 

•  20 

•2710^89 

3.10 

•  03 

T 

•  48 

•  02 

.49 

.35 

WHEELER  DAM 

2*49 

•  13 

•  56 

•  21 

.30 

.15 

1.07 

•  07 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

9.87 

•  20 

•  10 

1^96 

•  84 

2.01 

.03 

T 

.69 

.27 

•  21 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

9.57 

T 

•  20 

T 

•  99 

T 

1^14 

•  23 

.64 

•  28  T 

1.07 

.08 

.17 

T 

•  49 

•  53 

.13 

.10 

T 

WILSON  DAM 

9.01 

T 

•  30 

.22 

.11 

•  23 

3.27 

•  02 

•  86 

T 

WINFieuO  2  SW 

1.41 

.02 

•  12 

•  13 

.24 

•  32 

YATES  HYDRO  PLANT 

8.84 

1.27 

1^27 

•  53 

2.37 

.03 

•  77 

1*47 

•  32 

•  39 

.11 

•  39 

YOUNGS  STORE 

>.»3 

•  39 

•  20 

1.9<> 

•  60 

•  90 

Reference  Notes  FolLowlag  Station  Index 
-  82  - 
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DAILY  TEMPERATURES 

TqbU  5 


Slalion 

 . 



Day 

Ol  Month 

Averaq*  1 

 1 

3 

♦  1 

1 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22, 

23, 

24 

25 

- 

26 

27 

28 

1 

291 

i 

30 

 ^ 

31 

ALBERTVtLLE  1  S 

MAX 

87 

97 

82 

83 

87 

87 

90 

87 

85 

87 

86 

66 

86 

86 

89 

91 

92 

91 

91 

88 

3 

MIN 

66 

66 

65 

66 

68 

68 

67 

67 

61 

57 

58 

60 

68 

67 

67 

68 

66 

62 

62 

66 

65 

65 

67 

67 

66 

69 

67 

67 

66 

4 

ALEXANDER  CI  TV   6  NE 

MAX 

91 

90 

91 

90 

78 

69 

86 

87 

90 

92 

91 

94 

94 

93 

92 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

95 

96 

96 

97 

95 

92 

91 

2 

70 

67 

65 

68 

66 

66 

69 

70 

66 

64 

55 

66 

68 

67 

64 

66 

72 

66 

62 

66 

65 

66 

63 

64 

66 

66 

68 

66 

65 

67 

68 

66 

7 

ANDALUSIA 

MAX 

90 

90 

65 

75 

69 

90 

88 

94 

95 

94 

96 

93 

96 

97 

92 

86 

92 

93 

94 

96 

97 

95 

87 

96 

96 

92 

0 

MIN 

70 

71 

72 

71 

68 

70 

72 

70 

69 

70 

66 

67 

70 

72 

73 

71 

73 

71 

69 

70 

71 

66 

67 

68 

71 

71 

72 

69 

66 

69 

70 

60 

9 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

87 

93 

76 

86 

67 

92 

96 

68 

94 

93 

96 

92 

94 

90 

92 

93 

90 

91 

91 

96 

97 

96 

99 

96 

93 

91 

6 

70 

68 

68 

68 

68 

66 

72 

71 

66 

60 

55 

68 

69 

67 

03 

68 

70 

66 

62 

67 

69 

67 

65 

66 

68 

66 

70 

70 

69 

66 

70 

66 

8 

ATHENS  2 

MAX 

91 

90 

92 

94 

93 

93 

69 

69 

96 

92 

96 

96 

95 

91 

6 

70 

68 

69 

69 

70 

66 

67 

69 

61 

01 

58 

67 

55 

68 

70 

69 

66 

61 

67 

66 

63 

67 

65 

67 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

66 

1 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

96 

94 

94 

95 

93 

94 

90 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

96 

92 

8 

MIN 

73 

69 

70 

70 

66 

71 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

72 

73 

76 

74 

74 

74 

70 

69 

72 

66 

66 

66 

70 

71 

70 

69 

69 

68 

70 

70 

5 

AUBURN  3  SW 

MAX 

95 

92 

95 

94 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

90 

91 

92 

92 

94 

96 

96 

96 

95 

94 

90 

9 

MIN 

69 

69 

66 

70 

68 

70 

72 

70 

69 

67 

60 

60 

70 

69 

67 

69 

74 

66 

66 

69 

67 

62 

66 

66 

68 

68 

70 

67 

67 

68 

69 

67 

7 

BAY  NINETTE 

MAX 

88 

90 

90 

92 

94 

92 

91 

90 

94 

93 

95 

89 

1 

MIN 

73 

72 

72 

70 

69 

70 

73 

70 

66 

70 

67 

69 

74 

73 

72 

73 

74 

71 

70 

69 

72 

67 

68 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

71 

71 

70 

9 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

92 

67 

90 

92 

92 

92 

93 

89 

92 

97 

98 

97 

96 

97 

91 

9 

MIN 

69 

68 

68 

71 

69 

64 

69 

72 

70 

62 

59 

60 

66 

69 

67 

70 

66 

63 

66 

67 

65 

66 

69 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

62 

67 

1 

BESSEMER  J  SSM 

MAX 

88 

9* 

85 

90 

90 

90 

92 

91 

92 

90 

91 

90 

96 

94 

90 

6 

69 

70 

68 

70 

66 

68 

72 

72 

68 

67 

56 

60 

68 

67 

66 

66 

70 

66 

63 

67 

66 

69 

64 

66 

67 

66 

70 

70 

66 

69 

70 

67 

4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

88 

86 

91 

93 

90 

96 

93 

95 

94 

91 

0 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

70 

62 

66 

63 

73 

69 

68 

73 

70 

66 

66 

66 

66 

71 

67 

69 

70 

69 

72 

73 

71 

71 

72 

3 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

60 

90 

90 

90 

94 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

96 

97 

95 

97 

95 

93 

91 

8 

MIN 

71 

68 

69 

69 

67 

71 

73 

72 

70 

70 

65 

66 

70 

71 

74 

73 

72 

70 

67 

69 

70 

64 

66 

66 

67 

68 

67 

71 

66 

67 

70 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

96 

87 

93 

97 

93 

91 

91 

90 

90 

MIN 

a 

63 

64 

68 

65 

65 

66 

66 

66 

58 

64 

54 

62 

66 

64 

66 

65 

64 

57 

66 

65 

62 

62 

61 

65 

63 

66 

65 

63 

64 

63 

4 

CALERA  2  SW 

MAX 

86 

95 

94 

94 

96 

96 

96 

94 

96 

93 

MIN 

68 

67 

66 

68 

65 

66 

69 

68 

66 

66 

52 

56 

66 

66 

62 

67 

70 

63 

59 

65 

64 

66 

59 

61 

65 

62 

66 

67 

72 

67 

66 

7 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

90 

90 

92 

96 

92 

94 

93 

93 

91 

MIN 

72 

72 

68 

70 

69 

69 

74 

71 

70 

71 

62 

65 

71 

70 

78 

74 

70 

69 

66 

69 

66 

68 

70 

67 

70 

71 

70 

71 

67 

71 

66 

■  6 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

90 

87 

86 

85 

89 

91 

91 

91 

91 

67 

MIN 

70 

71 

67 

70 

66 

67 

69 

70 

69 

67 

57 

57 

62 

71 

66 

66 

70 

66 

67 

67 

66 

63 

64 

65 

65 

66 

68 

66 

68 

66 

67 

66 

6 

CENTRE 

MAX 

80 

84 

92 

94 

69 

95 

93 

93 

98 

93 

91 

MIN 

67 

67 

66 

68 

65 

66 

70 

69 

66 

64 

68 

68 

64 

67 

65 

66 

71 

65 

62 

67 

69 

66 

65 

65 

66 

67 

71 

70 

69 

69 

70 

■  6 

CENTREVILLE 

MAX 

9S 

94 

98 

99 

96 

96 

93 

94 

94 

93 

94 

97 

98 

100 

100 

90 

96 

94 

68 

68 

68 

68 

67 

66 

70 

70 

67 

67 

56 

68 

68 

68 

64 

66 

69 

63 

65 

69 

67 

68 

64 

67 

68 

67 

70 

73 

70 

71 

71 

•  1 

CMATOM 

MAX 

92 

95 

92 

95 

94 

93 

91 

92 

i2 

69 

70 

70 

70 

68 

67 

72 

67 

67 

70 

64 

66 

70 

71 

72 

74 

73 

69 

65 

67 

66 

65 

62 

65 

66 

66 

68 

70 

67 

67 

66 

•  2 

CITRONELLE 

MAX 

90 

88 

75 

82 

87 

88 

88 

92 

91 

92 

92 

91 

90 

82 

91 

92 

93 

89 

1 

73 

73 

73 

73 

69 

70 

73 

69 

66 

70 

68 

69 

72 

72 

76 

74 

74 

72 

70 

69 

71 

69 

69 

71 

72 

73 

74 

74 

69 

70 

70 

3 

CLANTON 

MAX 

62 

86 

88 

86 

91 

93 

93 

97 

97 

96 

98 

93 

92 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

71 

69 

69 

69 

56 

59 

69 

69 

64 

69 

73 

66 

62 

67 

65 

66 

62 

65 

67 

66 

70 

66 

67 

68 

68 

9 

CLAYTON 

MAX 

90 

85 

69 

86 

87 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

96 

96 

91 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

67 

65 

64 

72 

72 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

69 

70 

68 

69 

72 

70 

72 

66 

68 

71 

69 

5 

DAYTON 

MAX 

90 

91 

94 

93 

90 

70 

72 

71 

72 

70 

70 

73 

70 

69 

70 

63 

67 

72 

72 

71 

72 

75 

70 

66 

66 

68 

68 

66 

68 

71 

73 

71 

73 

70 

70 

69 

70 

1 

DECATUR 

MAX 

92 

93 

94 

87 

91 

MIN 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

66 

59 

60 

67 

72 

68 

70 

71 

69 

64 

68 

67 

66 

68 

68 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

66 

4 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

95 

97 

98 

99 

94 

MIN 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

75 

71 

69 

71 

65 

67 

67 

71 

72 

73 

73 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

66 

72 

72 

72 

73 

69 

69 

69 

70 

2 

OOTMAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

80 

93 

90 

92 

94 

94 

95 

93 

91 

94 

93 

98 

95 

97 

96 

64 

94 

96 

93 

91 

^ 

69 

72 

71 

75 

72 

72 

72 

72 

70 

69 

66 

65 

74 

71 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

69 

67 

69 

70 

70 

73 

73 

70 

70 

72 

70 

5 

ENTERPRISE 

MAX 

86 

94 

86 

88 

63 

84 

67 

88 

87 

92 

91 

92 

91 

92 

95 

92 

93 

97 

91 

MIN 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

70 

67 

66 

64 

70 

72 

71 

73 

73 

71 

71 

71 

69 

67 

65 

67 

72 

73 

71 

71 

68 

72 

9 

EUFAULA 

MAX 

94 

90 

94 

90 

90 

65 

66 

80 

90 

88 

68 

91 

93 

94 

90 

93 

94 

92 

MIN 

70 

71 

70 

69 

71 

72 

73 

71 

70 

70 

64 

62 

71 

62 

69 

70 

73 

69 

68 

73 

71 

65 

66 

68 

70 

71 

71 

68 

67 

69 

68 

8 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

86 

97 

91 

93 

90 

86 

63 

75 

90 

89 

89 

93 

92 

93 

94 

95 

93 

91 

72 

69 

68 

70 

68 

69 

71 

69 

66 

67 

64 

67 

73 

73 

74 

73 

72 

70 

69 

71 

71 

67 

67 

67 

76 

71 

67 

70 

67 

69 

68 

69 

6 

FAIRHOPE 

MAX 

91 

92 

92 

79 

85 

67 

92 

90 

92 

93 

89 

91 

92 

67 

89 

MIN 

75 

74 

76 

73 

70 

71 

74 

70 

74 

71 

69 

70 

76 

77 

78 

77 

77 

71 

70 

70 

73 

68 

68 

71 

72 

74 

74 

71 

66 

72 

71 

72 

4 

FAYETTE 

MAX 

96 

99 

93 

93 

93 

95 

89 

87 

91 

94 

96 

96 

96 

95 

93 

91 

92 

92 

93 

93 

96 

95 

95 

96 

97 

93 

MIN 

69 

70 

68 

69 

69 

66 

66 

67 

68 

65 

54 

60 

60 

63 

66 

66 

69 

71 

70 

65 

65 

65 

64 

65 

64 

64 

67 

67 

67 

67 

69 

66 

•  1 

FLORENCE 

MAX 

92 

94 

93 

86 

90 

90 

88 

87 

88 

88 

69 

69 

92 

94 

94 

96 

97 

96 

92 

90 

92 

95 

95 

96 

95 

95 

90 

90 

91 

MIN 

63 

66 

64 

60 

65 

65 

60 

60 

62 

62 

62 

62 

64 

67 

68 

66 

67 

66 

64 

63 

62 

63 

65 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

64 

64 

64 

i7 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 

88 

88 

90 

90 

87 

80 

60 

82 

84 

85 

88 

67 

88 

86 

86 

87 

85 

64 

66 

85 

87 

67 

87 

69 

90 

91 

67 

87 

86 

^ 

MIN 

77 

78 

78 

74 

74 

75 

72 

69 

74 

71 

74 

76 

78 

79 

79 

70 

78 

71 

74 

76 

76 

72 

74 

76 

77 

78 

76 

71 

76 

77 

71 

74 

•  9 

FRISCO  CITY 

MAX 

89 

88 

91 

92 

95 

93 

88 

65 

79 

69 

86 

68 

93 

91 

92 

93 

91 

91 

94 

95 

93 

68 

93 

94 

94 

95 

96 

97 

91 

^ 

MIN 

72 

71 

70 

72 

68 

70 

73 

71 

69 

69 

66 

68 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

69 

68 

70 

66 

60 

69 

70 

72 

71 

70 

67 

70 

68 

69 

7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

93 

87 

95 

94 

90 

93 

82 

80 

88 

83 

65 

90 

92 

88 

95 

94 

96 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

90 

96 

98 

9? 

97 

96 

91 

91 

MIN 

68 

67 

67 

68 

67 

68 

70 

71 

68 

63 

66 

66 

64 

70 

65 

66 

70 

67 

60 

67 

66 

67 

64 

66 

66 

66 

70 

70 

69 

69 

72 

66 

7 

GENEVA 

MAX 

92 

86 

94 

92 

93 

85 

81 

82 

87 

92 

90 

96 

92 

93 

95 

96 

96 

92 

94 

93 

97 

99 

99 

86 

92 

MIN 

69 

69 

69 

72 

71 

70 

72 

70 

70 

68 

66 

64 

70 

68 

70 

66 

72 

70 

66 

69 

70 

63 

66 

66 

66 

68 

70 

67 

66 

68 

67 

i6 

GREENSBORO 

MAX 

90 

94 

95 

96 

96 

92 

92 

82 

87 

88 

68 

89 

93 

91 

96 

95 

95 

91 

92 

94 

96 

92 

MIN 

72 

73 

73 

75 

71 

70 

73 

73 

70 

71 

63 

67 

74 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

70 

69 

68 

66 

69 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

70 

9 

GREENVILLE 

MAX 

92 

88 

93 

96 

93 

91 

65 

81 

69 

92 

90 

94 

94 

95 

96 

94 

95 

92 

95 

92 

MIN 

71 

70 

68 

70 

69 

70 

70 

67 

68 

64 

64 

71 

71 

66 

69 

74 

68 

70 

69 

69 

65 

67 

66 

71 

71 

71 

67 

67 

72 

68 

69 

0 

GUNTERSVILLE 

MAX 

93 

87 

92 

96 

94 

93 

66 

90 

65 

81 

85 

69 

93 

90 

92 

90 

93 

88 

90 

90 

93 

89 

69 

91 

91 

94 

96 

96 

95 

94 

92 

90 

9 

MIN 

67 

68 

69 

70 

69 

69 

72 

72 

70 

66 

58 

61 

67 

67 

66 

70 

72 

66 

70 

67 

69 

67 

68 

67 

70 

69 

72 

72 

70 

70 

72 

68 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HALEYVILLE 

MAX 

92 

91 

93 

90 

90 

90 

92 

92 

89 

91 

92 

94 

95 

91.0 

MIN 

68 

66 

68 

68 

67 

65 

67 

60 

69 

64 

54 

61 

65 

66 

66 

66 

58 

66 

63 

66 

53 

62 

62 

65 

55 

66 

68 

61 

68 

67 

67 

65.3 

HAMILTON 

MAX 

95 

92 

94 

69 

93 

90 

89 

92 

92 

95 

99 

96 

97 

96 

1 

MIN 

71 

65 

66 

67 

54 

65 

64 

56 

66 

68 

70 

69 

70 

69 

66 

HEADLAND 

MAX 

68 

89 

92 

65 

88 

85 

65 

80 

66 

67 

85 

68 

90 

91 

90 

92 

69 

68 

90 

91 

93 

90 

95 

94 

64 

93 

93 

89 

69.1 

MIN 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

66 

65 

65 

72 

70 

70 

69 

73 

71 

72 

70 

70 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

56 

67 

69 

59 

70 

69.3 

HEFLIN 

MAX 

87 

93 

90 

90 

90 

90 

82 

93 

91 

90 

91 

68 

91 

91 

89 

89 

93 

93 

96 

95 

90 

67.1 

MIN 

65 

66 

67 

66 

65 

68 

70 

69 

69 

55 

56 

53 

66 

65 

62 

56 

69 

65 

60 

61 

66 

65 

62 

52 

63 

65 

69 

59 

67 

66 

74 

66.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

68 

68 

93 

90 

87 

65 

64 

88 

86 

91 

90 

91 

93 

92 

91 

91 

66 

66 

69 

90 

91 

69 

95 

91 

96 

93 

90 

92 

90.1 

MIN 

70 

70 

69 

65 

66 

69 

71 

68 

67 

56 

63 

71 

70 

65 

70 

72 

68 

68 

69 

67 

65 

67 

69 

70 

70 

69 

65 

70 

70 

56 

68 

68.2 

JASPER 

MAX 

90 

94 

94 

96 

97 

87 

94 

97 

91 

93 

91 

93 

91 

91 

96 

96 

98 

99 

97 

93.3 

MIN 

66 

68 

65 

67 

67 

65 

69 

71 

67 

63 

53 

57 

55 

61 

66 

58 

58 

65 

61 

65 

64 

65 

62 

62 

65 

64 

67 

67 

66 

68 

67 

64.5 

LAFAYETTE 

MAX 

9', 

95 

95 

93 

88 

86 

76 

66 

88 

87 

90 

95 

95 

92 

93 

94 

92 

93 

94 

92 

92 

91 

92 

93 

95 

97 

95 

97 

92.1 

MIN 

69 

70 

68 

69 

61 

66 

69 

69 

66 

66 

59 

60 

59 

66 

66 

67 

71 

65 

65 

65 

65 

62 

66 

66 

66 

67 

70 

65 

67 

66 

67 

66.1 

LIVINGSTON 

MAX 

69 

95 

96 

97 

95 

92 

87 

87 

89 

89 

90 

94 

92 

94 

95 

96 

97 

95 

94 

93 

93 

89 

91 

94 

94 

95 

96 

98 

97 

93.3 

MIN 

73 

74 

72 

72 

70 

71 

73 

73 

69 

76 

63 

66 

72 

71 

73 

72 

72 

69 

69 

59 

67 

67 

65 

69 

70 

72 

71 

73 

71 

70 

71 

70.5 

LOCKHART 

MAX 

90 

84 

90 

92 

87 

87 

61 

83 

60 

87 

89 

88 

94 

93 

94 

92 

91 

94 

94 

96 

93 

87 

90 

88 

93 

94 

95 

91 

65 

95 

96 

90.0 

MIN 

71 

71 

72 

73 

69 

72 

73 

71 

70 

71 

66 

68 

67 

72 

74 

59 

74 

71 

71 

71 

71 

66 

67 

58 

71 

71 

72 

70 

66 

69 

71 

70.3 

LOCK  17 

MAX 

93 

86 

95 

95 

96 

95 

93 

65 

87 

87 

86 

86 

91 

91 

91 

95 

94 

94 

93 

91 

90 

90 

94 

90 

93 

94 

96 

96 

96 

96 

93 

92.3 

MIN 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

72 

69 

67 

59 

62 

68 

73 

66 

70 

72 

57 

66 

68 

67 

66 

66 

57 

69 

68 

71 

69 

69 

69 

70 

66.6 

MAD I  SON 

MAX 

93 

94 

89 

93 

96 

94 

90 

90 

87 

86 

84 

86 

91 

92 

91 

93 

94 

95 

90 

93 

69 

96 

93 

91 

94 

96 

97 

96 

98 

97 

95 

92  .  5 

MIN 

68 

68 

67 

70 

66 

68 

68 

67 

69 

60 

57 

60 

65 

70 

67 

69 

69 

65 

63 

67 

65 

66 

66 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

66 

66.8 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

69 

89 

96 

97 

92 

92 

94 

62 

67 

89 

90 

94 

95 

95 

96 

97 

97 

95 

97 

95 

93 

94 

95 

94 

97 

96 

96 

97 

100 

97 

97 

94.1 

MIN 

72 

72 

71 

72 

70 

69 

73 

71 

70 

70 

62 

65 

71 

72 

66 

71 

73 

69 

69 

69 

66 

67 

65 

69 

71 

71 

70 

72 

69 

71 

70 

59.8 

MARTIN  DAM 

MAX 

91 

89 

92 

90 

89 

68 

85 

80 

69 

68 

94 

89 

93 

94 

93 

94 

98 

90 

92 

92 

92 

90 

91 

91 

93 

94 

94 

94 

96 

92 

94 

91.3 

MIN 

69 

69 

72 

69 

69 

68 

71 

74 

68 

58 

61 

59 

68 

68 

66 

69 

70 

69 

67 

70 

55 

64 

67 

66 

68 

66 

71 

68 

69 

67 

69 

67.9 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

87 

95 

95 

92 

79 

90 

94 

94 

94 

91 

95 

96 

94 

94 

91 

69 

92 

90 

92 

93 

94 

96 

97 

97 

92 

96 

92.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

69 

89 

93 

93 

91 

79 

60 

84 

67 

89 

92 

91 

92 

93 

91 

95 

91 

88 

83 

84 

90 

69 

68 

69 

92 

93 

93 

93 

87 

89.4 

MIN 

73 

73 

74 

71 

70 

71 

72 

70 

72 

58 

68 

70 

73 

72 

74 

73 

73 

70 

70 

71 

72 

67 

68 

71 

73 

73 

73 

70 

68 

71 

71 

71.1 

MOB  I  LE 

MAX 

90 

94 

95 

96 

90 

66 

66 

68 

93 

91 

91 

93 

96 

93 

93 

95 

90 

90.6 

MIN 

76 

75 

75 

70 

73 

73 

73 

71 

74 

69 

73 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

71 

67 

75 

74 

69 

73 

75 

75 

75 

77 

70 

73 

74 

72 

73.6 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

89 

87 

95 

96 

91 

90 

89 

80 

69 

90 

89 

92 

94 

93 

93 

94 

94 

93 

92 

92 

91 

89 

89 

92 

93 

93 

95 

96 

96 

94 

94 

91  .7 

MIN 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

74 

70 

70 

70 

64 

64 

72 

66 

59 

73 

70 

71 

72 

71 

56 

66 

67 

68 

73 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

70.5 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

94 

96 

96 

97 

95 

93 

91 

89 

87 

62 

87 

92 

91 

97 

96 

97 

87 

91 

90 

92 

91 

89 

91 

93 

98 

97 

96 

95 

91 

96 

92.5 

MIN 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

72 

75 

71 

64 

59 

63 

74 

73 

70 

76 

74 

70 

57 

68 

58 

67 

69 

72 

71 

74 

76 

74 

74 

72 

72 

70.9 

NATCHEZ 

MAX 

90 

93 

95 

96 

91 

68 

85 

80 

90 

90 

89 

90 

91 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

92 

91 

91 

92 

94 

94 

95 

95 

95 

97 

96 

96 

92.2 

MIN 

71 

68 

66 

66 

66 

66 

72 

69 

67 

67 

63 

65 

68 

71 

70 

70 

73 

65 

64 

57 

65 

66 

62 

63 

62 

68 

65 

69 

64 

67 

65 

66.9 

ONEONTA 

MAX 

88 

94 

91 

92 

66 

79 

87 

82 

92 

90 

93 

86 

90 

67 

92 

91 

69 

91 

90 

94 

97 

94 

96 

93 

90.2 

MIN 

67 

67 

66 

63 

65 

67 

70 

70 

68 

62 

54 

56 

66 

71 

64 

72 

64 

60 

66 

56 

6B 

64 

64 

66 

65 

69 

69 

56 

68 

66 

65.9 

OZARK 

MAX 

95 

90 

94 

90 

94 

86 

95 

93 

94 

95 

95 

93 

91 

94 

94 

93 

96 

97 

96 

92 

96 

97 

95 

92.5 

MIN 

70 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

70 

69 

65 

63 

73 

71 

70 

71 

73 

59 

71 

70 

72 

65 

68 

59 

71 

71 

72 

69 

66 

69 

70 

71 

70.0 

PELL   CITY   5  NW 

MAX 

95 

89 

92 

94 

90 

93 

85 

83 

94 

92 

92 

90 

91 

89 

91 

91 

91 

93 

90 

97 

97 

96 

97 

96 

91.0 

MIN 

64 

65 

65 

66 

55 

66 

57 

70 

69 

64 

54 

56 

58 

65 

65 

57 

70 

65 

50 

61 

67 

67 

62 

63 

65 

66 

64 

70 

68 

58 

68 

64.9 

PRATTVILLE 

MAX 

90 

89 

95 

95 

92 

90 

66 

88 

89 

93 

86 

95 

93 

92 

90 

89 

90 

92 

92 

93 

93 

96 

96 

96 

96 

94 

91.9 

MIN 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

70 

69 

69 

62 

63 

71 

70 

66 

73 

71 

59 

66 

70 

69 

67 

68 

68 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

69.5 

PUSHMATAHA 

MAX 

93 

86 

92 

95 

96 

92 

90 

69 

65 

86 

90 

92 

93 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

93 

92 

69 

92 

92 

94 

95 

95 

95 

95 

92 

92.5 

MIN 

72 

74 

73 

71 

69 

70 

72 

72 

69 

71 

62 

71 

71 

73 

74 

74 

75 

69 

68 

69 

68 

63 

62 

65 

71 

72 

71 

72 

69 

59 

70 

70.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

92 

66 

92 

95 

94 

86 

67 

82 

85 

81 

65 

88 

91 

90 

91 

91 

92 

67 

89 

87 

90 

69 

68 

90 

90 

93 

94 

96 

93 

92 

93 

89.6 

MIN 

69 

68 

66 

68 

67 

68 

69 

72 

67 

50 

56 

57 

66 

66 

66 

71 

67 

65 

62 

68 

66 

67 

66 

67 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

67 

66.8 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

66 

89 

91 

92 

90 

90 

82 

77 

65 

90 

89 

93 

90 

92 

92 

90 

94 

94 

92 

90 

86 

69 

90 

90 

91 

91 

94 

93 

95 

96 

67 

90.0 

MIN 

73 

72 

69 

71 

58 

70 

72 

69 

71 

71 

57 

69 

71 

71 

75 

75 

74 

71 

68 

68 

58 

56 

57 

70 

71 

72 

71 

69 

67 

70 

71 

70.2 

ROCKFORD 

MAX 

91 

90 

69 

95 

96 

93 

92 

91 

69 

88 

95 

94 

93 

91 

92 

90 

92 

91 

92 

91 

90 

94 

97 

96 

91 

92 

91.5 

MIN 

63 

64 

65 

67 

57 

66 

55 

67 

65 

65 

55 

56 

60 

66 

62 

67 

59 

66 

51 

65 

55 

64 

63 

63 

65 

64 

66 

65 

66 

61 

67 

54.2 

ROCK  MILLS 

MAX 

94 

94 

97 

94 

97 

96 

85 

94 

95 

94 

94 

91 

69 

91 

91 

93 

92 

96 

97 

96 

97 

93 

92 

92.6 

MIN 

69 

70 

69 

70 

65 

65 

70 

70 

69 

65 

55 

56 

67 

70 

67 

68 

71 

67 

62 

66 

67 

54 

55 

63 

64 

65 

70 

57 

67 

56 

66 

56.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

93 

91 

92 

95 

93 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

89 

91 

90 

86 

90 

93 

94 

96 

96 

94 

91 

91.1 

MIN 

69 

70 

70 

69 

69 

66 

67 

72 

72 

62 

55 

60 

62 

68 

67 

70 

68 

66 

63 

67 

62 

65 

64 

65 

56 

66 

66 

67 

68 

68 

66 

66.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

91 

92 

93 

95 

93 

91 

92 

90 

86 

91 

90 

69 

92 

92 

96 

93 

92 

90.7 

MIN 

67 

67 

66 

69 

67 

67 

68 

70 

67 

54 

56 

58 

65 

69 

65 

'57 

59 

65 

62 

65 

65 

67 

64 

65 

67 

66 

66 

69 

68 

67 

66 

55.8 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

88 

86 

90 

89 

90 

89 

90 

86 

68 

87 

88 

87 

89 

89 

92 

93 

93 

92 

91 

90 

68.0 

MIN 

68 

67 

66 

69 

56 

68 

67 

66 

65 

62 

55 

59 

63 

67 

66 

58 

70 

65 

50 

66 

66 

66 

65 

66 

67 

70 

66 

70 

56 

67 

69 

66.9 

SC0TT5BORO 

MAX 

95 

65 

95 

95 

93 

90 

92 

94 

69 

90 

92 

92 

93 

96 

99 

93 

95 

91.8 

MIN 

67 

66 

65 

69 

66  67 
* 

67 

70 

58 

59 

66 

62 

54 

65 

65 

69 

67 

58 

59 

65 

.65 

66 

67 

63 

57 

67 

68 

68 

68 

53 

56 

64.3 

SELMA 

MAX 

89 

66 

91 

91 

95 

96 

96 

95 

94 

95 

90 

93 

94 

90 

97 

96 

92.7 

MIN 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

70 

70 

62 

66 

72 

72 

69 

71 

75 

70 

70 

70 

58 

57 

67 

69 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

70 

70.2 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

89 

89 

91 

90 

91 

93 

93 

90 

91 

69 

90 

90 

91 

89 

90 

93 

95 

96 

93 

92 

90.8 

MIN 

70 

59 

69 

69 

58 

70 

73 

72 

70 

67 

56 

58 

71 

69 

65 

70 

74 

67 

63 

58 

66 

69 

64 

65 

69 

67 

70 

69 

69 

67 

69 

67.9 

TALLADEGA 

MAX 

91 

88 

95 

96 

93 

96 

90 

94 

94 

91 

93 

92 

91 

96 

97 

9* 

94 

92.5 

MIN 

70 

69 

67 

69 

68 

69 

73 

72 

68 

65 

56 

57 

69 

70 

65 

69 

73 

67 

52 

67 

68 

68 

65 

57 

67 

66 

71 

70 

68 

70 

71 

67.6 

TH0MA5VILLE 

MAX 

95 

95 

91 

90 

93 

94 

96 

95 

93 

90 

90 

91 

94 

96 

96 

96 

95 

97 

92.8 

MIN 

72 

71 

70 

73 

59 

69 

73 

70 

68 

71 

54 

69 

71 

72 

71 

71 

74 

69 

68 

69 

68 

69 

65 

58 

71 

73 

72 

72 

66 

69 

69 

70.0 

TROY 

MAX 

91 

93 

92 

89 

87 

63 

90 

69 

88 

92 

93 

93 

94 

91 

93 

90 

90 

93 

94 

93 

96 

90 

93 

94 

93 

91.4 

MIN 

70 

70 

69 

57 

71 

70 

69 

68 

65 

55 

71 

69 

66 

59 

72 

66 

68 

69 

71 

72 

71 

65 

67 

70 

70  i 

69.0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

86 

97 

96 

98 

97 

95 

67 

89 

87 

87 

92 

91 

92 

91 

96 

95 

96 

94 

93 

90 

93 

92 

92 

93 

91 

96 

96 

97 

96 

95 

95 

93.1 

MIN 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

72 

70 

69 

66 

59 

65 

69 

71 

69 

72 

66 

66 

66 

68 

68 

71 

65 

70 

66 

59 

70 

73 

69 

70 

71 

69.2 

TUSKE6EE  2 

MAX 

93 

90 

92 

90 

90 

67 

63 

77 

89 

88 

87 

91 

93 

94 

93 

93 

94 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

96 

96 

1 

99 

95 

97 

96 

97 

91.9 

MIN 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

70 

68 

57 

66 

63 

61 

69 

69 

67 

69 

72 

67 

68 

69 

57 

63 

67 

67 

70 

70 

70 

66 

66 

69 

68 

67.6 

Se«  Rflfarenca  Notei  Following  Station  Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULY  1956 


Station 

-  - 

"1 

Day  Of  Month 

1 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

16      17  18 

19 

20  ' 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver< 

UNION  SPRINGS  5  S 
UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

96 

70 

95 

71 

93 
7t 

94 

71 

90 
65 

90 

70 

60 
05 

78 
70 

85 
70 

85 
71 

90 
62 

S9 
59 

91 
59 

90 
60 

92 
65 

93  91 
70  68 

92 
60 

90 
61 

92 
63 

90 

60 

88 

58 

90 

60 

91 
61 

89 
60 

90 

65 

89 

60 

90 
62 

88 
65 

90 
66 

91 

67 

89<9 
64i8 

VALLEV  HEAD  3  S 

MAX 
MIN 

95 
68 

92 
66 

84 
6<> 

91 

66 

93 

65 

90 
67 

89 

70 

S3 
70 

76 
67 

S3 

62 

81 
54 

85 
55 

86 
57 

89 
66 

86 
64 

91  90 

67  67 

91 

63 

87 

67 

89 

62 

87 
04 

91 
64 

89 

62 

89 
64 

91 

67 

90 
65 

93 
67 

97 
67 

96 

65 

96 

07 

92 
09 

89  (1 
64  1 5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

i2°i 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 
21 

.21 
34 

.35 
28 

.32 

7 

.25 
87 

.27 
32 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.20 
33 

.18 
28 

.23 
39 

.23 

55 

.16 
23 

.17 

39 

.12 

36 

62 

.13 
65 

.19 

80 

.12 
34 

.21 

28 

.25 
51 

.31 

66 

.24 

57 

.18 

73 

.24 
104 

.27 
69 

.  IS 
46 

.12 
21 

.13 
19 

.11 
14 

.17 
15 

.20 
16 

.17 
12 

.20 
4 

.26 
42 

.26 
47 

.20 
44 

.22 
31 

.15 
17 

B5.96 
1270 

HARTIN  DAU 

EVAP 
WIND 

.17 
29 

.18 
25 

.15 
20 

.20 
50 

.14 

20 

.23 
31 

.12 
46 

72 

.16 
29 

.33 
37 

.30 

35 

.28 
20 

.30 
25 

.07 
25 

.21 
20 

.15 
20 

.30 
16 

.26 
49 

.26 
21 

.15 
9 

.10 
25 

.32 
10 

.23 
10 

.28 
10 

.23 
20 

.09 
10 

.20 
30 

.27 
52 

.26 
38 

.27 
26 

.20 
24 

86.60 
854 

BKFnnCB  NOTBS 

Weather  Bureau  Airport  Ststloo,  DanDelly  Field,  KFD  2,  MontfOBery,  Alabu 

Vhm  four  digit   identification  nuabera  Id  tbe  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  «11I  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state, 
ntves  and  letters  following  the  station  name,  such  sm  13  SSV,   Indicate  distaoce  in  miles  and  direction  from  tbe  post  office. 
ObMrTation  times  given  in  the  Station  Index  ore  In  local  standard  time. 

D»lared  data  and  corrections  vill  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

■oBthlr  and  seasonal  snorfall  and  heating  degree  daja  for  the  preceding  13  months  vill  be  carried  in  the  June  ia«»e  of  this  bulletin. 

•tatioaa  appearing  in  the  Index,  but  for  vbtcb  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  BiSBlng  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

ImenslODal  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  ia  *P. ,  precipitation  and  oTaporation  in  inches,  and  vind  aoveaent  in  miles.     Degree  days  are  baaed  i 

Evaporation  is  measured  In  tbe  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otbervlse  sbon  by  footnote  follovlng  Table  6. 
Aaomnts  in  Table  3  ore  from  non-recording  ga^es,  unless  otbervlse  indicated. 

Dmta  in  Tables  3,  5  and  6  and  snovfsll  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  ti>e  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  ttae. 

Smam  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C&A  atationa.  For  these  stations  snov  on  ground  values  are  at  6:30  a.m.  C.S.T 
vmtci  equivalent  of  snov  on  the  ground.     It  Is  aeasured  at  selected  stations  vben  tbe  depth  of  saov  on  the  ground  is  tvo  inches  or  more.     Water  equivalent  somplei 

different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snovpack  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Long-term  aeans  for  full-tlmo  Weather  Bureau  stations  (those  shovn  in  tbe  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1021-1950,  adjtiated  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location. 

-    Wo  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  9  is  indicated  by  do  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  follovlng  measurement,  time  dlstrlbutloa  unknovn. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  fev  feet  above  sod-covered  ground;  hovever,  tbe  reference  indicates  that  the  thersoseters  are  exposed  in  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//    Gage  la  equipped  vlth  a  vlndshield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  tbe  "Refer  to  Tables'*  column  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    later  equtavlent  of  snovfall  vholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   Inch  vater  equivalent  to  every  10  Inches  of  nev  snowfall. 

■    One  or  more  days  of  record  slsslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  atatlon,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
B    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  am  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  HourlyPrecipltation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
T     Includes  total  for  previous  month. 

tbe  Superintendent 


See  Relereoce  Notes  FoOowInq  Stoliea  lixlex 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
JULY  1956 


Station 

Index  No.  | 

County 

Drainage  t 

Latitude 

'  Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

station 

Index  No. 

C/OUnty 

Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

j  Elevation 

Obser 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

d 
B 

9 

H 

Precii 

j  Temp,  j 

1  Precip.  1 

ABBEVILLE 

0008 

31  34 

95  15 

465 

TA 

WILLIAM  W*  NOROAN 

LOCK HART 

4822 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

eA 

ADO  I  SON 

PALMER  GODSEY 

4855 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ADOISON  CENTRAL  TOHEIt 

LAWRENCE 

JtSi   FOREST  SERVICE 

MADISON 

4076 

ALBERTA 

WILCOX 

SIDNEY  J.  HARDY*  SR 

3 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

ALBEBTVILLE  1  S 

MARSHALL 

9A 

JESSE  M,  CULP 

2  3  9  7 

MA6N0L 1 A 

5004 

MARENGO 

>R.  T.  H,  GAILLARD 

c 

ALEXANDER  CITY  A  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  52 

660 

9P 

9P 

CITY  FILTER  PLANT 

MARION   1  N 

5108 

PERRY 

2 

32  38 

87  18 

230 

7A 

ROBERT  J*  CURRY 

3LANT0N  JONES 

MARION  JUNCTION 

6116 

MRS.  MARGARET  SMi TH 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

J I   RAYMOND  SKREVE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

ALA*   POLY.  INST. 

ANNISTON  CAA  AP 

CALHOUN 

CIVIL  AERO.  AOM* 

2  3  5  7 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

AftLEY  >  S 

WINSTON 

4RS*  DORA  H,  DAVIS 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

J.S. ARMY  AIR  FORCE 

2   3  5  7 

ASHLAND 

0369 

u 

33  16 

65  50 

1010 

410 

iENAY  L*  MC  QUEEN 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

390 

7A 

ERNEST  Ha  LAND 

ASHVILLE  3  SW 

33  49 

WILLIE  STEINKOPF 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

J.S*  FOREST  SERVICE 

LIMESTONE 

5397 

BULLOCK 

MATHEW  W.  HALL 

ATHENS  2 

LIMESTONE 

«AD10  STATION  WJMW 

2  3  5  7 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

ATHORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

4P 

* 

ATMORE  state  FARM 

2  3  5  7 

MILSTEAO 

5439 

MACON 

C,  0.  HAMMOND)  JR* 

3 

0422 

etc 

a 

32  34 

65  31 

730 

8A 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

32  48 

86  27 

350 

6A 

MOBILE  WB  AIRPORT 

54  78 

MOBILE 

11  11 

5483 

MOBILE 

BAY  NINETTE 

BALDWIN 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5  7 

MONTE  SAND 

5529 

MADISON 

TVA-530 

3 

BELGREEN 

FRANKLIN 

* 

TVA-43 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

M.  P.   JETER*  JRi 

3 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

ALA*  POLY»  INSTi 

MONTGOMERY  WB  AP 

9550  IMONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

198 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

BESSEMER  i  SSH 

■MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

^1 

BEXAR  2  SE 

MARION 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

C 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

S.  B.  HELTON 

2  3  5  7 

BILLINGSLEY 

0623 

AUTAUGA 

32  40 

86  43 

380 

6P 

JOHN  R*  THOMAS 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

3  25 

65  54 

440 

MID 

CHARLES  H.  H0LLI5 

C 

BIRMINGHAM  HB  AP 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

410 

JtS.   WEATHER  BUREAU 

NEWauRG 

5847 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

7A 

BLUE  SPRINGS 

5 

85  31 

310 

NEW  MARKET 

5875 

MADISON 

DALE 

60A2 

MARSHALL 

iflLFORD  H.  DOOLEY 

c 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

L>  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  39 

66  16 

27* 

TA 

R*  El  HENDERSON 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

* 

200 

6A 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

BREHTON  3  SSE 

1084 

31  04 

87  03 

85 

6A 

6218 

DALE 

5 

31  26 

85  39 

380 

SA 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

6226 

JACKSON 

6246 

JEFFERSON 

CALERA  2  SM 

SHELBY 

PIERCE  A.  GARRETT 

2  3  5  7 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST*  CLAIR 

A*  F«  BOWMAN 

2  3  6  7 

CAMDEN  3  NHH 

W I LCOX 

32  02 

110 

5P 

ALA*  POLY.  INSTi 

2  3  5  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 
13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBELL 

1315 

13 

31  55 

87  59 

93 

410 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

87  08 

490 

BA 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

PICKEN5VILLE 

6414 

PICKENS 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

TVA-66 

PINE  HILL 

6460 

WlLCOX 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

3 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

34  09 

85  31 

670 

6P 

6P 

JOHN  S*  TOWNS 

2  3  5  7 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

MRS*   ENA  C.  PAUL 

3 

CENT REV 1 LLE 

1920 

3 

32  57 

87  08 

230 

7A 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

WASHINGTON 

CHAS.   C«  SMITH 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

CHILDERSBURG 

TALLADEGA 

PLEASANT  HILL 

6626 

MRS.   W*  R.  LANG 

CITRONELLE 

MOBILE 

B*  0.  JONES 

2  3  5  7 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

CLAIBORNE 

MONROE 

rOLLlE  L.  HASKEW 

PRIMROSE  FARM 

6684  IMONTGOMERY 

H.   E.  ELSBERRY 

3 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

32  51 

86  38 

580 

7A 

7A 

>4AR  I  ON  W  •   EASTERL I NG 

PUSHMATAHA 

6719 

13 

32  12 

68  21 

260 

aA 

9A 

MRS*   JANIE  C.  BROWN 

9ARB0UR 

RA I NSV I LLE 

6762  ,0E  KALB 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

RED  BAY 

6809 

FRANKLIN 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

TVA-462-A 

3 

c 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5  7 

COLL  I NSV J LLE 

D£  KALB 

3.  W.  APPLETON 

REFORM 

6647 

PICKENS 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

3 

COLUMBIA 

1665 

HOUSTON 

* 

31  18 

85  07 

133 

TA 

RIVER  FALLS 

6937 

COV I NGTON 

6 

31  22 

86  32 

7A 

CORDOVA 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

190 

ALABAMA  ELECTA  I C  CO 

ROBERTSOALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

? 

CARL  BOSECK 

OADEVILLE 

TALLAPOOSA 

1ft,  W.  8.  FULTON 

3 

ROCKFORO 

7020 

COOSA 

(NOX  MC  EWEN 

2  3  5  7 

OADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

32  50 

89  46 

730 

HID 

it  CLAY  PLESS 

c 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

JOHN  T.  BAILEY 

2  3  5  7 

2141 

13 

33  01 

88  17 

207 

7P 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

7A 

OANV ILLC 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

DECATUR 

MORGAN 

JAMES  C.  FOUTS 

2  3  5  7 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

ALA*  POLY.  INST* 

2  3  5  7 

DECATUR  * 

MORGAN 

rVA-63-B 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

XIRA  R*  WEBSTER 

3 

DECATUR  SUBSTAT ION 

2221 

12 

34  36 

86  56 

988 

SA 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

34  41 

86  02 

660 

6P 

6P 

HRS.  KIN2IE  BOBO 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

SCOTTSBORO  SUBSrA 

7310 

JACKSON 

12 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

WILLIAM  G*  GALLUPS 

OOTHAN  4  H 

HOUSTON 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

c 

7366 

DALLAS 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

iERBERT  S.  WHATLEY 

3 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

rVA-682 

3 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  46 

252 

7A 

SLOCOMB  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

85  40 

270 

6A 

'ATRICK  H*  SMITH 

3 

ENTERPRISE 

5 

31  19 

^AOIO  STATION  WiRB 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

MRS*   EVA  R.  RAY 

3 

EUFAULA 
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J.  F.  SUTTLEt  JR. 

3 

EVERGREEN  CA*  »P 

CONECUH 

6 

31  25 

■IIO 
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CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 
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ALABAMA  -  AUGUST  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Temperature  averages  approximated  those  of  July 
in  the  Northern  Division  but  were  a  little 
warmer  than  last  month  farther  south  to  end, 
in  a  minor  way,   the  coolness  of  the  two  preced- 
ing months.     The  rainfall  pattern  reaffirmed 
the  tendency  toward  dryness  that  has  marked  so 
much  of  this  year's  crop  season. 

Extreme  temperatures  were  both  noteworthy, 
ranging  from  107°  at  Rockford  on  the  7th  to  46° 
at  Bridgeport  2  W  on  the  22nd,  each  in  turn, 
close  to  the  extreme  of  record  in  August  since 
1884.     This  was  in  line  with  the  pattern  of  an 
unusually  large  number  of  very  warm  days  and 
rather  cool  nights  that  averaged  out  a  little 
toward  the  warm  side  in  daily  and  monthly  means. 

Rainfall  was  very  spqtty  and  unevenly  distrib- 
uted throughout  the  month,  as  described  below 
and  shown  in  Table  3.     Extremes  ranged  from 
7.12  inches  at  Birmingham  WB  Airport  to  a  puny 
0.21  inch  at  Natchez  which  was  seemingly  missed 
by  the  showers,  recording  only  traces  or  a  few 
hundredths  when  neighbor  stations  received 
considerably  more  on  the  same  dates. 

WEATHER  DETAILS 

In  spite  of  thunderstorms  distributed  throughout 
the  month,   the  first  part  was  extremely  dry. 
The  first  rains  of  consequence  came  as  showers 
on  the  13th  and  were  repeated  over  practically 
the  whole  State  during  the  following  week  to 
provide  a  major  portion  of  the  month's  rainfall. 
Showers  marked  the  last  few  days  of  August  with 
locally  heavy  falls  in  connection  with  thunder- 
storms on  several  dates,  particularly  the  30th. 

Temperatures  averaged  near  normal  on  most  dates, 
except  during  the  6th  to  10th  when  the  month's 
highest  readings  occurred,  and  the  21st  to  23rd 
when  a  large  cool  air  mass  of  Canadian  origin 
covered  the  State.     During  the  latter  period  - 
the  coolest  of  the  month  -  average  temperatures 
dropped  far  below  normal  in  response  to  the 
lowest  August  minimum  readings  in  years  but 
maxima  managed  to  struggle  up  into  the  middle 
and  high  80 ' s  except  on  the  21st  when  about 
75°  was  the  usual  performance. 

WEATHER  EFFECTS 

Deficient  rainfall  resulted  in  a  general  drying 
of  soils  although  spotty  heavy  showers  kept 
some  areas  well  supplied  with  moisture.  The 
hot  dry  weather  was  unfavorable  for  practically 
all  crops  that  were  not  already  made  by  early 
August.     For  instance,  early  corn  was  in  good 
condition  with  fair  to  good  yields  expected  but 
late  corn  was  hit  hard  and  some  of  the  acreage 
was  near  failure.     Even  cotton,  a  crop  that 
usually  does  well  in  dry  spells,  was  hurt  by 
lack  of  moisture  that  caused  poor  sizing  of 
bolls.     Livestock  were  in  good  condition  although 


grazing  was  deficient  in  some  drier  areas.  The 
dry  weather  had  its  merits,  however,  facilitating 
harvesting  operations  and  preparation  of  land 
for  sowing  of  small  grains  and  winter  grazing 
crops . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

All  the  month's  destructive  weather  resulted 
from  thunderstorm  activity  in  one  form  or  another, 
the  more  noteworthy  instances  of  which  are  listed 
below  by  dates.     For  more  complete  details  the 
reader  is  referred  to  CI imatological  Data,  Na- 
tional Summary. 

4th:     Heavy  thunderstorm  rains  flooded  lowland 
areas  in  the  western  suburbs  of  Mobile. 

10th:     One  person  was  injured  at  Crossville, 
DeKalb  County,  when  lightning  struck  two  homes, 
causing  moderate  damage  to  the  structures.  The 
same  afternoon  a  thundersqua 11  at  Center  Point, 
Jefferson  County,  damaged  buildings  moderately 
and  disrupted  electric  service.     That  evening 
a  girl  was  killed  at  Camp  Hill,  Tallapoosa  County, 
when  lightning  struck  her  house  and  a  tree. 

13th:     Lightning  injured  3  men  working  on  an 
airplane  at  Birmingham  Municipal  Airport;  and 
also  struck  2  schools  in  the  city  with  minor 
damage.     At  Talladega  a  valuable  old  plantation 
mansion  was  struck  by  lightning  and  completely 
destroyed  by  the  resulting  fire.  Lightning 
also  caused  moderate  damage  elsewhere,  including 
a  house  burned  at  Four  Mile,  Calhoun  County, 
and  scattered  strikes  at  Selma. 

14th:     Lightning  burned  a  barn  and  farm  equip- 
ment at  Selma  during  the  afternoon.     That  eve-  | 
ning,   lightning  caused  moderate  miscellaneous 
damages  at  Athens  and  burned  a  house  at  Cullman. 

19th:     A  midday  thundersquall  at  Birmingham 
with  wind  in  gusts  to  76  mph  at  the  airport 
damaged  5  small  airplanes  and  knocked  down  trees 
and  power  lines.     During  the  afternoon  lightning 
burned  a  house  in  the  Etha  Community  of  Cullman 
County  and  wind  caused  some  damage  in  Cullman.  | 

20th:     Russellville ,   Franklin  County,  was  hit 
hard  by  a  thunderstorm  about  2:30  p.m.  Light- 
ning struck  a  church  causing  moderate  damage, 
but  the  greatest  losses  resulted  from  the  heavy 
rain  that  seriously  eroded  city  streets  and 
driveways  and  flooded  low  level  homes  and  stores. 

FLOODS 

No  flooding  was  reported  other  than  locally  from 
heavy  thunderstorm  rains  as  described  above. 

J.  E.   Stork,  Climatologist 

U.   S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center 

Chattanooga,  Tennessee 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

E 
< 

Deporlure  ' 

From  Long 
Term  Means 

s 

1 

& 

3 

& 

No  ol  Days 

z 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

8. 

Max 

Mm 

1 

Total 

Max,  Depth 
on  Ground 

« 

8 

e 
2 

0 

H 

50  or  Store 

o 

c5  ^ 
—  0 

5  > 

hi 

0  > 

s  > 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE     2  SE 

AM 

90.9 

63.5 

77.2 

1.0 

98 

10+ 

52 

22 

1 

21 

0 

0 

0 

1.61 

2.80 

•  77 

28 

•  0 

0 

4 

1 

0 

ANNISTON  CAA  AP 

94.1 

66.3 

80.2 

1.1 

102 

6 

57 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

1.66 

_ 

2.59 

.63 

27 

•  0 

0 

5 

1 

0 

ATHENS  2 

91.9 

64.1 

78.0 

100 

13 

49 

22+ 

0 

24 

0 

0 

0 

3.03 

1.05 

14 

•  0 

0 

3 

3 

2 

BELLE  HINA  2  N 

93.7 

65.3 

79.5 

104 

6 

50 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

3.38 

1.36 

20 

.0 

0 

3 

1 

BESSEMER  i  SSW 

93.5 

65.9 

79.7 

100 

10+ 

50 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

1.16 

.28 

21 

•  0 

0 

5 

0 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

92.5 

68. S 

80.5 

1.4 

100 

6+ 

53 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

7.12 

2.57 

1  .86 

13 

.0 

0 

8 

6 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

93.0 

60.3 

76.7 

102 

18 

46 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

3.64 

.42 

2.07 

19 

.  0 

0 

2 

1 

CALERA  2  SW 

95.2 

64.5 

79.9 

102 

10 

54 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

3.28 

1.48 

1 .90 

a  0 

0 

4 

2 

1 

CENTRE 

94. 7M 

66. 4M 

80  .  6M 

103 

6 

55 

23 

0 

0 

0 

0 

1.65 

.97 

1^ 

.0 

0 

5 

1 

0 

DECATUR 

92.3 

66.9 

79.6 

.3 

101 

7 

52 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

4.33 

.42 

1.64 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

FALKVILLE 

AM 

91. 9M 

65. IM 

78. 5M 

100 

11  + 

51 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

.0 

0 

FAYETTE 

AM 

95.2 

64.1 

79.7 

102 

11 

49 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

1.72 

_ 

2.52 

.66 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

FLORENCE 

91.5 

64.9 

78.2 

98 

6+ 

59 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

.0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

92.8 

65.4 

79.1 

_ 

.2 

100 

6+ 

53 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

1.91 

.66 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

GUNTERSVILLE 

92.1 

66.8 

79.5 

99 

6 

57 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

3.05 

.75 

19 

.0 

0 

6 

4 

0 

HALEYVILLE 

AM 

91.6 

63.7 

77.7 

99 

7 

50 

22+ 

1 

23 

0 

0 

0 

1.66 

1.26 

20 

.0 

0 

2 

I 

1 

HAMILTON 

AM 

92.5 

66.2 

79.4 

102 

11 

52 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

4.53 

,25 

2.37 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

HEFLIN 

92.3 

63.8 

78.1 

99 

12 

52 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

1.43 

-38 

28 

.0 

0 

6 

0 

0 

JASPER 

94.3 

65.3 

79.8 

102 

9+ 

50 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

4.15 

1.92 

27 

.0 

0 

S 

3 

2 

LOCK  17 

AM 

93.5 

66.8 

80.2 

101 

10 

54 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

4.48 

1.32 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

MADISON 

AM 

94.1 

65.9 

80.0 

.8 

102 

7+ 

52 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

4.37 

.56 

1.35 

15 

.0 

0 

6 

4 

2 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

91  .6 

68.9 

80.3 

1.4 

100 

6 

55 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

2.75 

1.11 

1.49 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

ONEONTA 

AM 

93.2 

64.6 

78.9 

1.9 

103 

11 

52 

22+ 

1 

23 

0 

0 

0 

3.38 

- 

1.96 

1.95 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

PELL  CITY   5  NW 

AM 

100 

27 

0 

0 

0 

.0 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

91.1 

64.4 

77.8 

99 

6  + 

50 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

2.78 

1  .40 

14 

.  0 

0 

4 

3 

1 

ROCK  MILLS 

94.6 

65.7 

80.2 

102 

6 

66 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

2.18 

_ 

3.03 

1  .05 

14 

.0 

0 

5 

2 

1 

RUSSELLVILLE  2 

AM 

91.4 

64.0 

77.7 

99 

10 

49 

23 

1 

22 

0 

0 

0 

5.68 

2.77 

21 

.0 

0 

6 

5 

1 

SAINT  BERNARD 

AM 

91. SM 

64.  5M 

78. OM 

•  6 

101 

11 

52 

22+ 

1 

22 

0 

0 

0 

5.12 

.46 

1.44 

20 

.0 

0 

6 

•  4 

3 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

89.6 

64.7 

77.2 

97 

10 

51 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

6.60 

2.09 

10 

.0 

0 

6 

4 

3 

SCOTTSBORO 

93.5 

63.4 

78.5 

1  a  1 

102 

6+ 

51 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

2.68 

1  .46 

1.15 

14 

.  0 

Q 

5 

I 

SYLACAUGA  1,  NE 

93.1 

67.0 

80.1 

100 

6 

55 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

3.43 

1.32 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

TALLADEGA 

94.3 

66.9 

1.1 

102 

5+ 

57 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

6.97 

1.26 

3.03 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

94.9 

67.7 

81.3 

.3 

102 

10 

53 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

1*49 

- 

2.79 

.60 

1 3 

.0 

0 

4 

1 

0 

UNIVERSITY 

R 

VALLEY  HEAD  3  S 

AM 

92.1 

63.2 

77.-' 

1  •  0 

101 

7+ 

52 

22 

1 

19 

0 

0 

0 

4.86 

.30 

2.08 

21 

.  0 

8 

^ 

1 

DIVISION 

79.1 

3.40 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  5  NE 

93.2 

65.2 

79.2 

100 

6 

55 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

4.18 

2.13 

31 

.0 

0 

6 

2 

1 

AUBURN  3  SW 

AM 

94.4 

68.0 

81.2 

1  .8 

100 

7+ 

58 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

1.78 

3.07 

•  77 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAMDEN  3  NNW 

94.2 

67.9 

81.1 

101 

7 

53 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

1.93 

.  49 

21 

.0 

0 

7 

0 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

AM 

91.5 

66.9 

79.2 

97 

11 

56 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

1.80 

.44 

if 

.  0 

0 

7 

Q 

0 

CENTREVILLE 

AM 

96.0 

66.9 

81.5 

1.1 

102 

11+ 

52 

22 

1 

29 

0 

0 

0 

.60 

- 

4.46 

.26 

27 

aO 

0 

3 

0 

0 

CLANTON 

AM 

93.7 

66.0 

79.9 

.0 

100 

7+ 

54 

22 

1 

26 

0 

0 

0 

1.90 

2.64 

.85 

11 

•  0 

0 

6 

1 

0 

CLAYTON 

93.9 

70.4 

82.2 

98 

7+ 

63 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

2.90 

2.13 

.90 

27 

.  0 

0 

7 

2 

0 

DAYTON 

AM 

93.0 

68.9 

81  .0 

99 

10+ 

55 

22 

1 

27 

0 

0 

0 

2.80 

1.22 

I 

*  0 

0 

4 

2 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

94. 4M 

68.  3M 

81  .4M 

99 

7+ 

58 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

1.98 

1.20 

27 

.  0 

Q 

5 

1 

EUFAULA 

GREENSBORO 

96.6 

69.2 

82.9 

2.7 

103 

11  + 

55 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

1.21 

_ 

3.18 

.  39 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

GREENVILLE 

95.6 

69.0 

82.3 

1.8 

103 

7 

57 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

2.47 

2.95 

.97 

31 

.0 

Q 

6 

0 

HIGHLAND  HOME 

92.5 

69.2 

80.9 

1.2 

98 

10+ 

59 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

1.41 

- 

3.39 

.38 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

LAFAYETTE 

92.6 

67.4 

60.0 

102 

12 

59 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

3.61 

1.78 

13 

.0 

0 

8 

1 

1 

LIVINGSTON 

94.9 

68.5 

81.7 

1.0 

101 

6+ 

55 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

4.  12 

.50 

2.37 

28 

.0 

0 

4 

3 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

95.6 

69.5 

82.6 

102 

9 

56 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

2.42 

.66 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

MARTIN  DAM 

92.5 

69.  OM 

80. 8M 

98 

17 

58 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

1.19 

3.48 

.60 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

93.4 

70.9 

82.2 

1.3 

100 

7 

61 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

3.  53 

1.22 

1.07 

13 

.0 

0 

7 

3 

1 

NATCHEZ 

AM 

95.8 

63.8 

79.8 

101 

7 

48 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

.21 

.13 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRATTVILLE 

93. 4M 

69. 6M 

81. 5M 

1.8 

98 

7+ 

eo 

23+ 

0 

26 

0 

0 

0 

4.32 

- 

1.02 

1.35 

20 

•  0 

0 

7 

4 

1 

PUSHMATAHA 

AM 

94.2 

67.4 

80.8 

.7 

1 00 

8+ 

55 

22+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.84 

3.68 

.36 

29 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ROCKFORO 

AM 

93.8 

64.0 

78.9 

107 

7 

54 

22+ 

1 

27 

0 

0 

0 

.89 

.51 

31 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SELMA 

94.2 

69.7 

.8 

100 

7+ 

Q 

27 

0 

0 

0 

2.66 

_ 

1.91 

1.09 

28 

•  0 

0 

4 

2 

2 

THOMASVILLE 

AM 

94.3 

68.2 

81.3 

.7 

100 

12+ 

53 

22 

3 

29 

0 

0 

0 

3.75 

_ 

1.02 

1  .40 

21 

•  0 

0 

6 

2 

2 

TROY 

93.5 

69.6 

81.6 

1.  1 

100 

li 

60 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

2.73 

2.56 

1.95 

20 

•  0 

0 

4 

1 

1 

TUSKEGEE  2 

94. 4M 

70. 3M 

82.4M 

101 

11 

62 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

2.47 

1.19 

1^ 

.0 

0 

3 

2 

1 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

95.8 

73.1 

84. S 

4.1 

104 

12 

58 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

2.56 

2.37 

2.00 

27 

•  0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

81.3 

2.32 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUS I A 

AM 

96.0 

69.7 

82.9 

100 

8+ 

59 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.78 

.26 

27 

•  0 

0 

4 

0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

94.1 

69.5 

81.8 

100 

7 

60 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

3.16 

1.65 

14 

.0 

0 

8 

1 

1 

BAY  MINETTE 

92.0 

70.7 

81.4 

1.0 

98 

7 

59 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

1.96 

4.16 

.87 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

BREWTON  3  SSE 

94.3 

66.5 

80.4 

.2 

100 

7+ 

54 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

1.34 

4.87 

.77 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

CHATOM 

93.3 

66.7 

99 

7+ 

9  3 

2  2 

28 

0 

0 

0 

3.14 

•  81 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

CITRONELLE 

90.8 

71.6 

81.2 

.2 

97 

7 

59 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

4.38 

2.12 

1.39 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

93.5 

69.S 

81.7 

98 

25 

61 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

2.95 

2.88 

1>28 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

ENTERPRISE 

93. 6M 

69. IM 

81.4M 

101 

17 

60 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

1.11 

.52 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

93.7 

67.9 

80.8 

.0 

99 

11 

57 

22+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.63 

3.30 

•  94 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAIRHOPE 

91.9 

71.7 

81.8 

1.1 

97 

7+ 

60 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

2.73 

4.50 

.70 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  SitJtion  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ALABAMA 
AUGUST  1956 


Temperorture 


Station 

Average 

Maximum 

Averoge 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

& 

S 

- 

8, 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No 

of  Doys 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

1 

0 

2 

1     SO  or  More  | 

1  00 

or  More 

S< 

Below 

sl 

s=l 

FORT  MORGAN 

89.2 

76.9 

83.1 

97 

3 

70 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

3.02 

1.35 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

FRISCO  CITY 

AM 

95.3 

69.0 

82.2 

101 

8+ 

55 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

.77 

-  4.73 

.32 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

GENEVA 

AM 

94.0 

67.3 

80.7 

100 

12 

59 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

6.18 

1.19 

1.24 

28 

.0 

0 

8 

5 

4 

HEADLAND 

AM 

91.6 

68.3 

80.0 

97 

1 1 

59 

2  1 

0 

25 

0 

0 

0 

6.47 

2.37 

26 

.0 

0 

7 

5 

2 

LOCKHART 

AM 

93.3 

69.3 

81.3 

98 

12 

61 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

1.80 

.66 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

90.2 

71.2 

80.7 

.1 

97 

7  + 

59 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

4.96 

-  1.35 

1.27 

30 

.0 

0 

8 

» 

1 

MOBILE 

AM 

91.9 

74.0 

83.0 

1.0 

100 

7 

62 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

4.19 

-  1.16 

1.30 

28 

.0 

0 

8 

3 

2 

OZARK 

AM 

95.4 

68.7 

82.1 

1.5 

100 

11 

60 

21 

0 

30 

0 

0 

0 

3.48 

-  2.09 

1.12 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

91.9 

69.8 

80.9 

99 

7 

60 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

4.64 

-  2.82 

1.63 

27 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

ei.4 

3.07 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRUINGHAll  WB  AIRPORT 

NE 

11 

6.3 

50 

NW 

19 

82 

84 

49 

61 

6 

2 

2 

3 

3 

0 

16 

71 

S.2 

UOBILE  WB  AIRPORT 

SW 

12 

7.0 

90 

89 

58 

78 

3 

6 

3 

4 

1 

0 

17 

5.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

12 

4.4 

30 

HE 

13 

86 

90 

51 

63 

1 

2 

4 

2 

1 

0 

10 

72 

5.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3  AuouST  H56 


Station 

■3 

Day  of  month 

•  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

.0 

12 

13  1  14  1 

15 

16  1  17  1 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  I  24 

25  1  26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

AS8EVILLE 

AOOISOM  CENTRAL  TOWER 

ALBEtTVlLLE   2  SE 
ALEXANDER  CITY  ft  NE 

2,20 
!•*« 

.04 

T 

.42 

.9* 
•  21 

•  1« 

.09 

.04 

•  02 

.41 
.16  1.40 
.40 

.19 

.11 
.21 

•  8« 

•  39 

•  46 
.18 

•  46 

•  07 

•  79 

•  42 

.97 
.07 

•  80 

.77 
.01 

.02 

.16 

•  16 

.04 

2.11 

ALICEVILLE 

ANOALUSIA 

ANN  1 STON  CAA  AP 

ARLEV   3  S 

ASHVILLE   3  SH 

«••( 

2.2> 

.04 

T 

T 

.40 
.40 

7 

.71 

.4* 

.01 
.32 
.09 

.10 
.19 
.94 
.16 

2.40 

.09 

.02 
.14 

■  12 

1.91 

■  12 

•  08 

•  04 

7 

1.49 
.29 

1.11 

7 

.06 

7 

.22 

•  26 

•  61 

•  01 

.04 

■  12 

■  70 
.19 

.21 

.99 
.02 

.11 
.00 

.14 
.47 

ATHENS 
ATHENS  2 

AT MORE  STATE  FARN 
AUBURN  3  SH 
AUTAUGAVILLE 

2.S1 
l.0> 

1.7< 
>•>* 

.21 
.42 

T 

.11 

•  02 

.19 

1.09 
.22  1.69 
.01  .77 
.62 

l.OC 
.01 
.06 

•  06 

•  11 

•  87 

•  87 
1^00 

•  28 

•  07 

•  79 

.99 

■  16 

■  11 

•  01 

.22 
.02 
.66 

.06 
.09 
.09 
.26 
.24 

.01 

.02 
.09 
.19 

.09 
•  02 

.16 

BAY  NINETTt 
8ELGREEN 
QEt-LE  MiNA  2  N 
BESSENER  5  SStf 
aiLLINGSLEY 

1.  n 

2.  a2 

2.»9 

.36 

.21 

.10 
.03 

.06 

.09 

.20 

.17 
.12 

.16 

.61 
7 

1.19 

.02 

7 

■  87 

.92 

7 

.96 

.70 

.28 

•  OB 

•  19 

■  30 
1>68 
.01 
.06 

.71 
•  28 

.21 
.90 

.12 

7 

.18 
.19 

7 
7 
T 

•  06 
.07 
7 

.29 

.09 
.01 

BIRMlN<iNAM  MB  AP  R 

BISHOP 

BLUE  SPRIN6S 

BOAZ 

BRANTLEY 

7.12 
2,3* 

T 

.60 

RECORD 

.91 

.80 

.30 

MISSINC 

.20 
.47 

.09 
.19 

T 

7 

.08 

.09 
.96 

1.66  .04 

7 
1.61 
.90 

•  12 

1.19 
•  08 

•  20 
2^69 

7 

.10 
•  04 

•  24 

•  99 

.71 
.17 

T 

•  U 
.99 

1.40 
•  03 

.92 

.01 

BREWTON  3  SSE 
BR10<»EPOftT  2  N 
BRUNO lOGE 
CALERA  2  S« 
CAMDEN  3  NNH 

>•»* 

1|2I 
li»> 

.10 

.03 

•  04 

•  16 

T 

.06 

7 

.30 

.10 
.80 

.20 

7 

.17 

.09 

•  08 

2^07 

•  28 

•  60 

•  80 

•  49 

.77 

7 

.16 
.M 

.11 
.26 
.66 
1.90 
.22 

.02 
.49 

.21 

•  06 

•  01 

.24 

CAMP  HILL  2  HH 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE 
CENTREVILLE 

1.60 
2.S7 

.11 
.03 

.29 

.44 

•  76 

7 

.19 

.10 

.79 

.11  .19 
.97 

.26 
.17 

7 

•  31 

.09 

.06 
.99 
.13 

•  20 
.91 
.12 

.11 

.26 

.09 
.04 

.70 
.02 

•  43 

7 

CKATOM 
CHILX>eRSBURG 
C I TRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 

1,79 

2.}< 
1,90 

.09 

.29 
.10 

•  19 

.19 

.93 
.21 
.02 
.08 

1.39 
.67 

.49 

■87  .12 
.40  .74 

.06 
.03 

•  28 

.60 

.29 
1.00 
.09 
.14 
.40 

7 

•  09 

.34 
.34 
.01 

.06 

.04 

1.19 

7 

.06 
.10 

.04 

.21 
.09 
.07 

.81 
.22 
1.16 
.07 
.10 

CLAYTON 
COCHRANE  2  E 

COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

2i90 
2>M 

2ia7 

1 

7 

.40 

.76 

.10 

•  •9 

.87 
.42 

7 

.6!  7 

7  .06 

.93 
.76 

•  49 

.49 

1.69 

•  01 

.10 
1.99 

•  09 

•  80 

.90 
.20 

.17 
.10 
1.99 

.16 

.21 
.79 

.01 

.37 

.19 
.61 

COLUMBIA 
CORDOVA 

DAOEVILLE 
OANCY 

2«90 
2.39 

2.2« 

>.7a 

.17 
.06 
.97 

.69 

.01 
•  34 

.46 

•  17 

7 

.99 
.08 

.97 

.03 

.12  .19 

.70  i.oa 

.43 

•  18 

.09 

.06 
.69 

1.11 

•  09 

•  10 
.16 

.18 

.12 
.20 

.04 

.22 
.03 
.06 

.96 
.02 

.04 
.34 

7 

.19 
.11 

DANVILLE 
DAY TON 

DECATUR  ^ 

DECATUR  SUBSTATION 

9.9* 
2. BO 

1.81 
3.61 

1.22 

.14 

.06 
.04 
.09 

.27 

2.00 

1.64 
1.99 
1.46 

•  03 

7 

•  49 

1^22 
1^06 

•  80 

1.69 
.04 
.66 
.96 
.89 

7 

.16 

.19 
.62 
.04 
.01 
.02 

.19 
.00 
.06 
.09 
.03 

.20 

.40 
.17 
.40 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOTHAN  CAA  AIRPORT 

eutoo 

ENTERPRISE 

1.96 
2.99 

2.00 
1.11 

.29 

1.2a 

.40 
.14 

.04 

.24 
.17 

.22 
.92 

.11 

.04 

.20 

■  40 
•  26 

•  11 

•  46 

.12 

1.20 
.02 

.20 
.04 

.20 
.06 
.23 

.92 

.11 

.68 
.60 

EUFAULA 
EUTAM  LOCK  T 

PAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

1.17 

2,71 
1.93 

RECOflO 
T 

.61 

MISSING 
.06 

■  19 

.70 

.40 
.37 

.94 
.12 

.19 

7 

•  14 

•  12 

7 

•  46 

.16  .14 

•  16 

•  22 

.61 

.14 

.01 
.09 
.12 

7 

.09 

.32 
.10 

.61 
.09 

FALXVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TVR 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 

3.91 

1.7: 
2.71 

.19 

.06 
.93 

.38 

.36 

.10 

1.76 

.70 
.99 
2.19 
.69 
.03 

1.19 

•  29 
1.94 

.99 

•  07 

•  10 

.92 
.22 
1.09 
.66 
.92 

.41 
•  14 

.20 

.01 

.06 

FLORENCE 

FLOftENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MOftOAN 
FOer  PAYNE 

2i9« 

l.Oi 
6.17 

.47 

7 

.10 

.19 
1.07 

•  91 

1.42 

.09 

T 

.10 

.97 
.23 

.29 

1^74 

•  10 

•  69 
.09 

•  09 
1^11 

1.19 

•  09 

.96 
.14 

.06 

.96 

7 

.14 

FRISCO  CITY 
GAOSOEN 

GADSDEN  GAS  PLA^'T 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

.77 

i.ao 

6.21 
1.09 

T 

.44 

.99 

•  40 

.49 
.29 

.39 

.» 

7 

.22 

.12  .08 
2.99 

.06 
.93 
.66 

.31 

.09 
.11 

1.00 

•  07 

•  03 

•  79 

7 

7 

.09 
2.10 

.09 
■  10 
.37 
.17 
.43 

.06 
•  13 

7 
7 

.09 
.10 
.12 

GENEVA 
G£OR«IANMA 

GREEN  BAY 
GREENSBOaO 

«.ia 

2.«9 

2.0! 
1.21 

.21 
.>« 

.10 

i.oa 
•>« 

•  6* 

T 

.10 
.06 

1.21  .09 
1.27 

.04 

.07 

.06 

•  21 

7 

•  71 

•  31 

•  30 

•  96 

•  12 

.04 
.26 

1.24 
.77 
.03 

1.09 
.06 

1^20 
•41 

.20 

.02 

.01 

7 

.06 

GREENVILLE 
GULF   SHORES  2  SSE 
GUNTEftSV I LLE 
GUNTERSVILLE  CITY  M  WrS 
GUNTERSVILLE  DAM 

2.*7 
2.20 

1.2» 
1.01 

.01 

.79 

.07 
.92 

.72 
1.07 

.17 
.01 

.02 
.24 
.60 
.29 

.44 

.06 
.42 
.11 

•  79 

•  03 

•  06 
.47 

•  82 

•  06 

•  96 

•  10 

•  11 

•  10 

.11 

•  12 
.19 

•  04 

•  26 

•  10 

•  12 

.97 
.M 
.60 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARR 1 S6URG  CAHABA  TOHER 

HAVNEVILLE 

HEADLAND 

1.6« 
*.» 

2.79 
2.20 

.01 

1.10 

7 

1.79 

.14 

.09 
.10 

.06 

.12 

.62 

.71 

.06 
1.21 

.60 

•  04 

•  11 

1.26 

•  19 
.20 

•  19 

•  09 

•  04 
2^17 

.40 
2.17 

7 

.10 

.21 
.01 

1.18 
.49 

•  21 

.40 

.66 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
H IGNTOHER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUB&TA 

l.«l 
l.«l 
.66 
4.66 

2.17 

.30 
.41 

.10 
.10 

1.21 

.09 

.48 

.31 

.66 

.10 

.03 

.31 

.19 

•  92 

.08 
7 

■  10 
.28 

•  97 

•  17 

•  08 
.07 

•  80 

•  28 

.16 
.16 
.10 

.16 
.01 
.20 

.02 

.19 
•  08 

•  09 
.12 

.11 
.29 

.82 

MY70* 
IDER 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JASPER 

«.09 
2.*9 
2.07 
2.93 
4.19 

.27 

.21 
.07 

.14 

.02 

.67 

.46  .48 

.67  7 

1.90 
.07 
.72 

1.00 

1.18 
.02 

•  62 
.10 

.12 

1>00 
.78 
.98 
.09 
.06 

7 

•  48 

1^92 

.19 
.67 

.70 
.04 

.09 

•  18 

•  10 

•  01 
.18 

JOfOAM  0AM 
LAFAYETTE 

LEEDS 
LLtSBURG 

1.91 
9.61 

1.77 
1.69 

.40 

7 

.20 
.21 

.10 
.92 

.46 
.28 

.16 

.11 

.09 
.21 
.21 

7 

.10 

1.76 

7  .02 
.19 

.01 
.17 

7 

•  12 

•  29 

.12 

7 

•  79 

■  41 

■  11 

•  04 

•  09 

•  24 

•  10 

•  11 

.09 
.22 
.27 
.69 

.07 

•  26 

7 

.09 

.02 
.49 

L  1  V  1 NUTON 
LOt- KMART 
LOC*  17 
MAO [ SON 
KAGELLA 

4«U 
l.K 
6.M 

4.37 
1.99 

.07 

.24 

.04 
•  02 

.19 
•  21 

7 

1.12 

.09 
.90 

.62 

■  66 

1.30 
.61 

.02 
1.19 

•  07 

•  07 

•  08 

1«0B 

•la 

•  42 

•  1* 

•  90 

7 

7 

•  19 

•  U 

.26 
.12 

•  02 
.20 

.01 

.23 
.79 

MAPJON    I  N 

MAW  I  ON  JUNCTION 

HAWIOM  JUNCTION  2  NE 

MAWTIN  DAM 

MATHEWS 

1.84 
l.9< 
2.4] 
l.K 
1.4C 

.12 

.09 

7 

.03 

•  39 

.17 

.21 

.17 
•  64 

T 

1.08 
.17 
.02  .41 
.02  .60 
.90 

.39 

•  12 

•  01 

•  04 
•« 

•  0« 

.16 

•  11 

7 

•  02 

•  41 

.22 
.U 
.12 
.99 

.12 

.08 
.02 

.loj 

.14  > 

.12  . 
7  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MAXWELL  FIELD 
McLVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERKY 
MILST£AO 

MITCHELL  0AM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  5AM0 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEWBURG 

NEW  MARKET 

NEWTON 

ONEONTA 

0«HVILLE 

OZARK 

PAINT  ROCR 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 

PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVJLLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFORO 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTT SBORO 
SCOTTSBOBO  SUBSTA 
SEALE  d  W 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 


SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA 
SYLVANIA 
TALLADEGA 


NE 


TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORO 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5  5 

UNIONTOWN 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

WAOLEY 

WALLACE   3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 

WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 

WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


2.70 

4.19 
4.37 

>.33 

2.71 
2.79 


3.&6 

2.06 

3.43 
1.76 
5.97 

2.36 


1.24 
2.47 


Day  of  month 


RECORD  HISSING 


1«14  .04 


RECORD  MISSING 


.07 

RECORD  MISSING 
1.05 

RECORD  MISSING 
.57  T 


1.4Q     .03  .05 
1.34  .06 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


1.40 
1.79 


.99  2.95 
•81  2.77 
1.44 


1.30 
1.21 


1.98 
•  39 

2  .62 


See  Beference  Hotes  Following  StatloD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  19S6 


Day  Oi  Month  | 


I 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

16 

17 

18 

-  -  - 

19 

20 

21 

22  i 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

MAX 
MIN 

90 
66 

91 
66 

92 
67 

93 

67 

89 

61 

92 
69 

97 
66 

92 
59 

94 

60 

98 
64 

98 
68 

97 
67 

96 

69 

97 
69 

86 
65 

88 
61 

92 
62 

93 
66 

97 
66 

90 
65 

91 

60 

75 

52 

81 

53 

66 

55 

90 

61 

01 
60 

69 
61 

69 
66 

64 
65 

69 
66 

90 
66 

90  (O 
63a9 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 

69 

94 

68 

89 

68 

91 
68 

100 

69 

97 
66 

95 
59 

97 
63 

98 
65 

98 
67 

99 
67 

98 
68 

90 
67 

96 
67 

95 

61 

97 
67 

94 

68 

95 
72 

93 

66 

88 

67 

84 

66 

88 

66 

93 

55 

94 

61 

69 
65 

87 
68 

89 
66 

92 
67 

90 
64 

92 
65 

93.2 
65.2 

MAX 
MIN 

96 

70 

95 
71 

95 

73 

98 
70 

93 
73 

97 

72 

97 
74 

100 
69 

100 
71 

100 
71 

100 
72 

100 
72 

97 
69 

98 
70 

98 
70 

96 

71 

98 
69 

99 

72 

100 

69 

98 
69 

95 

70 

83 
59 

96 
64 

93 
66 

96 

67 

90 
69 

94 

68 

91 

70 

93 
71 

95 
71 

94 

70 

96.0 
69.7 

MAX 

MIN 

96 

68 

97 
70 

96 

68 

92 

70 

96 
69 

102 
69 

100 
65 

97 
62 

97 
66 

98 
66 

101 
67 

99 
68 

97 
69 

87 
69 

94 
66 

96 

66 

96 
70 

99 
69 

95 

68 

96 

09 

75 
62 

85 
68 

90 
57 

95 

58 

95 
61 

94 

65 

66 
68 

88 
68 

93 
68 

90 
67 

94 

68 

94.1 
66.3 

MAX 
MIN 

96 
70 

92 
69 

95 
68 

93 
72 

92 
72 

92 

71 

89 

70 

96 
60 

99 
60 

99 

68 

98 
66 

99 
67 

100 
69 

95 
63 

96 
64 

96 

63 

94 

62 

92 

63 

94 

60 

96 

61 

72 
60 

61 
49 

85 
49 

91 

68 

89 

62 

90 

63 

81 
61 

85 
65 

90 
65 

91 
68 

90 
68 

91.9 
64.1 

MAX 
MIN 

91 
68 

94 

70 

96 
73 

94 

72 

95 
72 

98 

73 

100 
74 

99 

72 

98 
70 

98 
71 

99 
71 

96 
70 

94 
68 

94 
69 

93 
70 

94 

71 

98 
71 

98 
71 

95 
69 

90 
69 

85 
69 

86 

67 

91 
60 

99 

63 

99 
66 

91 

70 

92 
67 

92 

67 

92 
69 

91 
73 

93 
71 

94.1 
69.5 

MAX 
MIN 

95 
68 

94 

72 

94 

71 

96 

70 

93 

68 

06 

71 

100 
69 

99 
66 

98 
72 

98 
66 

100 
68 

100 
68 

98 
68 

98 
69 

92 
71 

96 

66 

94 
69 

97 
69 

96 
72 

95 
71 

92 

70 

62 
61 

83 
60 

90 

58 

94 

64 

07 

70 

92 

67 

91 
68 

90 

68 

91 
68 

94 

69 

94.4 
66.0 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
72 

92 

73 

88 
74 

92 
72 

92 

73 

98 

73 

97 

73 

97 

70 

97 
74 

96 
75 

95 
71 

90 
70 

91 

71 

90 

70 

94 
72 

96 

73 

95 
73 

93 

71 

90 
70 

84 

68 

65 

59 

90 
64 

93 
66 

92 

68 

65 
71 

92 

71 

69 

70 

92 

71 

91 
73 

93 

72 

92.0 
70.7 

MAX 
MIN 

95 
68 

94 

69 

97 
66 

96 
71 

99 

70 

104 
70 

95 
67 

96 

61 

102 
63 

101 
69 

100 
67 

100 
67 

102 
69 

99 
69 

92 
66 

93 
62 

94 

65 

96 
67 

95 
71 

87 
67 

77 
61 

S3 
50 

87 
53 

93 
59 

90 
63 

88 
62 

85 
67 

88 
63 

91 
65 

93 
6? 

92 
70 

93.7 
65.3 

MAX 
MIN 

93 
68 

92 
69 

95 

70 

91 
71 

94 
71 

99 

71 

95 
67 

94 

59 

98 
64 

100 
68 

99 

67 

97 
67 

98 
70 

88 
70 

93 
67 

95 
60 

100 
64 

100 
65 

93 
71 

95 

67 

77 
64 

85 
50 

90 
54 

95 

56 

94 

63 

92 
66 

88 
68 

88 
68 

93 
67 

93 
69 

96 
71 

93.5 
65.9 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 
71 

95 
72 

90 

72 

93 
74 

100 

72 

97 
69 

95 
70 

08 

70 

100 

73 

99 

71 

98 

70 

97 
69 

85 
72 

92 
69 

95 
64 

98 

70 

98 

70 

92 
68 

94 

71 

76 

59 

65 
53 

68 
58 

94 

61 

92 
66 

90 
68 

83 
69 

87 
69 

92 
69 

88 
72 

92 
70 

92.5 
68.5 

MAX 

HIN 

91 

68 

94 

68 

96 

71 

90 

71 

96 

70 

95 
70 

100 
71 

99 
64 

99 
63 

99 

66 

100 
69 

96 

70 

94 

67 

93 
63 

93 
70 

95 
68 

99 

65 

97 
68 

97 

66 

92 

66 

82 
69 

87 
54 

92 

56 

97 

58 

96 

61 

89 
66 

92 
66 

90 

70 

99 

67 

93 
71 

95 
72 

94.3 
66.5 

MAX 

HIN 

95 
6A 

95 
65 

95 
65 

94 

66 

96 

67 

99 

66 

92 
60 

93 

56 

99 

58 

99 
62 

98 
62 

100 
63 

101 
63 

91 
65 

95 
61 

95 
54 

96 

63 

102 
60 

94 

63 

91 

63 

78 
60 

63 
46 

86 
46 

92 

52 

89 

57 

86 

52 

90 

60 

86 

67 

66 
60 

91 
61 

92 
61 

93.0 
60.3 

MAX 

MIN 

96 
64 

98 

67 

94 

64 

97 

66 

95 
68 

98 
67 

99 
64 

100 

59 

100 
62 

102 
64 

100 
63 

99 
69 

98 

70 

94 

68 

95 
69 

98 
64 

97 

63 

100 

65 

98 

67 

95 

68 

83 
63 

85 
56 

91 
54 

95 

57 

96 
61 

91 
63 

90 

65 

69 
66 

94 
64 

91 
68 

94 

70 

95.2 
64.9 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
69 

94 

'1 

91 
70 

94 

78 

98 

70 

101 

73 

97 
68 

98 
64 

98 

70 

98 
68 

98 

70 

95 
68 

97 
70 

95 
70 

96 

64 

97 
63 

98 
68 

95 
70 

93 
68 

87 
68 

65 

53 

88 
60 

92 

58 

95 

62 

92 

72 

92 
68 

89 
70 

92 
66 

93 
74 

95 
70 

94.2 
67.9 

MAX 
HIN 

91 
68 

91 
69 

91 
69 

93 
69 

87 
70 

92 
70 

96 

68 

95 
62 

93 
67 

95 
66 

97 
70 

96 
70 

96 
69 

95 
68 

91 
67 

94 

64 

93 
65 

96 
69 

95 

72 

92 

67 

91 
69 

75 
60 

82 
66 

86 

62 

91 
62 

96 
67 

90 
68 

90 
67 

88 
67 

89 
68 

90 
68 

91.9 
66.9 

MAX 
MIN 

97 
67 

98 

69 

94 

67 

91 
69 

97 
68 

103 
72 

96 

68 

95 
64 

101 
64 

102 
69 

100 
67 

101 
69 

98 

68 

81 
69 

93 
67 

94 

63 

96 

70 

101 
66 

92 
68 

95 
67 

78 
64 

85 
57 

91 

55 

M«T 
66 14 

MAX 
MIN 

97 
68 

94 

71 

95 
69 

97 
70 

93 
71 

94 

70 

100 

68 

101 
59 

99 
66 

101 
67 

102 
68 

102 
69 

102 
71 

100 
72 

95 
71 

97 
61 

96 
63 

100 
67 

101 
73 

98 

68 

96 
66 

75 
52 

89 
56 

92 

55 

97 
64 

97 
66 

93 

70 

90 
70 

92 
66 

99 

71 

99 
72 

96.0 
66.9 

MAX 

HIN 

92 
67 

93 
67 

94 

69 

93 
73 

96 

68 

96 

71 

99 

72 

95 
66 

99 

63 

98 
69 

99 

70 

97 
69 

97 
66 

91 
70 

94 
68 

95 

65 

94 

62 

98 
69 

95 

67 

93 
65 

76 

68 

65 

53 

90 

56 

93 

57 

92 

66 

90 
69 

90 
69 

89 
68 

94 
68 

93 
70 

93 
69 

93.3 
66.7 

MAX 
MIN 

89 
70 

91 
71 

92 

73 

88 
75 

92 
71 

92 
74 

97 

75 

94 

74 

96 

73 

95 
76 

96 
74 

93 
72 

92 
70 

96 
71 

90 
71 

93 

73 

95 
74 

94 

73 

92 

90 

72 

73 

68 

62 
69 

86 
66 

91 
66 

88 

71 

66 

72 

91 

73 

91 
70 

93 
72 

91 
74 

84 
71 

90.8 
71.5 

MAX 
MIN 

9<. 

67 

93 
70 

94 

69 

97 
70 

89 
68 

95 
70 

100 

68 

100 

57 

96 
64 

98 

68 

100 
68 

96 
69 

98 
69 

97 
70 

91 
69 

96 

60 

97 

66 

98 
66 

100 

70 

96 

67 

94 

67 

73 
54 

85 
56 

90 
56 

94 

63 

96 
66 

91 
68 

86 
67 

69 
65 

92 
69 

91 
68 

93.7 
66.0 

MAX 

MIN 

94 
67 

96 
70 

95 
72 

90 
76 

95 
74 

97 
74 

98 
74 

97 
71 

94 

73 

97 

71 

98 
70 

98 
72 

96 

70 

98 
70 

95 
72 

95 

71 

96 
72 

98 
70 

95 
68 

95 

72 

85 
69 

81 
63 

91 
64 

96 
66 

97 

67 

95 

72 

89 

66 

93 
69 

90 

71 

93 
71 

64 
72 

93.9 
70.4 

MAX 
MIN 

95 
69 

91 

71 

90 
72 

93 
72 

91 

71 

93 

75 

96 

74 

96 

65 

95 

70 

99 

73 

99 
71 

98 
71 

96 
71 

97 
70 

91 
70 

93 

68 

95 
61 

97 

71 

99 

70 

96 

70 

94 

65 

72 

55 

86 

69 

90 

60 

96 

69 

95 

71 

92 

68 

88 
69 

88 
69 

90 
74 

93 
73 

93.0 
68.9 

MAX 
MIN 

94 
70 

95 
71 

92 
69 

95 
73 

96 

71 

98 

72 

101 

71 

95 
61 

96 

64 

100 
69 

100 
68 

99 
69 

99 

70 

100 
70 

91 
67 

90 
64 

93 
66 

94 

69 

97 

73 

92 

68 

81 
63 

76 

55 

80 

52 

86 

60 

92 
65 

68 
65 

S8 
68 

83 
68 

86 
67 

91 
66 

92 
68 

92.3 
66.9 

MAX 
MIN 

94 
69 

92 
69 

93 
72 

95 

72 

92 
72 

92 

72 

99 

70 

98 
64 

97 
69 

98 

71 

90 

71 

99 
71 

06 

72 

98 

71 

92 
71 

94 

66 

96 
66 

97 

65 

98 

70 

98 
70 

98 
65 

84 

58 

89 
69 

95 
59 

93 
68 

94 

69 

87 
69 

87 
66 

93 
69 

94 

73 

94.4 
68.3 

MAX 
MIN 

94 

72 

94 

73 

95 

72 

90 

72 

93 

72 

95 

73 

97 

73 

97 
66 

96 
73 

97 

70 

97 
74 

94 

73 

91 
72 

94 

72 

92 

72 

94 
69 

96 
70 

97 
70 

95 
71 

93 
70 

88 
66 

86 
61 

91 
64 

95 
63 

96 
66 

94 

68 

90 

69 

88 

70 

92 
66 

94 

71 

91 

70 

93.5 
69.6 

MAX 
MIN 

MAX 

92 
71 

92 
72 

95 
74 

93 
70 

97 
67 

94 

72 

97 
74 

96 
69 

93 
72 

95 
70 

98 
71 

98 

70 

95 
70 

92 
71 

94 

66 

101 
69 

96 
70 

93 
68 

86 

70 

65 
60 

90 
63 

94 

61 

97 

66 

98 

68 

91 

71 

69 
68 

91 

70 

92 

70 

88 

71 

93.6 
69.1 

MIN 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 

70 

92 
71 

88 
71 

95 
70 

96 

72 

98 
74 

97 
66 

98 
66 

98 

71 

99 

70 

96 
71 

93 
69 

94 

69 

94 

70 

95 

68 

98 
66 

97 
69 

95 

67 

91 

67 

78 

70 

84 

57 

92 

57 

96 

59 

97 

65 

94 

68 

92 
68 

92 
69 

94 
69 

94 
69 

99 
70 

93.7 
67.9 

MAX 
MIN 

89 
71 

91 
72 

93 
77 

92 
74 

91 
71 

91 

72 

97 
78 

96 
72 

97 
69 

95 
74 

95 
75 

93 

72 

92 
71 

89 
70 

90 
71 

94 

78 

94 

76 

92 
72 

93 

72 

91 

73 

84 

71 

85 
60 

89 
63 

93 

65 

93 
66 

89 

72 

92 

72 

92 
71 

93 

72 

90 

73 

93 
79 

91.9 
71.7 

MAX 
HIN 

93 
62 

100 
68 

100 
67 

100 
70 

100 
70 

98 
66 

91 

62 

92 
63 

95 
70 

96 
74 

95 
68 

90 
62 

79 
51 

82 

52 

87 

58 

93 

62 

80 
63 

69 

66 

90 
68 

87 
68 

91 
70 

92 
71 

91 19 
69>1 

MAX 
MIN 

97 
68 

97 

69 

95 

68 

95 
67 

96 

67 

95 

67 

97 

67 

99 

59 

100 
60 

101 
70 

102 
68 

101 
66 

99 
67 

99 
66 

91 
65 

98 

65 

99 
66 

100 
69 

98 
68 

98 

68 

99 

63 

65 

53 

85 
49 

69 

56 

91 
56 

93 
61 

99 

62 

86 
68 

69 
68 

69 
61 

92 
60 

95.2 
64.1 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
70 

94 

70 

95 
70 

96 

70 

98 

65 

98 
64 

95 
62 

98 
64 

97 
64 

98 
67 

98 
67 

96 

70 

95 
68 

89 
65 

92 
66 

95 

67 

98 
68 

94 
66 

82 
63 

75 
60 

80 
60 

66 

63 

99 

60 

69 
64 

87 
65 

83 
60 

85 
59 

88 
60 

90 
63 

86 
64 

91.5 
64.9 

MAX 
MIN 

86 

75 

88 
78 

97 

80 

86 
73 

89 
76 

90 
79 

93 

81 

94 

81 

92 

77 

92 

78 

92 
81 

91 

80 

90 
80 

88 
74 

88 
78 

91 
80 

92 
77 

92 
76 

92 

80 

86 
78 

62 

72 

82 
70 

87 

73 

66 
74 

90 

73 

87 
74 

87 
76 

86 

75 

89 

78 

88 

78 

88 
70 

89.2 
76.9 

MAX 

MIN 

95 

69 

93 

70 

94 

72 

98 
71 

91 

70 

97 

72 

97 
73 

101 

68 

100 
70 

101 
71 

100 

71 

100 
70 

98 
69 

94 
69 

94 
69 

94 
69 

96 

71 

99 
71 

99 

70 

97 

67 

93 
69 

79 

55 

87 

58 

93 
61 

96 
69 

97 

70 

94 

70 

93 

70 

94 

70 

96 

73 

96 

72 

95.3 
69.0 

MAX 
MIN 

94 

67 

96 

69 

92  91 

67;  71 

94 

70 

100 

70 

96 

68 

95 
61 

90 
63 

98 
67 

98 

68 

100 
68 

96 
60 

85 
70 

92 
69 

92 

62 

97 
68 

100 
65 

92 
67 

94 
69 

77 
64 

63 
54 

69 

53 

99 

95 

92 
61 

90 

62 

88 

68 

66 
66 

92 
65 

92 
69 

93 
66 

92.8 
69.4 

MAX 
MIN 

92 
6f 

94 

68 

95 

71 

97 
70 

91 
70 

94 

71 

95 

71 

98 
64 

97 
70 

96 
60 

97 
70 

100 
69 

98 

70 

94 

66 

96 
69 

95 
66 

99 
66 

96 

67 

96 

68 

96 

67 

91 

70 

68 
59 

87 
60 

92 

60 

95 
61 

97 
64 

92 
65 

90 
68 

90 
66 

91 
68 

91 
70 

94.0 
67.3 

MAX 

MIN 

92 

70 

93 
69 

»7 
74 

95 

72 

96 

72 

100 
74 

101 

73 

101 
67 

100 
66 

102 
72 

103 
71 

102 
71 

101 
72 

99 
71 

96 
71 

100 
68 

103 
67 

103 
71 

101 

71 

99 

71 

75 
65 

68 

55 

93 

56 

96 
63 

97 
69 

97 

70 

89 

69 

90 

70 

95 

68 

99 
74 

95 

72 

96.6 
69.2 

MAX 
HIN 

94 

70 

93 
71 

96 

73 

92 
71 

98 
71 

98 

73 

103 
74 

101 
70 

100 

71 

100 
71 

100 
70 

99 

71 

98 
69 

96 
68 

95 
69 

98 

68 

97 

70 

99 

70 

95 

71 

94 

68 

85 

70 

89 

57 

93 

62 

07 

62 

97 

62 

94 

70 

91 
69 

89 
68 

94 
68 

99 

71 

94 

70 

95.6 
69.0 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  0<  Month 

Average 

1 

2 

3 

*  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

6UNTER5VILLE 

MAX 

93 

92 

94 

94 

93 

99 

97 

94 

95 

97 

98 

97 

98 

87 

90 

93 

92 

97 

94 

90 

80 

82 

86 

92 

92 

90 

88 

86 

91 

92 

93 

HIN 

70 

71 

69 

72 

72 

72 

68 

65 

66 

65 

66 

68 

70 

71 

67 

64 

69 

68 

54 

69 

63 

59 

57 

59 

64 

64 

65 

68 

67 

67 

69 

66*8 

HALEYVILLE 

MAX 

93 

92 

92 

96 

95 

95 

99 

94 

95 

98 

96 

94 

97 

96 

90 

91 

93 

95 

9« 

95 

88 

77 

81 

83 

92 

90 

90 

84 

85 

88 

89 

91.6 

MIN 

68 

68 

68 

67 

68 

69 

66 

61 

61 

67 

64 

63 

64 

62 

65 

58 

60 

66 

69 

66 

60 

50 

50 

55 

63 

64 

67 

66 

67 

67 

67 

63«7 

HAMILTON 

MAX 

97 

93 

92 

93 

96 

95 

99 

99 

100 

101 

102 

98 

96 

98 

94 

91 

95 

97 

96 

94 

89 

76 

81 

89 

90 

89 

86 

81 

85 

89 

89 

92.9 

MIN 

69 

69 

69 

71 

70 

71 

72 

64 

64 

69 

67 

66 

70 

67 

65 

62 

64 

66 

70 

68 

62 

53 

52 

56 

65 

67 

68 

68 

66 

69 

71 

66.2 

HEADLAND 

MAX 

82 

92 

92 

89 

93 

93 

96 

94 

94 

95 

97 

94 

93 

93 

90 

94 

94 

93 

93 

92 

90 

82 

89 

95 

94 

92 

87 

85 

90 

91 

91 

91.6 

MIN 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

66 

72 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

67 

67 

68 

69 

68 

69 

59 

62 

61 

64 

66 

67 

69 

69 

69 

71 

68 

68.3 

HEFLIN 

MAX 

91 

94 

94 

87 

93 

98 

93 

95 

95 

97 

97 

99 

97 

84 

93 

95 

96 

98 

93 

90 

86 

85 

88 

94 

93 

94 

87 

86 

90 

87 

91 

92.3 

MIN 

69 

62 

65 

69 

66 

68 

64 

60 

60 

64 

65 

65 

57 

69 

66 

65 

60 

66 

66 

65 

60 

56 

57 

52 

64 

66 

67 

66 

63 

62 

65 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

92 

93 

90 

93 

97 

97 

94 

95 

98 

98 

95 

94 

92 

93 

92 

97 

97 

94 

90 

82 

83 

89 

94 

96 

91 

89 

88 

91 

93 

92 

92.9 

MIN 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

69 

68 

68 

67 

72 

70 

72 

68 

69 

59 

63 

65 

69 

70 

68 

68 

69 

71 

70 

69.2 

JASPER 

MAX 

9S 

93 

96 

94 

96 

101 

98 

100 

102 

102 

101 

100 

99 

89 

92 

94 

98 

99 

94 

91 

79 

85 

89 

95 

94 

91 

S« 

88 

93 

93 

99 

94.3 

MIN 

66 

67 

68 

64 

73 

75 

71 

66 

66 

65 

69 

65 

66 

69 

67 

60 

61 

69 

71 

65 

63 

51 

50 

55 

63 

66 

68 

67 

65 

66 

68 

63  .3 

LAFAYETTE 

MAX 

92 

94 

94 

87 

94 

99 

96 

95 

96 

98 

100 

102 

97 

92 

93 

92 

95 

95 

93 

92 

80 

83 

87 

93 

96 

88 

88 

90 

87 

91 

92 

92.6 

MIN 

72 

70 

69 

69 

68 

71 

70 

65 

66 

67 

69 

69 

69 

67 

68 

65 

70 

70 

70 

67 

68 

61 

59 

62 

65 

69 

67 

66 

67 

68 

67 

67  .4 

LIVINGSTON 

MAX 

92 

94 

97 

93 

96 

101 

100 

98 

100 

101 

101 

99 

98 

93 

94 

96 

99 

100 

96 

95 

78 

85 

92 

97 

95 

94 

88 

89 

93 

94 

94 

94.9 

MIN 

70 

70 

71 

74 

71 

71 

74 

66 

66 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

67 

65 

70 

70 

70 

65 

55 

56 

59 

67 

71 

68 

69 

68 

74 

71 

68  .3 

LOCK HART 

MAX 

92 

93 

94 

95 

90 

94 

96 

97 

97 

97 

97 

98 

97 

94 

93 

94 

94 

97 

96 

95 

90 

84 

85 

91 

95 

99 

91 

90 

88 

93 

89 

93.3 

MIN 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

74 

66 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

70 

68 

70 

61 

62 

63 

64 

67 

68 

71 

70 

71 

73 

69.3 

LOCK  17 

MAX 

9i 

93 

93 

95 

93 

95 

99 

97 

97 

101 

100 

97 

96 

99 

90 

91 

95 

98 

99 

96 

92 

77 

85 

89 

94 

92 

91 

87 

88 

92 

92 

93.5 

MIN 

67 

70 

71 

72 

72 

72 

69 

63 

65 

69 

67 

68 

67 

70 

69 

63 

63 

66 

70 

68 

65 

54 

57 

59 

62 

68 

68 

70 

68 

68 

72 

66.8 

MADISON 

MAX 

96 

97 

94 

97 

95 

97 

102 

96 

102 

102 

102 

100 

101 

101 

90 

92 

95 

93 

97 

95 

88 

79 

83 

87 

92 

90 

92 

85 

93 

91 

92 

94.1 

MIN 

69 

70 

66 

70 

70 

69 

67 

60 

66 

69 

68 

69 

69 

69 

66 

63 

66 

69 

70 

66 

62 

54 

52 

59 

63 

62 

68 

67 

66 

67 

69 

65.9 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MAX 

95 

95 

97 

92 

98 

99 

100 

98 

102 

101 

99 

98 

99 

93 

96 

97 

99 

100 

97 

95 

85 

86 

91 

96 

96 

94 

90 

90 

94 

96 

97 

99.6 

MIN 

70 

71 

72 

72 

72 

74 

73 

67 

69 

73 

71 

72 

72 

72 

72 

67 

68 

71 

73 

70 

67 

56 

59 

60 

68 

72 

68 

70 

68 

74 

72 

69.9 

MARTIN  DAM 

MAX 

94 

94 

93 

90 

94 

97 

95 

93 

95 

95 

96 

95 

97 

92 

92 

93 

98 

97 

93 

93 

82 

82 

86 

91 

94 

90 

90 

90 

91 

93 

93 

92.5 

MIN 

68 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

67 

70 

73 

68 

70 

66 

72 

58 

68 

69 

68 

67 

69 

66 

66 

69.0 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

MIN 

MOBILE   W8  AIRPORT 

MAX 

86 

90 

93 

85 

92 

92 

97 

96 

97 

95 

94 

93 

90 

89 

89 

94 

95 

93 

90 

88 

78 

84 

88 

91 

90 

M 

90 

87 

89 

89 

89 

90>2 

MIN 

71 

71 

73 

73 

71 

74 

75 

73 

72 

75 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

75 

75 

73 

71 

62 

59 

63 

66 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

71 .2 

MOBILE 

MAX 

88 

91 

94 

87 

95 

93 

100 

97 

97 

97 

96 

94 

91 

84 

92 

95 

96 

96 

92 

88 

89 

84 

90 

93 

94 

88 

90 

87 

91 

89 

91 

91.9 

MIN 

75 

75 

80 

75 

76 

73 

75 

72 

79 

78 

75 

74 

73 

72 

76 

77 

77 

74 

75 

71 

62 

65 

68 

72 

74 

79 

74 

72 

78 

77 

76 

74.0 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

93 

93 

96 

92 

94 

98 

100 

96 

98 

98 

98 

98 

96 

92 

93 

99 

97 

97 

94 

92 

75 

86 

89 

94 

95 

91 

89 

89 

92 

93 

93 

93.4 

MIN 

72 

73 

75 

73 

74 

75 

76 

68 

72 

72 

71 

74 

70 

71 

72 

69 

72 

73 

75 

72 

64 

61 

63 

63 

70 

73 

71 

70 

70 

73 

71 

70.9 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

93 

91 

94 

93 

96 

100 

93 

95 

99 

97 

98 

98 

99 

94 

89 

92 

95 

98 

94 

82 

76 

80 

86 

99 

89 

87 

81 

85 

88 

90 

92 

91.6 

MIN 

74 

74 

71 

74 

76 

78 

73 

67 

67 

72 

70 

69 

72 

70 

70 

64 

68 

70 

70 

63 

61 

57 

55 

65 

67 

68 

70 

67 

71 

71 

73 

68.0 

NATCHEZ 

MAX 

94 

95 

97 

92 

97 

99 

101 

99 

100 

100 

100 

99 

97 

96 

92 

97 

100 

100 

98 

96 

81 

83 

93 

96 

96 

99 

99 

93 

96 

96 

98 

99.8 

MIN 

65 

66 

67 

69 

65 

69 

70 

59 

60 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

63 

59 

66 

65 

63 

66 

48 

52 

53 

61 

67 

65 

66 

64 

68 

67 

63.8 

ONEONTA 

MAX 

90 

93 

95 

95 

94 

96 

100 

96 

95 

100 

103 

99 

98 

100 

86 

92 

94 

99 

101 

93 

94 

79 

89 

89 

93 

92 

89 

85 

86 

91 

89 

93.2 

MIN 

65 

67 

65 

70 

68 

69 

64 

59 

62 

67 

68 

66 

69 

70 

66 

60 

66 

65 

70 

66 

61 

52 

52 

56 

61 

64 

68 

66 

66 

66 

69 

64.6 

OZARK 

MAX 

95 

95 

97 

93 

94 

95 

98 

98 

99 

99 

100 

98 

96 

97 

98 

96 

99 

98 

95 

94 

97 

85 

91 

96 

97 

96 

99 

91 

92 

93 

91 

95.4 

MIN 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

68 

73 

70 

71 

71 

69 

69 

68 

67 

67 

67 

67 

68 

70 

60 

63 

63 

65 

68 

67 

71 

69 

71 

72 

68 

68.7 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

93 

95 

96 

95 

92 

93 

100 

98 

95 

98 

89 

90 

9* 

94 

92 

86 

88 

92 

90 

MIN 

65 

65 

66 

68 

68 

68 

72 

63 

62 

64 

95 

56 

62 

69 

66 

67 

67 

69 

69 

PRATTVI LLE 

MAX 

93 

95 

91 

95 

96 

98 

9« 

97 

98 

97 

96 

96 

92 

95 

99 

96 

96 

99 

94 

84 

85 

87 

93 

95 

92 

87 

89 

92 

93 

94 

93.4 

MIN 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

68 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

72 

67 

70 

72 

74 

73 

66 

61 

60 

60 

67 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

69.6 

PUSHMATAHA 

MAX 

93 

94 

93 

95 

92 

95 

98 

100 

100 

98 

99 

95 

96 

94 

94 

99 

96 

96 

98 

97 

95 

75 

86 

96 

96 

92 

92 

88 

90 

99 

97 

94.2 

MIN 

69 

69 

71 

73 

69 

73 

75 

65 

65 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

66 

64 

70 

69 

69 

66 

55 

55 

57 

57 

67 

66 

67 

67 

79 

73 

67.4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

93 

92 

94 

92 

95 

99 

92 

95 

99 

98 

97 

97 

98 

88 

90 

92 

92 

95 

93 

88 

76 

81 

84 

90 

89 

89 

82 

89 

89 

90 

89 

91.1 

MIN 

68 

69 

66 

72 

70 

70 

64 

59 

62 

66 

66 

67 

68 

68 

65 

61 

65 

67 

69 

63 

56 

50 

51 

55 

61 

61 

67 

66 

66 

68 

70 

64.4 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

91 

93 

94 

92 

90 

95 

99 

98 

96 

96 

96 

94 

91 

87 

91 

94 

97 

93 

92 

89 

83 

86 

91 

90 

93 

88 

93 

87 

91 

87 

92 

91.9 

MIN 

69 

71 

73 

73 

73 

72 

75 

70 

68 

72 

73 

70 

69 

69 

70 

73 

74 

70 

69 

70 

69 

60 

61 

64 

64 

70 

69 

70 

70 

71 

74 

69.8 

ROCKFORD 

MAX 

95 

94 

94 

96 

90 

95 

107 

97 

95 

97 

98 

96 

100 

98 

92 

96 

96 

99 

100 

95 

94 

73 

87 

90 

92 

90 

89 

86 

92 

94 

92 

93.8 

MIN 

63 

66 

68 

69 

66 

68 

67 

61 

66 

65 

65 

64 

65 

67 

68 

58 

60 

67 

70 

65 

67 

54 

54 

54 

56 

62 

67 

67 

64 

64 

66 

64.0 

ROCK  MILLS 

MAX 

94 

94 

97 

90 

96 

102 

98 

95 

97 

99 

100 

101 

99 

92 

96 

97 

98 

98 

94 

98 

91 

89 

90 

95 

98 

90 

91 

88 

91 

88 

92 

94.6 

MIN 

68 

70 

67 

69 

66 

71 

65 

62 

63 

65 

68 

67 

6/ 

68 

67 

66 

66 

68 

69 

67 

69 

59 

57 

55 

61 

69 

69 

67 

66 

69 

66 

65.7 

RU5SELLVILLE  2 

MAX 

94 

95 

91 

91 

92 

93 

98 

94 

96 

99 

98 

98 

96 

96 

94 

91 

94 

94 

96 

93 

86 

76 

80 

85 

91 

91 

87 

83 

86 

89 

87 

91.4 

MIN 

70 

73 

68 

71 

70 

69 

65 

58 

61 

61 

65 

64 

65 

68 

66 

59 

59 

65 

68 

67 

60 

52 

49 

53 

62 

64 

66 

67 

68 

67 

69 

64.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

92 

93 

93 

93 

92 

95 

99 

99 

100 

101 

99 

96 

98 

86 

89 

92 

93 

96 

94 

91 

76 

81 

86 

91 

as 

87 

83 

86 

90 

90 

91.5 

MIN 

68 

69 

66 

69 

69 

69 

67 

60 

66 

66 

66 

68 

66 

65 

61 

65 

67 

69 

65 

61 

52 

52 

55 

59 

64 

66 

66 

66 

66 

67 

64.9 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

90 

92 

93 

88 

93 

96 

92 

93 

96 

97 

94 

95 

95 

84 

88 

91 

91 

94 

91 

88 

75 

81 

85 

89 

87 

87 

85 

84 

87 

88 

90 

89.6 

MIN 

68 

69 

65 

68 

71 

70 

65 

60 

63 

62 

67 

68 

70 

68 

66 

61 

69 

66 

67 

66 

61 

51 

52 

59 

61 

61 

67 

65 

66 

67 

67 

64.7 

SCOTTSBORO 

MAX 

96 

96 

99 

96 

99 

102 

96 

93 

100 

100 

100 

99 

102 

93 

93 

94 

92 

99 

91 

91 

80 

82 

88 

92 

91 

88 

88 

87 

89 

92 

94 

93.5 

MIN 

67 

69 

68 

69 

69 

68 

63 

63 

62 

65 

65 

68 

67 

68 

63 

61 

68 

63 

67 

67 

52 

51 

52 

55 

52 

58 

67 

65 

64 

64 

69 

63.4 

SELMA 

MAX 

94 

94 

96 

92 

94 

99 

100 

98 

99 

100 

97 

99 

98 

92 

95 

95 

96 

97 

95 

93 

87 

86 

88 

92 

99 

90 

90 

89 

92 

94 

99 

94.2 

MIN 

70 

72 

73 

72 

72 

73 

74 

67 

70 

72 

71 

73 

71 

71 

71 

67 

68 

72 

73 

71 

69 

57 

61 

61 

68 

72 

68 

68 

68 

73 

72 

69.7 

SYLACAUGA  ^  NE 

MAX 

92 

94 

95 

94 

94 

100 

98 

96 

96 

97 

95 

97 

95 

88 

94 

95 

97 

97 

94 

94 

85 

86 

89 

94 

92 

95 

87 

87 

91 

87 

92 

93.1 

MIN 

62 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

65 

68 

68 

69 

71 

72 

69 

61 

69 

69 

71 

68 

66 

55 

56 

59 

62 

65 

69 

69 

68 

67 

69 

67.0 

TALLADEGA 

MAX 

95 

95 

96 

93 

97 

102 

99 

98 

101 

102 

99 

101 

98 

87 

93 

95 

98 

99 

93 

94 

87 

86 

89 

89 

92 

91 

88 

88 

97 

88 

92 

94.3 

MIN 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

67 

61 

65 

69 

70 

70 

68 

71 

70 

65 

69 

70 

67 

66 

61 

57 

58 

58 

53 

66 

68 

68 

66 

68 

68 

66.9 

THOMASVILLE 

MAX 

97 

94 

95 

96 

94 

96 

98 

99 

97 

99 

99 

100 

96 

97 

93 

95 

96 

100 

100 

97 

95 

70 

85 

90 

93 

92 

92 

91 

90 

94 

93 

94.3 

MIN 

69 

69 

71 

73 

70 

73 

72 

67 

67 

72 

71 

70 

69 

69 

69 

67 

64 

69 

70 

68 

66 

53 

59 

60 

57 

71 

69 

69 

68 

74 

70 

68.2 

TROY 

MAX 

90 

93 

95 

90 

94 

97 

97 

98 

96 

92 

100 

98 

96 

96 

96 

97 

97 

99 

94 

92 

83 

83 

90 

94 

96 

92 

88 

90 

91 

93 

90 

93.5 

MIN 

69 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

69 

74 

73 

72 

71 

69 

68 

70 

68 

72 

71 

70 

68 

68 

60 

66 

65 

68 

70 

68 

69 

70 

68 

71 

69  16 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

95 

93 

96 

93 

95 

101 

100 

100 

101 

102 

100 

98 

100 

93 

92 

97 

100 

100 

97 

94 

79 

87 

92 

95 

95 

92 

90 

88 

92 

93 

93 

94.9 

HIN 

70 

71 

71 

73 

72 

72 

70 

63 

67 

70 

68 

69 

72 

71 

69 

64 

63 

69 

74 

71 

61 

53 

55 

59 

66 

68 

68 

70 

69 

72 

69 

67.7 

S*«  Refereocs  NotM  FoDowlna  Station  Isfisx 
-  96  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  1956 


Station 

Day  Oi  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  , 

1 

17 

1 

16 

1 

20  1 

1 

21 

22  , 

23 

24 

25 

 ^ 

26 

I 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

ISKEQEE  2 

MAX 

MIN 

M 

68 

96 

72 

97 

7J 

9i 

72 

95 

72 

100 
7* 

100 
7* 

99 

70 

98 

7* 

100 

71 

101 

72 

90 

71 

99 

71 

92 

70 

94 

73 

95 

60 

97 

73 

97 

73 

95 

71 

82 

71 

84 

63 

89 

65 

94 
62 

90 

67 

90 
72 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

92 
70 

93 
70 

94.4 
70  •> 

HON  SPIilNGS  9  S 

MAX 

96 

95 

97 

98 

98 

97 

99 

101 

102 

102 

103 

104 

103 

102 

100 

101 

98 

98 

96 

92 

86 

84 

S3 

90 

91 

93 

9« 

90 

90 

02 

92 

9»«8 

MIN 

7* 

75 

72 

7* 

76 

76 

80 

76 

76 

80 

81 

80 

81 

80 

SI 

80 

76 

70 

76 

75 

65 

58 

59 

61 

66 

70 

64 

70 

71 

74 

70 

73.1 

IIVERSITY 

MAX 
MIN 

iLLEY  HEAD  3  S 

MAX 

92 

9* 

9> 

97 

88 

96 

101 

94 

96 

99 

101 

97 

100 

100 

84 

91 

94 

94 

98 

P2 

89 

76 

82 

89 

90 

89 

88 

88 

83 

as 

89 

92<1 

MIN 

69 

6S 

65 

70 

67 

67 

61 

60 

61 

64 

64 

66 

65 

66 

65 

60 

68 

•4 

68 

65 

63 

52 

53 

55 

58 

98 

64 

64 

64 

62 

64 

63 12 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

EllOPOLIS  LOCK  i>  DAM 

SVAP 

.31 

.17 

.31 

.29 

.29 

.30 

.29 

.35 

.32 

.31 

.35 

.42 

.18 

.33 

.27 

.26 

.36 

.34 

.32 

.34 

.33 

.16 

.28 

.28 

.34 

.15 

.09 

.17 

.13 

.24 

.29 

8.57 

WIND 

50 

30 

41 

57 

53 

29 

42 

43 

34 

28 

38 

49 

44 

45 

48 

43 

40 

31 

38 

57 

78 

77 

50 

34 

30 

23 

48 

40 

28 

S3 

64 

1383 

AIRHOPE 

KVAP 

.09 

.27 

.28 

.21 

.22 

.11 

.28 

.24 

.20 

.19 

.25 

.25 

.13 

.11 

.17 

.26 

.30 

.20 

.17 

.19 

.16 

.18 

.23 

.25 

.15 

.14 

.18 

.12 

.21 

.14 

.09 

5.97 

WIND 

IS 

28 

49 

28 

22 

28 

55 

26 

11 

26 

30 

24 

11 

17 

32 

64 

51 

19 

21 

28 

45 

38 

23 

19 

4 

11 

27 

21 

30 

19 

16 

838 

ART IN  DAM 

EVAP 

.26 

.21 

.23 

.23 

.16 

.21 

.37 

.20 

.21 

.36 

.16 

.30 

.24 

.25 

.20 

.20 

.29 

.21 

.21 

.28 

.07 

.13 

.25 

.24 

.25 

.15 

.13 

.12 

.25 

.09 

.12 

6.58 

WIND 

15 

20 

35 

25 

12 

13 

20 

40 

80 

30 

40 

30 

20 

30 

20 

30 

15 

15 

25 

25 

121 

39 

20 

25 

25 

20 

20 

16 

34 

21 

24 

90S 

ite  of  Ala! 


I  by  ' 


REFIERKNCB  NOTBS 

the  State  CI  iMtologlBt  «t  Weather  Burea' 


Dannellr  Field,  RTD  2.  Moi 


Ddex  are  asBlgoed  on  a  state  basis.  There  «1 
In  Miles  and  direction  froB  the  poat  office. 


11 


four  dl|lt  identlf tcatioo  ouabers  in  the  lodez  ouaber  coluan  of  the  Statl' 
Lpires  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSI,  Indicate  dlst 
Msrvatlon  tlMS  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

llayed  data  and  corrections  «111  be  esrrled  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

rathly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Utlona  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  la  the  tables,  are  either  aisaing  or  received  too  late  to  be  Included 
ted,  diaenslonal  units  used  in  this  bulletin  are:  teapera 


raporatloD  is  aeasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  other 

its  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Ktft  in  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  o 

law  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations 
Iter  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of 
liferent  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 


precipitation  and  evaporation  is  Inchns.  and  ' 
irwlse  shown  by  footnote  following  Table  6, 


Degree  days  are  based  on  a  daily 


For 


'  sta 


tw 


w  on  ground  values  are  at  6:30  a. a.  C.S.T.  WT 
Inches  or  wore.  Water  equivalent  aaaples  arc 
the  snowpack  result  In  apparent  Inconslstencle 


taken 


pres. 


reau  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  Onlted  States  Weather  Bureau  Stat 
nd  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

d  ground;  however,    the  referent 


s)   are  based 


the  period  1921-1950, 


No  record  In  Tables  3,  6, 
And  also  on  a  later  date  • 
Aaount  Included  Id  follow 
Theraoaeters  are  generall; 
the  root  of  a  building. 
Gage  Is  equ Ipped  with  a  windshield. 
Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  sonth. 

Id  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  lette 
Bourly  Precipitation  Data. 

Water  equlavlent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated.  using 
One  or  aore  days  of  record  alaalng;  sec  Table  5  for  detailed  d 
Aaounts  froa  recording  gage.     (These  aaounta  are  essentially  a 
Trace,  an  aaouDt  too  saall  to  aeasure. 
Includes  total  for  previous  soDth. 


Bdlcates  recorder  stations,     Theae  sti 

o  of  1  iDCh  water  equivalent  to  every 
cord.  Degree  day  data,  if  carried  fo; 
but  way  vary  slightly  froa  the  aaouo 


d  for  special  purposes  and  are  published  later  Id 
Dowfall. 


full  Bonth. 


ataeription  Price:  20  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Tearly  subscription  includes  the  Annual  Suaawy.)  Checks  and  aoney  orders  should  be  aade  payable 
f  DOGuaents.     Realttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  OoverDaent  Printing  Office,  Washington  35,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

St 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp. 

Precip. 

ABSEV  tLLE 

0008 

HENRY 

31  34 

85  15 

465 

7A 

WILLIAM  W*  NORDAN 

9 

c 

AOOISON 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

MID 

PALMER  GOOSEY 

C 

ADOISOM  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

U.S*  FOREST  SERVICE 

0140 

W I LCOK 

87  25 

175 

SIDNEY  J*  HARDVt  SR 

ALBERTVILLE  2  SE 

01*B 

MARSHALL 

12 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  N£ 

01*3 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

66  0 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5  7 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

33  08 

88  08 

160 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

7A 

Ji   RAYMOND  SHREVE 

ANNISTON  CAA  AP 

0272 ! CALHOUN 

7 

CIVIL  AERO*  ADM* 

AfiLEV  3  S 

0338 

WINSTON 

2 

MRS*  DORA  R*  DAVIS 

ASHLAND 

0359 

11 

33  16 

85  50 

1010 

MID 

HENRY  L*  MC  QUEEN 

c 

ASHVILLE  3  SM 

0J77  ST.  CLAlfi 

33  49 

86  19 

590 

7A 

WILLIE  STEINKOPF 

3 

ATHENS 

03Q0 

LIMESTONE 

12 

TVA-62 

ATHENS  2 

0305 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

RADIO  STATION  WJMW 

2   3  5  ? 

ATMORE  STATE  FARM 

8 

31  10 

87  29 

300 

4P 

ATMORE  STATt  FARM 

2  3   5  7 

AUBURN  3  5W 

0<.22 

11 

32  34 

85  31 

730 

6A 

8A 

MRS.  MARTHA  I .  MOORt 

2  3  5  7 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

MID 

:i01L  CONS.  SERVICE 

*^ 

AUTAUGAVILLE 

1 

J.  B*  NEIGHBORS 

BAY  MINETTE 

0563 

BALDWIN 

9 

GROVER  W.  WOODWARD 

SELGREEN 

FRANKLIN 

12 

TVA-43 

BELLE  MINA  2  N 

065S 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

5P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5  7 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

MIO 

MISS  CLARA  R*  OLIVE 

c 

BESSEMER  S  SSM 

0757 

JEFFERSON 

2 

JAMES  B.  ELLIOTT 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

BILLINGSLEY 

0823 

AUTAUGA 

1 

JOHN  R*  THOMAS 

BIRMINGHAM  W3  AP 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3   5  7 

c 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

5 

31  40 

85  31 

310 

7A 

OTIS  J*  WALKER 

3 

BISHOP 

08S4 

COLBERT 

0957 

MARSHALL 

MILFORD  H.  DQOLEY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

R.  E*  HENDERSON 

BREMTON  3  SSE 

1064 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS*   CLARA  T*  PEAVY 

2   3  5  7 

BRIDGEPORT  2  W 

1090 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

MISS  M*  LOUISE  JON££ 

2  3  5  7 

BAUNDIDGE 

1178 

PIKE 

CALEftA  2  SW 

1288 

SHELBY 

7 

PIERCE  A*  GARRETT 

CAMDEN  3  NNM 

1300 

WILCOX 

1 

ALA*   POLY.  INST* 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

c 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

6A 

6A 

ALA*  POLY*  INST. 

2  3  5  7 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

12 

TVA-66 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

7 

JOHN  S>  TOWNS 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

Wi  D.  HOLLIFIELD 

2  3  5  7 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  26 

88  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C*  SMITH 

2  3  5  7 

CHILDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

■J 

ALABAMA  POWER  CO* 

CITRONELLE 

1665 

MOBILE 

B*  0*  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

TOLLIE  L*  HASKEW 

CLAN TON 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

7A 

7A 

MARION  Wi  EASTliRLING 

2  3  5  7 

CLAYTON 

\Ts 

BARBOUR 

31  53 

85  27 

5P 

CHARLES  L*  WESTON 

2  3  5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1619 

COLBERT 

12 

C0LL1N5VILLE 

1849 

OE  KALB 

7 

B*  W*  APPLETON 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  16 

86  07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

3 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

87  1  1 

334 

MRS.   C.  GRESHAM 

3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

if 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

OR*  W.   8.  FULTON 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

H.  CLAY  PLESS 

DANCY 

2141 

PICKENS 

13 

33  01 

68  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

3 

DANVILLE 

2149 

12 

34  25 

87  05 

600 

TVA-503 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5  7 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

JAMES  C.  FOUTS 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

TVA-53-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

». 

TVA-411 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

eA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372  .HOUSTON 

5 

CIVIL  AERO*  AOM. 

DOTHAN  «  N 

2377 

HOUSTON 

5 

CHARLIE  W.  ClEARMAN 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

HERBERT  S*  WHATLEY 

ELftOD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

7A 

K*  V.  BERRY 

3 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

360 

5P 

RADIO  STATION  WiRB 

2  3  5  7 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

4 

v 

MALCOLM  C.  BRASWELL 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

CIVIL  AERO.  AOM. 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

5P 

5P 

JAMES  E*  BARRETT*  JR 

2  3  5  6  7 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2B32 

COVINGTON 

9 

31  06 

66  33 

232 

SA 

U*S.  FOREST  SERVICE 

3 

FAUKVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CITY  8LK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

2 

U.S*   FOREST  SERVICE 

2867 

MADISON 

12 

TVA-5T6 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

350 

8A 

8A 

TERRELL  F*  CANNON 

2  3   6  7 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

65  41 

1380 

7A 

TVA-387 

3 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

LAWRENCE  W*  ROHLING 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

12 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

6 

ALICE  C.  LAHAR 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

10 

BP 

'BP 

WM.   H.  CHANDLER 

2  3  5  7 

c 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

34  26 

85  43 

879 

SA 

JOHN  WC  PATE 

3 

c 

FRISCO  CITY 

3105  IMONROE 

MRS.  NELI A  MCKEN2 1 E 

GADSDEN 

3151  lETOWAH 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

7 

SO,  NATURAL  GAS  CO 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

88  OB 

130 

7A 

WILLIAM  C.  FIELDS 

3 

GARDEN  CJTY 

3200 

2 

34  01 

86  45 

500 

BA 

MRS*  Gt  MC  KENZIE 

3 

c 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

'EBECCA  CAMPBELL 

6E0RGIANNA 

3271 

BUTLER 

iARRY  C.  BURKETT 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

ALABAMA  POWER  CO 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

GREENSBORO 

3511 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

2  3  5  7 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

CLAUDE  B«   CONN)  SR* 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

GULF   STATE  PARK 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  10 

578 

5P 

5P 

EDWARD  2.  CARRELL 

2  3  5  7 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

7A 

TVA-403 

3 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

JOHN  L  *  SLATTON 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

REX  COOPER 

HARRISBURG  CAKASA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

600 

8A 

U*S*   FOREST  SERVICE 

3 

MAYNEVILLE 

37*8 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

200 

8A 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

7A 

ALA*   POLY.  INST. 

2  3  5  7 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

5P 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

2  3  5  7 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

594 

5P 

7A 

LUKE  JORDAN 

2  3  5  7 

HI6HT0WER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  MART 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

34  20 

87  56 

645 

6A 

-RANK  La  HAYNES 

3 

HUNTSVILLE  5UBSTA 

MADISON 

34  43 

66  35 

611 

5A 

3 

MYTOP 

4009 

JACKSON 

34  49 

86  07 

1615 

7A 

3 

IDEA 

4115 

DE  KALB 

12 

34  43 

85  40 

1535 

7A 

TVA-745 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

66  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  49 

69  45 

710 

MIO 

FLOY  E*  OWEN 

c 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

87  17 

370 

6P 

6P 

HAROLD  G.  DILL 

2  3  5  7 

JORDAN  DAH 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4502 

11 

32  54 

65  24 

830 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  5  7 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

7 

32  58 

66  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

c 

LEEDS 

JEFFERSON 

3 

33  33 

66  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

65  46 

980 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

PROF*   E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

MAGNOLIA 

MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 


MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBI LE 
MONTE  SANG 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  NB  AP 

MOULTON 
•MUSCLE  SHOALS  CAA  . 
NATCHEZ 

NEW  BROCKTON  3  NE 
NEWBURG 

NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 


PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 


PRATTViLLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RAINSVILLE 
RED  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 


RUS5ELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  STATE  FARM  . 
SAYRE 

SCOTTSBORO 


County 


4822  COVINGTON 
4855  TUSCALOOSA 
4976  MADISON 
4996  JEFFERSON 
6004 ImARENGO 


PERRY 


5116  DALLAS 
6121  .DALLAS 

5140  Ielmore 

5354  CHOCTAW 


16478  iMOeiLE 
5483  MOBILE 
5529  MADISON 
5537  SHELBY 
5550  iMONTGOMERY 

5625  LAWRENCE 
5749  COLBERT 
5785  MONROE 
5842 iCOFFEE 
^5847  ^FRANKLIN 

,5862  MADISON 

5875 .DALE 
16121 [BLOUNT 

6161  DALLAS 
16218  I  DALE 

6226  JACKSON 
6245  JEFFERSON 
,6328  ST,  CLAIR 
,6335  CHOCTAW 
j6362  PERRY 

]5370  MONROE 
6414  'pICKENS 
5460  WILCOX 
6468  MONTGOMERY 
6508  DALLAS 

6621  JACKSON 
6526  DALLAS 
6640  AUTAUGA 
6684  MONTGOMERY 
6719  CHOCTAW 

6762  DE  KALB 
6805  FRANKLIN 
5833  MADISON 
6847  PICKENS 
6937  COVINGTON 

0942  COVINGTON 
6988  BALDWIN 
7020  COOSA 
7025  RANDOLPH 
7126  FRANKLIN 

7131  FRANKLIN 


SYLACAUGA  4  NE 
SVLVANIA 
TALLADEGA 
TALLADEGA  HORN  M 
THOMASViLLE 

THORSBY   1  SW 
THURLOW  DAM 
TONEY 
TRAP FORD 
TROY 

»TUSCALOOSA  CAA  Al 
TUSCALOOSA  LOCK  < 
TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5  I 
UNIONTOWN 

^UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD  3  S 
^ANCe 
VERNON 
WAOLEY 

WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 


WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 

WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

NEW  STATIONS 


CLOSED  STATIONS 


7207  DE  KALB 
7282  .JEFFERSON 
7304  JACKSON 

7310  .JACKSON 
7329  RUSSELL 
7366  DALLAS 
7460  LIMESTONE 
7575  GENEVA 

7620  WILCOX 
7671  DE  KALB 
7953  PERRY 
7968  JACKSON 
7994  TALLADEGA 

7999  TALLADEGA 
.8012  DE  KALB 
'8024  TALLADEGA 

.8178  IcLARKE 

8204  CHILTON 
8215  ELMORE 
8259  MADISON 
8285  JEFFERSON 
8323  PIKE 

!b380  TUSCALOOSA 
I  DAM  8385  TUSCALOOSA 
8403  MACON 


8441 


PERRY 


6454  TUSCALOOSA 
8469  DE  KALB 
8477  TUSCALOOSA 
8517  LAMAR 
18605  RANDOLPH 

8637  .ESCAMBIA 
;e64S  'ETOWAH 
6686  LAUDERDALE 


ELMORE 

CLARKE 

LAWRENCE 

CHOCTAW 

JACKSON 

COLBERT 


;8998  IFAYETTE 
9103  , ELMORE 
9350  LAUDERDALE 


5202  MONTGOMERY 


32  38 
32  26 
32  28 


32  06 
32  27 
32  48 


9  30  41 
12  34  4S 
3  33  Ot 
1   32  Iti 


2  33  57  I 
,  1  32  18 
5  |31  28  I 

|l2  is*  40 
I  3  1 33  44 
I  7  33  38 
13  32  08 


87  18 
87  14 
87  13 


85  32 
87  22 
B»  54 
B«  27 
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ALABAMA  -  SEPTEMBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  passage  of  hurricane  Flossy  with  the  heavy 
rainfall  and  high  wind  velocities  that  occurred 
in  its  path  furnished  the  State  its  most  note- 
worthy weather  occurrence  of  the  month. 

The  month  was  quite  cool  and  ranked  among  the 
coolest  since  1884.     All  stations  having  long- 
term  averages  showed  negative  departures  rang- 
ing from  -0,5°  at  Greensboro  to  -4.8°  at  Eufaula. 
Temperature  extremes  for  the  month  ranged  from 
37°  at  Bridgeport  2  W  on  the  21st  to  99°  at  Centre 
on  the  15th, 

Rainfall  was  unevenly  distributed  during  Septem- 
ber as  can  be  noted  from  the  precipitation  map 
preceding  the  Station  Index.     Monthly  amounts 
tapered  off  from  19.15  inches  at  Gulf  Shores  2 
SSE  to  0.21  inch  at  Winfield  2  SW.     The  greatest 
daily  amount  was  9.08  inches  at  Brundidge  on  the 
25th. 

The  Weather  Observer  at  Melvin  reported  earth 
tremors  on  the  27th,  and  these  tremors  were  also 
shown  on  the  seismograph  record  at  Spring  Hill 
College  near  Mobile. 

Based  on  available  reports  the  percentage  of  sun- 
shine was  slightly  greater  than  usual  reflecting 
the  slightly  less  than  usual  daytime  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  during  the  first  few  days  of  the 
month  fluctuated  considerably,  but  did  not  range 
much  above  or  below  normal.     A  widespread  system 
of  high  pressure  began  to  affect  the  State's  wea- 
ther on  the  6th  ushering  in  cooler  weather  that 
continued  for  several  days  and  dropped  average 
temperatures  to  10°  or  more  below  normal  on  the 
10th  and  11th.     A  number  of  stations  reported 
their  lowest  temperature  of  the  month  on  one  of 
these  dates.     There  was  considerable  fluctuation 
in  temperatures  during  the  period  14th-23rd,  and 
much  of  the  State  reported  subnormal  readings  dur- 
ing the  18th-21st  period.     From  the  24th  to  the 
28th  cool  weather  again  prevailed  and  low  readings 
for  the  month  were  reported  from  some  stations  on 
the  26th,  27th,  of  28th.     As  the  month  ended  tem- 
peratures were  not  too  far  from  the  normal  level. 

Some  light  precipitation  fell  on  the  1st  and  shower 
and  thunderstorm  activity  the  5th-7th  produced 
rainfall  exceeding  1  inch  at  some  stations.  The 
approach  and  passage  of  a  cold  front  produced  vari- 
able amounts  of  rainfall  on  the  17th  and  18th.  The 
most  significant  precipitation  of  the  month  occurr- 
ed in  connection  with  the  passage  of  hurricane 
Flossy  the  23rd-25th,  when  heavy  amounts  fell  over 
the  extreme  southern  counties.     Variable  amounts  of 
precipitation  also  fell  in  scattered  areas  on  the 
30th. 

WEATHER  EFFECTS 

Conditions  were  favorable  for  harvest  during  Sep- 
tember until  hurricane  Flossy  hit  on  the  24th. 
Considerable  damage  was  done  by  this  storm  in  cen- 
tral and  southern  counties.     Reports  from  farmers 
Indicated  cotton  and  peanuts  were  turning  out 
slightly  better  than  expected  a  month  earlier. 
Damage  to  peanuts  from  the  hurricane  was  heavy 
but  most  of  this  loss  was  in  quality  rather  than 
volume  of  production.     The  production  this  year 
is  estimated  at  less  than  in  1955,     Some  damage 
was  done  to  cotton  by  the  hurricane  in  extreme 
southern  counties,  but  harvesting  in  this  area 


was  approximately  three-fourths  complete  before 
the  storm  hit  and  even  though  much  of  the  cotton 
remaining  in  the  fields  was  blown  out,   losses  were 
largely  due  to  lowering  of  grades.     The  yield  of 
lint  cotton  per  acre  for  the  State  was  indicated 
as  well  below  the  1955  record  yield  but  still 
above  the  10-year  average  while  total  production 
was  expected  to  be  about  27%  short  of  the  1955 
crop. 

The  hurricane  blew  down  lots  of  corn  in  southern 
counties  necessitating  hand  harvest  Instead  of 
machine  picking.     Yield  per  acre  was  indicated 
the  same  as  last  month,  but  indicated  production 
was  less  than  1955.     Hay  production  in  1956,  while 
below  1955  was  indicated  as  well  above  average. 
Sorghiun  grain  production  was  indicated  as  64%  of 
last  years  crop  with  fewer  acres  for  harvest  as 
principally  responsible  for  this  decline. 

A  good  pecan  crop  was  still  indicated  for  the 
State  despite  considerable  damage  from  hurricane 
Flossy.     Production  estimates  were  lower  than 
earlier  indications,  but  well  above  the  short  1955 
crop  and  also  above  the  10-year  average. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  water 
levels  in  key  wells  declined  and  were  below  av- 
erage . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

4th:     There  was  light  damage  to  three  beach  cot- 
tages near  Falrhope  which  were  hit  simultaneously 
by  lightning.     A  house  at  Vernon  was  destroyed  by 
fire  that  was  started  by  lightning. 

13th:     A  house  trailer  was  overturned  and  wrecked, 
and  the  towing  truck  damaged  due  to  the  action  of 
gfusty  winds  at  Huntsville. 

24th-25th:     Hurricane  Flossy  moved  inland  near 
Fort  Walton,  Florida  during  the  afternoon  of  the 
24th,  and  moved  over  southeast  Alabama  during  the 
night.     Wind  velocities  reached  peak  gusts  rang- 
ing from  65  mph  on  the  23rd  at  Fort  Morgan  (Coast 
Guard)   to  51  mph  on  the  24th  at  Dothan.     Wind  ve- 
locities were  high  over  southeast  Alabama  through- 
out most  of  the  24th  and  25th  which,  coupled  with 
the  heavy  rainfall,  added  materially  to  the  crop 
damage.     A  total  of  4  deaths  and  1  Injury  reported 
in  Alabama  were  indirectly  attributed  to  the  hurri- 
cane.    Property  damages  included  23  boats  damaged 
and  2  tug  boats  sunk  in  Mobile  Bay,  damage  to 
boats  at  Dauphin  Island,  a  light  airplane  damaged 
at  Mobile,  considerable  damage  to  roads  and  bridges 
in  southeast  Alabama,  and  general  damage  in  south- 
east Alabama  to  buildings,  trees,  TV  antennas  and 
utility  lines. 

For  more  detailed  storm  data  refer  to  the  Septem- 
ber 1956  issue  of  Climatological  Data,  National 
Summary. 

FLOODS 

Minor  flooding  occurred  at  all  reporting  stations 
along  the  Choctawhatchee  River  from  the  heavy 
rains  accompanying  hurricane  Flossy.     In  fact, 
most  small  streams  in  southeast  Alabama  were  re- 
ported to  have  overflowed,  but  no  serious  damage 
was  reported. 

Franklin  W.  Long,  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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0 
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23 
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6 

2 
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95 
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0 

0 

0 
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18 

,0 
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2 
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AM 
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71.0 
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10 

0 
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56.4 

70.7 

94 

6 

46 

28 

5 

8 

0 

0 

0 

1.93 

-  .60 

.75 

6 

.0 

0 

3 

3 

0 

VSPER 

86.6 

53.3 

70.0 

96 

15 

38 

21  + 

18 

11 

0 

0 

0 

1.96 

1.82 

5 

,0 

0 

2 

1 

1 

)CK  17 

87.1 

57.7 

95 

1 

13 

0 

0 

0 
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86. IM 

61. 6M 

73. 9M 

-  1.9 

94 

2  + 

49 

11 

C 

10 

0 

0 

0 

6.84 

3.64 

3.77 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

JSCALOOSA  CAA  AP 

88.2 

58.6 

73,4 

-  2.9 

96 

15 

28 

14 

0 

0 

0 

.52 

-  2.31 

.21 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVERSITY 

R 

ERNON 

83.6M 

55. 2M 

69,4M 

94 

14 

39 

27 

5 

11 

0 

0 

0 

4.14 

2.16 

7 

.0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

71.4 

2.58 

EASTERN  VALLEY 

>*NISTON  CAA  AP 

85.9 

58.0 

72  0 

-  2.3 

96 

1 6 

9 

0 

0 

0 

2.16 

-  .46 

1.03 

25 

0 

3 

2 

1 

»LERA  2  SW 

87.2 

56.9 

72.1 

95 

14 

44 

21 

1 

12 

0 

0 

0 

.70 

2.44 

.70 

25 

.0 

0 

\ 

I 

0 

ENTRE 

87.0 

57.2 

72.1 

99 

15 

2 1 

I 

12 

0 

0 

0 

•  96 

.37 

6 

.0 

0 

3 

c 

0 

AOSDEN  GAS  PLANT 

86.2 

56.4 

71.3 

-  3.7 

97 

15 

41 

27 

7 

7 

0 

0 

0 

1.09 

.48 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

ELL  CITY  5  NW 

AM 

83.8 

55.7 

69.8 

94 

16 

46 

27 

14 

5 

0 

0 

0 

1.71 

•  93 

18 

.0 

0 

2 

2 

0 

YLACAUGA  *  NE 

71.5 

15+ 

42 

21 

4 

9 

0 

0 

0 

2.79 

1.20 

7 

.  0 

ALLAOEGA 

85.2 

58.5 

71.9 

-  3.2 

95 

16 

46 

19+ 

2 

8 

0 

0 

0 

2.07 

-  .94 

.81 

18 

.0 

0 

< 

2 

0 

DIVISION 

71.5 

1.64 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

LEXANDER  CITY  6  NE 

84.9 

56.5 

70.7 

94 

15 

42 

10 

11 

7 

0 

0 

0 

4.03 

2.74 

26 

.0 

0 

i 

2 

1 

UBURN  3  SW 

AM 

84.8 

59.2 

72.0 

-  4.1 

94 

12+ 

11 

0 

0 

0 

7.09 

.  0 

0 

i 

3 

2 

AMP  HILL  2  NW 

AM 

82.6 

56.5 

69.6 

91 

15+ 

46 

11  + 

18 

7 

0 

0 

0 

10.31 

6.75 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

EFL  I N 

84.7 

52.8 

68.8 

95 

16 

39 

27 

19 

7 

0 

0 

0 

2.77 

1.80 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

AFAYETTE 

83.9 

58.3 

71.1 

93 

16 

48 

10+ 

5 

6 

0 

0 

0 

11.24 

7.11 

26 

.0 

0 

6 

4 

3 

ART  IN  0AM 

84.5 

61.8 

73.2 

93 

1  + 

48 

11 

1 

7 

0 

0 

0 

5.66 

2.56 

2.48 

25 

.0 

3 

2 

OCKFORO 

AM 

86.2 

55.7 

71.0 

95 

15  + 

45 

11  + 

6 

10 

0 

0 

0 

4.99 

3.20 

25 

.  0 

0 

5 

3 

1 

OCK  MILLS 

85.9 

55.8 

70.9 

96 

15 

43 

11  + 

9 

8 

0 

0 

0 

6.39 

3.70 

4.40 

26 

.0 

2 

2 

DIVISION 

70.9 

6.95 

.0 

PRAIRIE 

AYTON 

AM 

86.8 

62.0 

74,4 

94 

1 

53 

21+ 

0 

12 

3.24 

1.01 

.  0 

0 

5 

3 

1 

EMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

87.1 

59.7 

73,4 

95 

16 

49 

26+ 

0 

12 

c 

c 

< 

2.61 

1.10 

6 

.0 

0 

5 

2 

2 

R6ENSB0R0 

89.4 

61.7 

75,6 

-  .5 

95 

5* 

16 

0 

0 

0 

1.71 

-  1.37 

.  99 

6 

.  0 

0 

2 

2 

0 

IVINGSTON 

87.2 

59.8 

73,5 

-  1.9 

94 

4  + 

45 

28 

0 

11 

0 

0 

0 

2.05 

-  .37 

1.27 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

ARION  JUNCTION   2  NE 

88.4 

61.1 

96 

16 

c,  ( 

( 

13 

0 

0 

0 

1.37 

1 .10 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

0NT60MERY  we  AP 

R 

85.8 

62.4 

74  ,  1 

-  3.0 

94 

15 

50 

0 

9 

0 

0 

0 

10.55 

7.04 

6.06 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

ELMA 

86.5 

61.3 

73,9 

-  3.3 

95 

15 

61 

11  + 

0 

11 

0 

0 

0 

3.71 

.98 

2.51 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

USKEGEE  2 

86.  2M 

62. 4M 

74,  3M 

95 

14+ 

61 

27 

0 

12 

0 

0 

0 

7.68 

4.05 

25 

•  0 

0 

5 

3 

2 

NION  SPRINGS  5  S 

AM 

83.6 

62.5 

73,1 

-  3.2 

92 

1  + 

56 

26+ 

0 

4 

0 

0 

0 

7.95 

5.20 

4.00 

26 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

74.1 

4.54 

.0 

COASTAL  PLAIN 

NDALUSIA 

AM 

88.1 

63.6 

75.9 

97 

16 

54 

10+ 

0 

15 

0 

0 

0 

8.62 

4.70 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

TMORE  STATE  FARM 

88.3 

62.7 

75.5 

95 

3 

52 

10+ 

0 

15 

0 

0 

0 

7.79 

5,26 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

REWTON  3  SSE 

87.7 

60.7 

74.2 

-  2.8 

96 

3 

46 

10 

1 

12 

0 

0 

0 

11.24 

6.64 

7.05 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

AMOEN  3  NNW 

86.4 

58.7 

72.6 

95 

15 

46 

12 

c 

11 

0 

0 

0 

5.05 

2.25 

24 

.0 

0 

6 

4 

1 

HATOM 

87.8 

59,5 

73.7 

94 

3-' 

47 

11 

a 

16 

0 

0 

0 

3.86 

1.63 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1956 


Temperature 


Station 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Higtiest 

Dale 

s 

q 
-J 

5 
o 

Degree  Days 

No  of  Day 

Total 

Departure 
From  Long 

Term  Mentis 

Greatest  Day 

1 

Snow,  Sleet 

No  oi  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More 

S 

s 

0 

1  00 

or  More 

o  t 

0  > 

sl 

o  > 

CLAYTON 

87.0 

63.0 

75.0 

95 

14+ 

53 

10+ 

0 

12 

0 

0 

0 

12i 

97 

9.56 

8.55 

25 

.0 

0 

6 

5 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

86*1 

63.2 

74.7 

94 

1 5 

52 

27 

0 

8 

0 

0 

0 

8  i 

40 

3.24 

6.86 

24 

t 

1 

1 

ENTERPRISE 

86. IM 

61. 3M 

73. 7M 

94 

14+ 

51 

11 

0 

8 

0 

0 

0 

18. 

01 

6.00 

24 

.0 

0 

i 

8 

6 

EUFAULA 

AM 

4  7 

1  1 

(j 

0 

0 

0 

.  0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

86.3 

59.7 

73.0 

-  4. 

3 

95 

2 

47 

10+ 

1 

10 

0 

0 

0 

8i 

24 

4.32 

7.03 

24 

.0 

0 

^ 

1 

1 

FRISCO  CITY 

AM 

86.6 

62.9 

75.8 

97 

1 

5  2 

1  0+ 

0 

17 

0 

0 

0 

7 

32 

3.69 

3.20 

24 

.0 

0 

5 

4 

2 

GENEVA 

AM 

87.6 

61.2 

74.4 

95 

15+ 

49 

10+ 

2 

12 

0 

0 

0 

9 

74 

5.46 

6.25 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

GREENVILLE 

87.7 

62.2 

75.0 

-  1. 

7 

95 

2  + 

52 

27 

0 

13 

0 

0 

0 

11 

01 

7.69 

8.03 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

HEADLAND 

AM 

84.9 

61.8 

73.4 

93 

15 

49 

10 

4 

7 

0 

0 

0 

9 

21 

4.00 

24 

.0 

0 

5 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

84.8 

62.0 

73.4 

-  3. 

3 

92 

1  + 

53 

11  + 

0 

7 

0 

0 

0 

6 

76 

3.69 

5.54 

26 

.0 

0 

LOCKHART 

AM 

86.3 

63.5 

74.9 

95 

16 

51 

27 

0 

9 

0 

0 

0 

12 

64 

6.60 

25 

.0 

0 

5 

3 

3 

NATCHEZ 

AM 

87.3 

56.4 

71.9 

96 

1  + 

43 

10+ 

4 

12 

0 

0 

0 

6 

10 

2.20 

25 

.0 

0 

6 

5 

2 

OZARK 

AM 

88.2 

62.0 

75.1 

~  2  • 

51 

10 

16 

0 

0 

0 

11 

56 

24 

3 

PUSHMATAHA 

AM 

88.2 

58.8 

73.5 

-  2. 

5 

95 

2  + 

46 

1 1  + 

2 

14 

0 

0 

0 

1 

70 

-  2.01 

.50 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

THOMASVILLE 

AM 

87.8 

60.8 

74.3 

-  2. 

2 

95 

1  + 

5  0 

26 

0 

15 

0 

0 

0 

4 

44 

1.10 

1  .66 

25 

■  0 

0 

5 

3 

2 

TROY 

85. 8M 

62. 8M 

74. 3M 

-  3. 

0 

96 

15 

5  1 

1 1 

0 

13 

0 

0 

0 

7 

54 

3.28 

5.50 

25 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

74.1 

8 

61 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

83.6 

64.6 

75.1 

-  2. 

3 

93 

2  + 

55 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

8 

99 

2.49 

6.46 

24 

.0 

0 

CITRONELLE 

85.7 

65.3 

75.5 

-  2. 

4 

93 

1  + 

56 

10+ 

0 

11 

0 

0 

0 

7.09 

2.19 

4.24 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

FAIRHOPE 

86.3 

65.4 

75.9 

-  2. 

3 

94 

3 

55 

27 

0 

7 

0 

0 

0 

10 

62 

4.43 

5.00 

24 

.0 

0 

a 

5 

3 

FORT  MORGAN 

84.2 

71.6 

77.9 

89 

15 

63 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

.65 

6.70 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

84.7 

65.2 

76.0 

-  2. 

7 

91 

3 

56 

10+ 

0 

5 

0 

0 

0 

11 

.58 

5.80 

4.57 

24 

.0 

0 

7 

5 

4 

MOBILE 

AM 

85.6 

67.7 

76.7 

-  2. 

0 

93 

3 

60 

26 

0 

9 

0 

0 

0 

7 

.30 

2.36 

3.30 

23 

.0 

0 

8 

5 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

86.2 

64.0 

75.1 

92 

2  + 

65 

10+ 

0 

10 

0 

0 

0 

14 

01 

7.48 

7.88 

24 

.0 

0 

9 

3 

3 

DIVISION 

75.9 

10 

.32 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   fiumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  v/ith  precipitation 

at 
c 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMIKGHAll  WB  AIRPORT 

N 

11 

7.1 

30 

N 

26 

80 

81 

45 

58 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

4 

76 

4.5 

yOBILE  WB  AIRPORT 

NE 

16 

8.7 

87 

89 

55 

77 

3 

1 

2 

2 

2 

11 

4.6 

MONTGOllERY  WB  AIRPORT 

NE 

16 

5.5 

40 

NE 

25 

86 

91 

50 

64 

1 

4 

2 

1 

0 

2 

10 

70 

4.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


00 1  SON  CENTRAL  TONER 
lLBERTA 

LBERTVILLE  1  S 
tLEXANOER  CITY  t  NE 

LICEVILLE 

NOALUS I A 

NNISTON  CAA  AP 
tRLEV  3  S 
kSHVILLE  3  Sw 

tTHENS 
LTHENS  2 

iTHORE  STATE  FARM 
kUeURN  3  SH 
kUTAUOAVILLE 

lAV  MINETTE 

IEL6REEN 

lELUE  MINA  2  N 

lESSEMER  S  S5W 

ULCINOSLEY 

9IRHINGHAM  MB  AP  R 
1 1  SHOP 

ILUE  SPRINGS 
)0A2 

JRANTLEY 

3REWT0N  3  SSE 
JRIOCEPORT  2  W 
iRUNOIOGE 
CALENA  2  SW 
CAHOEN  3  NNH 

CAMP  MILL  2 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE 
CENTREVILLE 

C HA TOM 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 
COCHRANE  2  E 
COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA 
CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLE 
DANCY 

DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  i, 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

D6MOP0LIS  LOCH  AND  OAM 
OOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
EL  ROD 

ENTERPRISE 
EUFAULA 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVtLLE 

FALLS  CITY  BLR  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  HOCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GAOSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 
GORGAS 
GREEN  BAY 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVlLLE 

HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 
MAYNEVILLE 

HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HlGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

HYTOP 

IDER 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 


2  SW 


JACKSONVILLE 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAV  DAM 

LEEDS 
LEESeuRG 
LIVINGSTON 
LOC KMART 
LOCK  17 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  1  N 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 


'••33 
1*^1 
«.03 


e»99 
1.79 
2.61 


2*26 
■  02 
13«55 

I 

7.62 

11*24 
2*35 

10.97 
•  70 
5.05 

10*31 
1.S8 
1.06 


T  .73  T 
.10  .05 


1.26 
.20 


l.'t^ 
•  68 

•15  1.01 


1.71 
8.2<. 
10.62 


1.12 
U60 
11.63 
12.65 


2.37 

i.eo 


2.3» 
2.21 
1.37 


•  65 
l.OO 
1.35 
1.81 


13     14     15     16     17     18     19    20  21 


•  13 
5.00 

2.15 

2«00 
.05 

•  69 


1.55 

i.eo 


.05    1.00  6.00 


25    26  27 


1.17 
2.74 


0.30 
4.80 
7.05 

9*08 

•  70 

•  93 


8.55 
.12 
6.50 


28    29    30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

■3 

Day  of  month 

0 
H 

1  I 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  I  9 

10  I  U  I  12 

13  I  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1  21 

22 

23  1  24 

25 

26  1  27 

28 

29  1  30 

31 

MARTIN  DAM 

MATHtwS 

MELVIN 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 

J>66 
7«87 

2ie2 

•  70 
^•78 

.43 

.26 

.60 
.55 

03 
80 

.01 

■  60 

T 

.69 

1.13 
.20 
.51 

.46 

.10 

T 

.12 
■  IT 

.02 

T  2.00 
1.62 
.82 

.90 

2.48 
5.36 
■  07 

1^89 

.09 

MILSTEAO 
MITCHELL  0AM 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 

«|31 
3i61 
litis 
1,10 
2>6« 

.07 

T 

1.12 

T 

.63 
.66 

.21 
.12 
1.59 
■  10 

.12 

■  60 

T 

1.07 

.66 

•  20 

.14 

.29 

T 

.47 
.37 

T 

•  21 

•  46 

1(49 
.90 

2.31  4i57 
3.30  1.65 
•  10 

6^70 
1.46 

.03  1.99 
•66  ,iO 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 
MOULTON 

MUSCLE  SMOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

2<39 
10i55 
1.S3 
1>03 
6*10 

.01 
.10 

.14 

T 

.36 

T 

.16 
.86 

1^76 

■  01 

■  79 

■  13 

.21 
.56. 

.76 

.20 
.02 

.71 
■  67 

.09 

T 

.08  6.06 
.27 

.79 

1«48 

.23 
3.26 

2.20 

.01 

T 

NEUeURS 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEdNTA 
OI^VILLE 

1>9S 

»>3g 

B«85 
.62 
2t60 

1.00 
.48 
•  10 
.03 

1.47 
1.80 

.17 

.21 
.21 
.31 

.48 
.16 

■  03 

■  04 

•  48 
2.69 
1.48 

.62 

6.19 
1.90 

.09 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 

1>3« 
1>71 
2*89 

•  24 

•  43 

.78 
1.06 

22 
17 

■  32 

■  18 

.76 

1.02 

.47 

il« 

•  93 

•  la 

1.96  8.44 
.13 

.30 

■  70 

■  53 

PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 

2.20 
1.94 
t.70 
10.22 
2.32 

1.26 

.39 

.67 
.42 

.10 
■  56 

1.40 
.96 

.97 

T 

.04 

.44 

.60 
.06 

•  06 

.25  2.25 
1^18 

1.08 

.36 
6.08 
1.35 

.03 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

RAINSVILLE 

1.S2 
6.64 
9.00 
1.70 
.••3 

T 

.27 
.29 
.50 
.11 

.29 
.02 

.06 

.56 

.67 
.34 
.82 
.49 

.03 

.14 

.30 
.46 
.76 

.11 

T 

2.00 
2.10 
.31 
■  02 

3.77 
4.86 

■  11 

■  11 

T 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  7  E 

.91 
.92 
1.09 
9.17 
14.01 

.11 
.47 

.54 
.18 

2.56 

.19 
.89 
.85 

.12 

.02 

.09 
•  54 
.32 

.19 

.35 

.01 

T 

.32 

•  18 
.04 

•  04 

.36 
.02  T 

.44  2.46 
1.60  7.88 

4.82 
.03 

.45 

ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

4.99 
6.39 
2.06 
2.68 
.75 

•  03 

.02 

.03 

.16 
.34 
1.10 
.02 

.60 
.09 
.52 
.36 
•  30 

•  72 

.10 

.49 

■  03 

■  03 

•  12 
.02 
1.20 
1.12 

3.20 
4.40 

.36 

1.60 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE  6  W 

.88 

.90 
.97 
6.67 

.64 

RECORD 
.05 
.07 

HISSING 

.81 

.32 

.73 

■  17 

■  04 

■  10 

.07 

.07 
3.00 

3.25 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  <•  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

3.71 
3.95 
7.30 
5.07 
.44 

.09 
.45 

.52 
•  32 

T 

1.66 
■  04 

.13 
.16 
1.70 
.05 

.23 

.12 
.11 

1.23 
■  12 

.63 
.46 
.80 
1.20 

2^51 

4^80 
3.15 

T 

SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  It  NE 
SYLVANIA 

1.60 
1.84 
2.83 
2.79 
1.10 

.12 
.68 

.50 

.30 

T 

.40 

T 

.76 
1.20 

.13 

.37 

■  72 

■  26 

■  37 

■  16 

■  68 

■  21 

.85 

1.31 
1.00 
.15 

TALLADEGA 

TALLADEGA   HORN   MTN  TWR 

THOHASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONEV 

2.07 
2.41 
4.44 
7.86 
1.27 

.22 

.35 
.02 

.21 
.86 

T 

.46 

.60 
.68 

■  40 
1.72 

.04 

■  81 

■  28 

■  10 

■  04 

■  06 

i^ze 

1.52 

■  28 

■  09 

.77 

1.66 
6^69 

.01 

TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE  2 

1.29 
7.64 
.62 
.28 
7.68 

.26 

•  20 

•  24 

■  14 

.06 

.21 

.10 
.08 
.05 
.01 
.88 

.83 

.03 
.13 

.24 

.14 

■  10 

■  48 

1^10 
.09  2.39 

6.50 
4.06 

UNION  SPRINGS  3  S 
UNIOnTOWN 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

7.95 

1.27 
.99 

T 

RECORD 
RECORD 

•  89 

.15 

T 

MISSING 
MISSING 

■  20 

.03 

.  10 

T 

.07 

.70 

•  11 

•  64 

1.45 

•  08 

1.50 

4.00 
•  19 

T 

1 

VERNON 
WAOLEY 
WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

4.14 
6.46 
6.04 
1.84 

.04 

1.35 

.35 

.14 

1.99 

2^16 
1.30 

.70 
■  22 

■  35 

.01  1.41 
.12  .30 

2.60 
3.13 

.51 

.23 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

■  26 
9.77 
4.90 

.68 
2.60 

•  60 

•  92 
.48 
.74 

.  18 
.04 

.04 
.22 

.09 
.73 

■  25 

■  04 

T 

.05 
1.03 

1.14 
•  11 

.10 

.26 

.10 
.49 
1.66 
.15 
.33  .32 

•  12 
6^41 
1.30 

T 

.46 

.06 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

1.4: 
.21 
10.48 
1.29 

.06 
.10 

.04 

■  75 

■  14 
.63 
.08 

.18 
.03 

.58 

T 

1.36 

.61 
■  21 

T 

■  07 
•  10 

T 

.45 

.25 
.53 

.12 
.14 

7.97 

T 

.12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  106  - 


DAILY  TEMPERATURES 

iablo_5      

Day  Ol  Monlh  | 


StaUon 

J 

2 

3 

4  1 

1 

5  1 

7  8 

g 

10 

J] 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

20 

21 

99 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30  j  31 

Averc 

AL8ERTVILLE  2  SE 

MAX 

SO 

91 

64 

89 

87 

89 

75 

80 

60 

79 

84 

67 

90 

92 

88 

79 

81 

73 

81 

S4 

84 

72 

74 

80 

73 

80 

65 

82 

.6 

MIN 

68 

68 

56 

56 

70 

70 

66 

60 

52 

62 

45 

45 

63 

64 

61 

49 

48 

49 

50 

58 

97 

•  6 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

91 

91 

91 

87 

88 

67 

62 

62 

79 

77 

82 

86 

92 

93 

94 

93 

87 

84 

84 

85 

87 

69 

83 

72 

73 

80 

80 

83 

63 

83 

C4 

•  9 

MIN 

67 

66 

61 

68 

65 

68 

66 

62 

57 

42 

44 

47 

50 

54 

46 

62 

61 

64 

62 

5 1 

43 

47 

55 

56 

56 

|5 

ANDALUSIA 

MAX 

93 

94 

93 

99 

91 

93 

92 

89 

64 

82 

84 

86 

91 

95 

99 

97 

91 

86 

85 

87 

90 

93 

93 

80 

68 

76 

80 

84 

88 

67 

88 

•  1 

MIN 

70 

7 1 

66 

71 

70 

69 

66 

60 

64 

66 

61 

59 

62 

69 

62 

63 

56 

55 

56 

59 

65 

63 

i5 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

91 

92 

93 

92 

90 

81 

62 

85 

80 

78 

82 

88 

93 

96 

93 

86 

85 

87 

84 

87 

69 

68 

72 

72 

82 

61 

63 

84 

87 

65 

■  9 

MIN 

67 

66 

62 

70 

68 

69 

66 

61 

55 

49 

49 

51 

|2 

59 

48 

64 

63 

64 

61 

50 

45 

54 

59 

59 

58 

lO 

ATHENS  2 

MAX 

81 

85 

90 

92 

87 

87 

80 

80 

79 

81 

83 

86 

89 

94 

99 

91 

84 

78 

75 

63 

87 

84 

82 

78 

82 

65 

87 

78 

79 

84 

■  2 

MIN 

68 

67 

51 

61 

69 

68 

61 

53 

43 

45 

43 

42 

55 

61 

60 

56 

50 

40 

42 

47 

47 

92 

■  9 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

91 

93 

95 

93 

91 

90 

83 

82 

82 

82 

85 

91 

88 

93 

92 

90 

89 

91 

88 

69 

91 

91 

93 

90 

83 

80 

66 

88 

87 

61 

68 

■  3 

MIN 

69 

70 

65 

69 

69 

70 

69 

66 

62 

66 

62 

62 

69 

56 

52 

55 

60 

68 

62 

AUBURN   3  SW 

MAX 

93 

94 

93 

93 

90 

90 

87 

81 

74 

SO 

80 

78 

82 

87 

90 

93 

93 

92 

85 

86 

86 

89 

88 

90 

71 

68 

68 

SO 

80 

62 

84 

•  8 

MIN 

65 

67 

66 

69 

69 

70 

62 

64 

67 

58 

53 

50 

55 

62 

62 

62 

62 

47 

55 

55 

59 

i2 

6AY  MINETTE 

MAX 

91 

93 

93 

87 

90 

87 

82 

81 

81 

81 

83 

65 

90 

91 

93 

88 

90 

92 

88 

89 

90 

88 

74 

66 

61 

80 

67 

87 

84 

79 

65 

16 

MIN 

70 

70 

70 

70 

69 

71 

69 

60 

65 

55 

62 

66 

66 

63 

64 

60 

56 

59 

62 

70 

64 

16 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

88 

85 

90 

92 

88 

69 

80 

79 

60 

82 

83 

87 

82 

94 

99 

95 

93 

62 

80 

76 

83 

87 

88 

75 

76 

81 

76 

31 

88 

88 

64 

9 

MIN 

68 

63 

54 

64 

68 

65 

62 

55 

51 

49 

55 

41 

64 

64 

^' 

48 

50 

45 

55 

56 

55 

8 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

92 

91 

94 

91 

91 

76 

82 

84 

81 

81 

84 

90 

93 

95 

96 

94 

91 

85 

85 

83 

89 

91 

86 

73 

83 

64 

84 

87 

91 

89 

87 

2 

MIN 

67 

63 

57 

64 

65 

66 

68 

60 

52 

56 

61 

59 

65 

6 1 

42 

44 

58 

56 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

89 

89 

89 

69 

90 

74 

84 

63 

61 

78 

81 

65 

92 

95 

94 

91 

90 

82 

81 

81 

84 

86 

65 

73 

79 

83 

79 

84 

66 

87 

84 

9 

MIN 

70 

65 

63 

71 

72 

68 

65 

61 

59 

55 

62 

67 

49 

45 

49 

61 

62 

99 

6 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

94 

95 

96 

93 

92 

87 

87 

63 

61 

82 

84 

86 

94 

95 

95 

92 

89 

91 

86 

89 

90 

90 

80 

71 

81 

82 

66 

89 

65 

80 

87 

7 

MIN 

66 

66 

68 

67 

65 

67 

70 

68 

52 

60 

55 

55 

48 

54 

6 1 

68 

' 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

89 

65 

90 

90 

88 

80 

78 

78 

78 

81 

82 

87 

90 

92 

94 

92 

90 

80 

80 

78 

84 

65 

88 

74 

74 

61 

78 

81 

88 

89 

64 

1 

MIN 

67 

59 

49 

66 

65 

62 

60 

53 

46 

53 

51 

47 

39 

45 

37 

45 

49 

90 

CALERA   2  SW 

MAX 

93 

92 

93 

90 

91 

63 

64 

80 

82 

79 

82 

90 

92 

95 

94 

93 

91 

66 

88 

69 

89 

94 

86 

78 

80 

63 

83 

85 

89 

87 

67 

2 

MIN 

68 

62 

58 

64 

63 

62 

63 

58 

54 

52 

60 

62 

63 

50 

45 

48 

56 

59 

56 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

93 

93 

91 

90 

90 

69 

62 

84 

81 

79 

81 

87 

91 

94 

95 

92 

89 

88 

83 

90 

86 

92 

81 

71 

79 

63 

86 

67 

85 

77 

86 

4 

MIN 

68 

66 

59 

63 

67 

66 

69 

66 

57 

59 

61 

58 

51 

50 

56 

66 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

90 

90 

90 

90 

85 

85 

84 

75 

78 

76 

76 

79 

84 

88 

91 

91 

90 

83 

83 

84 

83 

83 

85 

80 

67 

66 

77 

80 

64 

82 

6 

MIN 

66 

65 

64 

67 

67 

67 

67 

63 

56 

45 

52 

60 

61 

52 

* 

50 

** 

CENTRE 

MAX 

91 

90 

92 

92 

92 

79 

84 

81 

81 

81 

69 

92 

96 

98 

99 

97 

93 

63 

63 

83 

66 

67 

86 

76 

73 

63 

60 

83 

89 

92 

87 

0 

MIN 

65 

66 

57 

65 

60 

59 

61 

63 

63 

48 

54 

CENTREVILLE 

MAX 

97 

94 

94 

99 

94 

92 

84 

82 

83 

63 

81 

85 

66 

92 

95 

96 

93 

92 

91 

85 

69 

91 

94 

82 

71 

85 

66 

88 

89 

90 

88 

7 

MIN 

69 

66 

59 

63 

^ 

66 

68 

62 

5a 

47 

65 

62 

42 

58 

*' 

CMATOM 

MAX 

93 

93 

94 

93 

92 

90 

85 

84 

85 

62 

85 

88 

92 

93 

94 

92 

90 

69 

83 

90 

92 

92 

80 

71 

87 

62 

90 

90 

86 

76 

67 

6 

MIN 

66 

65 

62 

52 

58 

59 

61 

" 

49 

50 

56 

67 

59 

CITRONELLE 

MAX 

93 

91 

92 

92 

89 

89 

81 

60 

82 

81 

82 

66 

90 

92 

93 

90 

68 

90 

68 

91 

90 

75 

68 

83 

80 

87 

88 

85 

74 

85 

7 

MIN 

7j 

70 

71 

69 

67 

63 

67 

69 

59 

62 

59 

56 

60 

65 

70 

69 

CLANTON 

MAX 

94 

94 

93 

93 

87 

90 

85 

84 

84 

79 

78 

63 

66 

93 

99 

95 

93 

90 

84 

84 

65 

86 

91 

79 

68 

78 

81 

S3 

63 

85 

86 

2 

MIN 

50 

** 

54 

" 

61 

64 

62 

54 

46 

44 

66 

56 

56 

* 

CLAYTON 

MAX 

88 

92 

93 

67 

87 

90 

89 

85 

80 

80 

61 

88 

92 

95 

95 

94 

68 

90 

87 

92 

90 

92 

60 

77 

75 

62 

S3 

87 

90 

82 

67 

0 

MIN 

68 

69 

72 

64 

60 

53 

" 

62 

65 

64 

66 

64 

62 

54 

54 

** 

66 

DAYTON 

MAX 

94 

92 

90 

90 

91 

91 

89 

88 

84 

80 

60 

82 

82 

88 

92 

92 

90 

90 

87 

80 

88 

90 

93 

80 

73 

84 

85 

85 

66 

88 

66 

8 

MIN 

69 

62 

62 

60 

73 

68 

63 

63 

55 

66 

67 

63 

62 

61 

62 1 

OECATUR 

MAX 

90 

87 

66 

69 

91 

87 

79 

76 

78 

80 

81 

83 

86 

91 

91 

95 

93 

91 

78 

79 

75 

84 

68 

88 

63 

78 

81 

76 

78 

87 

84 

5 

MIN 

65 

57 

52 

58 

63 

60 

61 

56 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

93 

92 

91 

92 

93 

93 

88 

86 

85 

81 

79 

81 

68 

92 

93 

95 

92 

91 

87 

79 

88 

92 

78 

72 

83 

84 

88 

85 

86 

87  1 

1 

MIN 

69 

70 

69 

60 

68 

54 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

89 

69 

92 

69 

89 

90 

69 

62 

76 

80 

82 

86 

92 

93 

94 

92 

66 

89 

66 

69 

90 

91 

78 

72 

75 

81 

83 

86 

67 

65 

66i 

1 

55 

63 

67 

66 

66 

65 

57 

61 

ENTERPRISE 

MAX 

89 

90 

92 

88 

84 

90 

87 

62 

78 

82 

8« 

91 

94 

94 

94 

87 

86 

87 

89 

92 

63 

75 

80 

82 

83 

85 

85 

S6i 

1 

68 

66 

66 

69 

63 

70 

51 

60 

61 

64 

56 

11 

61 1 

EUFAULA 

MAX 

89 

72 

78 

77 

78 

60 

87 

91 

93 

94 

94 

66 

89 

87 

91 

88 

91 

63 

79 

77 

80 

81 

65 

39 

64  ■ 

6 

MIN 

69 

59 

64 

71 

63 

51 

65 

56  • 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

93 

95 

94 

93 

91 

88 

62 

62 

80 

80 

83 

85 

91 

94 

94 

91 

86 

69 

87 

89 

89 

92 

79 

66 

60 

81 

65 

86 

SS 

74 

86i 

3 

70 

66 

60 

65 

56 

51 

58 

56 

61 

65 

63 

63 

54 

50 

53 

59 

66 

FAIRhOPE 

MAX 

92 

92 

94 

92 

92 

90 

89 

65 

83 

69 

84 

85 

66 

69 

91 

86 

87 

88 

69 

88 

89 

87 

73 

69 

63 

82 

87 

86 

85 

83 

S6< 

3 

72 

70 

69 

62 

56 

58 

61 

64 

67 

FALKVILLE 

MAX 

98 

90 

88 

90 

92 

89 

83 

82 

82 

80 

62 

S3 

85 

91 

95 

96 

94 

91 

62 

80 

80 

87 

90 

75 

78 

84 

80 

85 

8« 

««• 

3 

70 

50 

48 

52 

54 

62 

11 

FAYETTE 

MAX 

92 

91 

89 

88 

89 

86 

68 

88 

88 

88 

87 

84 

90 

97 

97 

98 

96 

89 

84 

89 

90 

92 

93 

87 

87 

87 

89 

89 

90 

89. 

8 

61 

56 

51 

42 

49 

38 

42 

47 

50 

49 

39 

40 

39 

42 

46 

49. 

9 

FLORENCE 

MAX 

S« 

68 

88 

87 

82 

82 

89 

90 

82 

60 

84 

65 

84 

86 

69 

90 

64 

60 

79 

63 

85 

64 

85 

80 

79 

79 

80 

62 

83 

84i 

2 

63 

64 

« 

65 

60 

FORT  MOR&AN 

MAX 

87 

88 

86 

87 

88 

66 

64 

84 

63 

82 

63 

64 

86 

88 

69 

86 

63 

86 

S« 

67 

64 

89 

80 

77 

76 

77 

82 

83 

82 

82 

84  a 

2 

MIN 

79 

78 

'* 

75 

76 

70 

67 

67 

75 

73 

71 

7^ 

67 

70 

FRISCO  CITY 

MAX 

97 

93 

94 

95 

94 

94 

91 

89 

84 

83 

83 

64 

90 

93 

94 

95 

92 

90 

90 

88 

92 

93 

93 

60 

67 

61 

82 

86 

88 

87 

88  • 

6 

HIN 

69 

69 

65 

69 

70 

" 

68 

66 

63 

52 

54 

52 

57 

61 

65 

63 

66 

65 

61 

64 

68 

63 

63 

56 

56 

59 

67 

62. 

9 

&AOSOEN  aAS  PLANT 

MAX 

89 

86 

91 

69 

90 

80 

86 

82 

60 

61 

65 

89 

95 

95 

97 

94 

93 

64 

83 

81 

86 

87 

87 

75 

76 

83 

79 

84 

68 

68 

66  I 

2 

HIN 

66 

65 

57 

66 

67 

69 

66 

61 

56 

47 

46 

49 

51 

52 

56 

97 

60 

60 

44 

55 

44 

57 

61 

64 

63 

50 

41 

49 

56 

56 

9«a 

4 

GENEVA 

MAX 

88 

69 

94 

94 

94 

92 

93 

91 

83 

76 

61 

84 

87 

91 

95 

95 

93 

86 

89 

87 

88 

91 

92 

77 

73 

66 

82 

63 

87 

66 

67  • 

6 

MIN 

68 

68 

65 

69 

69 

70 

66 

67 

64 

49 

49 

51 

55 

55 

62 

62 

69 

64 

57 

57 

56 

63 

69 

63 

63 

56 

90 

S3 

58 

68 

61  • 

2 

GREENSBORO 

MAX 

94 

93 

94 

69 

95 

89 

86 

86 

67 

62 

69 

69 

92 

94 

95 

94 

92 

90 

82 

90 

92 

94 

93 

72 

88 

89 

89 

90 

92 

65 

89. 

4 

HIN 

70 

68 

65 

62 

69 

68 

oa 

62 

61 

55 

54 

54 

59 

61 

64 

62 

66 

68 

59 

56 

54 

65 

66 

65 

62 

54 

52 

51 

60 

65 

61. 

7 

GREENVILLE 

MAX 

93 

99 

99 

91 

92 

90 

89 

83 

63 

63 

86 

89 

94 

95 

95 

91 

88 

64 

86 

91 

91 

92 

64 

70 

76 

83 

85 

86 

88 

78 

87. 

7 

HIN 

68 

70 

66 

69 

68 

69 

69 

67 

60 

54 

57 

53 

57 

63 

63 

64 

68 

63 

55 

60 

57 

64 

66 

62 

62 

56 

52 

54 

62 

65 

62. 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


labia  5  -  Continuod 


station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GUNTERSV I LLE 

88 

87 

91 

91 

8« 

61 

80 

6* 

67 

92 

93 

99 

92 

91 

66 

80 

79 

69 

67 

64 

89 

77 

61 

80 

61 

67 

MIN 

68 

56 

50 

99 

50 

60 

62 

48 

60 

46 

62 

69 

64 

64 

97 

44 

90 

99 

94 

96 

Is 

HALEVV I LLE 

MAX 

S« 

87 

89 

89 

91 

84 

81 

79 

81 

80 

80 

83 

89 

89 

90 

90 

90 

69 

60 

80 

79 

64 

86 

88 

73 

80 

83 

86 

63 

81 

63 

aO 

MIN 

64 

62 

92 

33 

67 

64 

61 

94 

54 

90 

50 

93 

94 

97 

96 

62 

96 

93 

45 

49 

43 

45 

94 

94 

55 

99 

90 

43 

43 

44 

93 

•  9 

HAMI LTOM 

MAX 

90 

89 

87 

88 

94 

00 

81 

SO 

80 

81 

61 

80 

84 

86 

90 

93 

93 

90 

83 

72 

80 

89 

90 

87 

76 

80 

64 

62 

82 

87 

04 

,0 

MIN 

69 

64 

^3 

59 

62 

67 

62 

57 

97 

51 

90 

52 

95 

57 

61 

60 

61 

98 

47 

92 

46 

51 

60 

64 

67 

54 

92 

44 

49 

97 

94 

•  4 

HEADLAND 

MAX 

sa 

91 

90 

90 

89 

89 

87 

80 

79 

78 

80 

89 

89 

92 

93 

90 

84 

88 

87 

87 

86 

90 

83 

71 

71 

78 

61 

84 

64 

83 

84 

aO 

MIN 

70 

65 

70 

60 

69 

68 

66 

61 

93 

49 

94 

60 

62 

62 

65 

69 

62 

54 

50 

58 

65 

64 

64 

62 

54 

53 

97 

97 

44 

64 

41 

•  6 

HCFL I N 

MAX 

90 

90 

90 

87 

88 

60 

84 

83 

83 

77 

82 

86 

92 

92 

99 

92 

86 

84 

63 

83 

84 

86 

89 

76 

47 

60 

80 

61 

69 

89 

64 

,7 

MIN 

62 

55 

65 

64 

66 

65 

93 

94 

46 

43 

43 

46 

50 

93 

94 

59 

90 

40 

46 

40 

50 

97 

62 

41 

46 

39 

43 

90 

91 

92 

•  6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

92 

90 

92 

89 

86 

66 

78 

79 

79 

76 

80 

86 

86 

92 

92 

92 

84 

86 

87 

85 

88 

66 

90 

64 

70 

79 

76 

62 

69 

83 

64 

«8 

MIN 

69 

69 

64 

64 

66 

69 

69 

99 

59 

94 

93 

99 

60 

65 

63 

63 

63 

62 

57 

60 

63 

66 

64 

64 

42 

61 

94 

93 

AO 

A2 

42 

•  0 

JASPER 

MAX 

91 

88 

91 

92 

92 

80 

83 

86 

81 

82 

84 

88 

91 

94 

96 

92 

68 

63 

82 

88 

00 

67 

74 

64 

60 

60 

69 

00 

60 

84 

•6 

MIN 

66 

64 

53 

62 

62 

68 

69 

57 

94 

47 

47 

49 

51 

51 

56 

56 

94 

55 

42 

41 

38 

90 

60 

63 

60 

40 

4> 

36 

40 

93 

93 

•  3 

LAFAYETTE 

MAX 

92 

90 

91 

87 

67 

66 

74 

61 

78 

79 

80 

89 

69 

92 

93 

92 

83 

85 

66 

87 

87 

86 

80 

72 

49 

76 

76 

81 

64 

62 

63 

•  9 

MIN 

66 

67 

62 

66 

66 

60 

67 

69 

54 

48 

48 

91 

94 

56 

62 

62 

64 

40 

49 

50 

53 

60 

63 

62 

61 

90 

46 

90 

94 

90 

96 

•  3 

LIVINGSTON 

MAX 

92 

91 

92 

94 

92 

68 

64 

66 

62 

80 

83 

84 

90 

92 

94 

92 

92 

69 

70 

87 

68 

93 

80 

73 

69 

64 

66 

67 

66 

61 

67 

«2 

MIN 

69 

66 

60 

64 

68 

70 

68 

67 

61 

52 

90 

92 

96 

60 

60 

61 

68 

65 

53 

58 

48 

59 

68 

64 

60 

49 

90 

49 

99 

M 

90 

•  8 

LOCKHART 

MAX 

67 

92 

91 

91 

89 

69 

90 

67 

82 

77 

80 

83 

86 

92 

04 

95 

92 

84 

80 

87 

87 

90 

B9 

77 

72 

77 

70 

64 

64 

84 

64 

•  3 

MIN 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

70 

68 

65 

94 

57 

92 

96 

60 

63 

65 

71 

64 

58 

60 

62 

66 

69 

63 

64 

90 

91 

97 

44 

46 

43 

•  9 

LOCK  17 

MAX 

95 

91 

90 

92 

93 

90 

80 

83 

89 

81 

80 

64 

89 

90 

93 

94 

92 

90 

83 

81 

63 

66 

90 

80 

79 

83 

06 

83 

64 

00 

67 

il 

MIN 

66 

66 

59 

63 

67 

69 

68 

60 

96 

93 

52 

52 

54 

57 

60 

61 

62 

60 

50 

54 

47 

90 

63 

64 

A3 

90 

40 

44 

90 

90 

97 

«7 

MAOISON 

MAX 

91 

88 

87 

69 

94 

93 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

86 

92 

94 

99 

94 

91 

84 

80 

61 

67 

90 

80 

77 

76 

64 

82 

63 

69 

66 

•  4 

MIN 

67 

64 

54 

66 

69 

65 

69 

55 

90 

90 

51 

94 

54 

58 

60 

60 

59 

52 

45 

56 

43 

96 

64 

64 

99 

48 

90 

47 

99 

96 

94 

.7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

94 

94 

99 

90 

92 

69 

89 

87 

82 

80 

83 

88 

92 

99 

95 

06 

92 

91 

00 

89 

89 

93 

65 

79 

83 

69 

67 

69 

66 

62 

66 

•  4 

MIN 

69 

69 

62 

64 

69 

70 

66 

64 

63 

93 

50 

93 

54 

99 

60 

61 

69 

68 

54 

60 

53 

64 

66 

60 

65 

94 

91 

54 

90 

47 

41 

•  1 

MARTIN  DAM 

MAX 

93 

90 

92 

86 

88 

88 

77 

80 

79 

78 

82 

85 

90 

92 

92 

93 

89 

82 

82 

84 

87 

68 

83 

74 

74 

79 

76 

63 

64 

82 

84 

al 

MIN 

67 

69 

66 

70 

70 

71 

70 

68 

62 

54 

48 

91 

54 

96 

67 

63 

66 

65 

90 

58 

59 

66 

68 

69 

64 

99 

90 

99 

99 

A3 

41 

•  6 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

91 

8« 

88 

86 

62 

82 

83 

80 

81 

84 

69 

90 

90 

87 

66 

90 

86 

86 

86 

66 

73 

69 

63 

80 

66 

86 

83 

74 

84 

a7 

MIN 

72 

70 

72 

71 

70 

70 

69 

67 

69 

96 

56 

99 

62 

65 

65 

69 

69 

67 

61 

48 

64 

69 

66 

63 

64 

90 

94 

62 

69 

70 

69 

•  2 

MOBILE 

MAX 

90 

92 

93 

90 

90 

89 

62 

83 

62 

82 

84 

86 

89 

91 

92 

87 

66 

90 

60 

67 

90 

67 

74 

70 

83 

80 

66 

83 

64 

76 

89 

a6 

MIN 

73 

74 

74 

71 

69 

70 

70 

66 

61 

61 

61 

63 

67 

69 

66 

71 

71 

64 

71 

65 

71 

72 

65 

69 

63 

60 

AS 

69 

71 

71 

AT 

i7 

MONTGOMERY   KB  AP 

MAX 

93 

93 

92 

87 

90 

80 

79 

84 

61 

80 

61 

67 

90 

93 

94 

92 

84 

87 

64 

69 

87 

91 

60 

67 

79 

83 

64 

84 

64 

81 

89 

a8 

MIN 

70 

71 

67 

72 

70 

71 

70 

66 

96 

53 

90 

93 

96 

61 

69 

65 

68 

63 

99 

61 

56 

63 

66 

65 

63 

98 

94 

94 

61 

A4 

42 

•4 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

88 

83 

87 

90 

64 

83 

76 

77 

76 

83 

83 

86 

69 

93 

94 

91 

91 

81 

78 

76 

84 

90 

65 

74 

76 

63 

70 

80 

89 

87 

S3 

a9 

MIN 

70 

61 

55 

69 

70 

60 

61 

97 

56 

93 

96 

99 

61 

67 

68 

67 

65 

57 

49 

96 

48 

99 

65 

64 

59 

94 

93 

46 

56 

42 

90 

•  8 

NATCHEZ 

MAX 

96 

96 

92 

94 

01 

82 

80 

64 

62 

81 

89 

86 

90 

92 

93 

91 

87 

88 

89 

80 

90 

91 

02 

61 

60 

61 

85 

66 

89 

89 

67 

a3 

MIN 

64 

63 

55 

60 

65 

67 

69 

63 

98 

43 

43 

45 

49 

53 

56 

57 

67 

65 

46 

96 

48 

96 

64 

60 

61 

91 

49 

47 

99 

69 

94 

•  4 

ONEONTA 

MAX 

92 

88 

87 

90 

82 

87 

76 

61 

61 

78 

80 

83 

86 

92 

93 

94 

02 

90 

81 

81 

60 

64 

68 

69 

74 

79 

61 

61 

69 

67 

84 

a7 

MIN 

66 

64 

57 

69 

66 

67 

64 

56 

57 

46 

47 

49 

51 

95 

99 

57 

60 

58 

42 

53 

44 

58 

40 

62 

42 

40 

41 

44 

94 

94 

99 

•  4 

OZARK 

MAX 

69 

93 

94 

91 

92 

93 

91 

84 

61 

63 

84 

90 

94 

99 

96 

99 

91 

00 

89 

92 

99 

•4 

78 

70 

74 

61 

63 

66 

60 

89 

66 

a2 

MIN 

68 

66 

69 

70 

69 

69 

66 

61 

61 

51 

94 

60 

61 

62 

63 

70 

64 

55 

60 

58 

69 

67 

64 

62 

54 

91 

93 

54 

44 

46 

42 

aO 

PELL  CITY  S  NM 

MAX 

92 

88 

89 

89 

87 

89 

79 

83 

63 

79 

77 

80 

69 

90 

83 

94 

92 

90 

80 

81 

80 

62 

65 

84 

72 

77 

81 

79 

80 

89 

63 

•  8 

MIN 

66 

65 

60 

61 

65 

68 

67 

62 

59 

47 

46 

48 

51 

92 

57 

58 

62 

61 

44 

48 

46 

47 

61 

63 

63 

93 

49 

44 

49 

94 

99 

■  7 

PRATTVILLE 

MAX 

92 

94 

93 

88 

90 

68 

81 

62 

62 

79 

81 

67 

91 

93 

94 

92 

84 

84 

84 

64 

90 

90 

78 

76 

61 

83 

64 

89 

SO 

64 

■  1 

MIN 

70 

70 

65 

72 

70 

71 

71 

67 

62 

94 

49 

51 

94 

58 

60 

62 

70 

63 

92 

99 

56 

65 

65 

64 

97 

91 

92 

61 

64 

61 

•  6 

PUSHMATAHA 

MAX 

93 

98 

94 

94 

93 

92 

87 

89 

89 

82 

80 

89 

86 

93 

99 

95 

94 

02 

92 

82 

80 

69 

93 

77 

70 

69 

89 

90 

87 

87 

88 

i2 

MIN 

69 

66 

56 

64 

66 

70 

69 

61 

60 

48 

46 

40 

54 

62 

66 

99 

66 

68 

91 

96 

47 

96 

69 

64 

61 

90 

90 

44 

94 

60 

96 

■  8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

86 

89 

87 

89 

87 

77 

79 

79 

79 

80 

81 

84 

69 

91 

92 

91 

89 

80 

79 

77 

83 

66 

87 

79 

77 

62 

77 

80 

86 

67 

63 

■  4 

MIN 

67 

&6 

53 

64 

67 

65 

62 

54 

49 

47 

49 

92 

53 

99 

60 

98 

57 

48 

43 

42 

39 

63 

63 

63 

47 

43 

44 

44 

93 

99 

93 

•  8 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

90 

92 

92 

91 

89 

89 

86 

64 

62 

82 

89 

87 

91 

92 

92 

87 

66 

90 

67 

90 

90 

89 

75 

66 

83 

62 

87 

67 

69 

81 

64 

i2 

MIN 

70 

71 

67 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

55 

99 

96 

64 

63 

69 

64 

99 

69 

62 

64 

67 

64 

64 

61 

99 

40 

63 

70 

44 

■0 

ROCKFORD 

MAX 

92 

93 

92 

93 

69 

92 

87 

84 

83 

80 

79 

64 

67 

92 

99 

99 

93 

87 

84 

89 

85 

89 

»1 

80 

68 

7» 

61 

83 

64 

89 

64 

a2 

MIN 

62 

66 

62 

67 

63 

66 

66 

62 

58 

49 

47 

50 

97 

61 

50 

45 

45 

51 

93 

94 

98 

61 

93 

49 

49 

92 

97 

99 

•  7 

ROCK  MILLS 

MAX 

91 

94 

94 

92 

86 

88 

78 

82 

80 

80 

84 

89 

93 

99 

96 

93 

89 

67 

86 

67 

84 

66 

85 

78 

45 

SO 

61 

61 

62 

64 

69 

i9 

MIN 

66 

64 

58 

69 

64 

67 

67 

64 

96 

46 

50 

56 

61 

57 

44 

99 

45 

94 

99 

63 

61 

94 

43 

47 

93 

94 

99 

|8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

90 

82 

89 

89 

91 

87 

82 

78 

78 

79 

81 

83 

89 

89 

92 

96 

91 

89 

80 

76 

79 

67 

66 

86 

74 

61 

63 

60 

62 

69 

84 

i3 

MIN 

67 

62 

49 

90 

62 

64 

60 

94 

51 

49 

48 

49 

51 

92 

59 

57 

98 

49 

43 

43 

40 

49 

94 

99 

56 

46 

46 

41 

41 

44 

91 

6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

92 

89 

85 

90 

93 

92 

76 

79 

61 

82 

SI 

81 

85 

91 

94 

96 

93 

90 

80 

80 

79 

87 

02 

67 

76 

74 

62 

76 

64 

88 

69 

3 

MIN 

66 

64 

54 

57 

65 

67 

64 

59 

51 

48 

46 

46 

51 

54 

55 

56 

96 

56 

43 

49 

42 

43 

96 

62 

97 

91 

49 

44 

44 

54 

91 

4 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

86 

85 

88 

87 

67 

77 

81 

81 

80 

77 

81 

86 

90 

90 

92 

90 

86 

80 

79 

62 

82 

84 

74 

79 

•0 

76 

79 

60 

64 

64 

82 

0 

MIN 

66 

64 

56 

68 

67 

66 

64 

55 

63 

60 

99 

43 

43 

98 

62 

44 

90 

47 

47 

43 

90 

97 

40 

94 

9 

SCOTTSBORO 

MAX 

90 

88 

92 

90 

91 

81 

82 

82 

61 

81 

84 

88 

92 

93 

95 

94 

92 

89 

82 

79 

89 

87 

86 

77 

78 

63 

61 

63 

66 

00 

64 

1 

MIN 

67 

63 

69 

67 

67 

64 

63 

57 

52 

47 

90 

57 

57 

52 

43 

91 

44 

92 

61 

64 

62 

43 

43 

40 

91 

54 

99 

2 

SELMA 

MAX 

93 

94 

92 

88 

90 

87 

81 

84 

80 

79 

81 

87 

90 

94 

95 

91 

90 

88 

64 

90 

87 

92 

64 

74 

62 

84 

81 

82 

89 

SO 

66 

9 

MIN 

69 

69 

63 

68 

69 

70 

69 

65 

62 

52 

51 

52 

62 

69 

67 

92 

60 

55 

64 

67 

64 

63 

93 

91 

92 

60 

66 

61 

3 

SYLACAU6A  4  NE 

MAX 

90 

91 

91 

86 

88 

86 

83 

83 

80 

77 

82 

89 

90 

93 

94 

91 

94 

83 

83 

83 

89 

87 

90 

74 

76 

62 

61 

62 

S3 

69 

89 

3 

MIN 

68 

67 

58 

70 

66 

69 

67 

63 

60 

50 

47 

50 

93 

60 

61 

64 

59 

46 

94 

42 

60 

64 

69 

99 

40 

44 

49 

99 

90 

97 

6 

TALLADEGA 

MAX 

90 

90 

92 

92 

89 

82 

83 

83 

78 

79 

82 

86 

91 

93 

99 

92 

86 

83 

63 

62 

86 

88 

89 

72 

74 

61 

61 

83 

84 

84 

69 1 

2 

MIN 

68 

67 

63 

68 

69 

69 

66 

63 

60 

60 

65 

60 

46 

96 

51 

97 

63 

65 

62 

40 

44 

46 

94 

99 

A«< 

9 

THOMASVILLE 

MAX 

96 

94 

92 

93 

93 

91 

90 

82 

89 

61 

S2 

89 

88 

92 

92 

99 

92 

90 

89 

80 

90 

92 

94 

70 

68 

63 

64 

88 

88 

87 

67 1 

S 

MIN 

69 

68 

61 

66 

68 

70 

68 

64 

61 

51 

51 

52 

96 

61 

61 

63 

69 

66 

93 

98 

98 

63 

67 

64 

41 

90 

92 

94 

99 

61 

60  < 

0 

TROY 

MAX 

90 

91 

93 

92 

90 

91 

63 

81 

79 

79 

82 

87 

93 

99 

96 

91 

64 

87 

86 

90 

90 

90 

76 

66 

72 

80 

84 

87 

SO 

89  • 

8 

MIN 

69 

69 

68 

67 

70 

71 

70 

66 

62 

56 

51 

54 

60 

65 

69 

65 

69 

64 

56 

60 

60 

69 

64 

64 

61 

94 

93 

94 

65 

62  • 

8 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

93 

92 

94 

93 

92 

83 

89 

86 

84 

82 

86 

90 

91 

95 

96 

91 

90 

87 

83 

86 

91 

92 

67 

76 

89 

88 

69 

68 

90 

87  ! 

S6< 

2 

MIN 

68 

65 

59 

59 

68 

68 

68 

61 

98 

51 

40 

52 

99 

58 

62 

61 

66 

57 

49 

98 

46 

63 

67 

66 

62 

90 

46 

49 

57 

59 

96i 

6 

TUSKEGEE  2 

MAX 

94 

93 

92 

89 

91 

93 

79 

80 

79 

79 

83 

88 

91 

95 

99 

93 

86 

86 

89 

90 

91 

83 

73 

80 

60 

61 

84 

69 

83 

84« 

2 

MIN 

68 

69 

67 

70 

70 

70 

70 

67 

60 

96 

53 

54 

98 

61 

64 

64 

65 

53 

62 

56 

66 

68 

64 

63 

97 

91 

99 

61 

64  j 

42« 

4 
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Index 


fable  S  ■  Conllnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPTEMBER  1956 


Sldtloii 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30  31 

< 

SPRINGS  9  S 

MAX 

MIN 

70 

SI 

70 

92 

70 

80 
66 

88 
69 

as 

61 

SO 

60 

84 

61 

82 

9S 

80 

60 

80 
59 

82 
61 

84 
62 

81 

63 

82 
60 

84 

61 

83 
60 

89 
62 

86 

61 

81 
60 

62 
59 

83 
60 

84 
61 

87 
60 

75 
62 

76 
56 

78 
56 

82 
70 

84 
71 

eo 

70 

81*6 
62>5 

SITY 

MAX 
MIN 

HEAD  3  S 

MAX 
MIN 

89 
ti 

8« 
it, 

es 

88 
68 

88 
67 

88 

70 

76 
63 

81 
60 

80 
51 

7S 
48 

77 
46 

81 
47 

88 
91 

91 
92 

91 
54 

94 

56 

92 
56 

89 

52 

82 
40 

81 
41 

78 
44 

81 

58 

84 

60 

86 
63 

75 
60 

70 
40 

80 
40 

76 
40 

81 

52 

86 
52 

83>6 
93>9 

4 

MAX 
MIN 

•0 
67 

89 
68 

84 

98 

86 

67 

83 
4S 

83 
47 

88 
49 

90 
92 

91 
59 

94 
97 

94 
54 

90 
60 

93 

56 

84 

96 

81 
5« 

82 
92 

90 
52 

93 
61 

84 

62 

78 

58 

84 

52 

89 
46 

81 
39 

86 
49 

89 
93 

87 
59 

83i6 
99  (2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Dmy  of  month 


suaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

DEUOPOLIS  LOCK  ft  DAy 

BVAP 

.19 

.20 

.31 

.27 

.30 

.24 

.16 

.25 

.27 

.31 

.31 

.20 

.20 

.24 

.22 

.31 

.24 

.26 

.31 

.14 

.30 

.23 

.17 

.10 

.25 

.27 

.24 

.15 

.13 

B7.00 

WIND 

84 

41 

36 

39 

36 

62 

75 

106 

89 

69 

46 

43 

20 

20 

24 

40 

44 

49 

45 

24 

55 

49 

60 

83 

146 

16 

106 

32 

22 

33 

1574 

FAIRHOPE 

EVAP 

.32 

.15 

.20 

.12 

.15 

.18 

.12 

.15 

.29 

.21 

.20 

.19 

.22 

.22 

.24 

.11 

.11 

.19 

.18 

.15 

.22 

.10 

.13 

.15 

.14 

.18 

.13 

.01 

B9.10 

WIND 

12 

25 

7 

12 

10 

24 

71 

13 

22 

23 

21 

22 

23 

26 

27 

10 

12 

25 

10 

34 

23 

26 

31 

146 

90 

33 

14 

11 

8 

12 

823 

MAKTIN  DAM 

EVAP 

.31 

.27 

.19 

.15 

.15 

.18 

.03 

.14 

.25 

.20 

.17 

.18 

.17 

.23 

.19 

.23 

.11 

.24 

.03 

.30 

.19 

.11 

.12 

.00 

.24 

.26 

.10 

.13 

.14 

B5.18 

WIND 

48 

27 

30 

20 

20 

22 

IS 

54 

154 

28 

20 

24 

20 

30 

25 

15 

10 

40 

30 

30 

25 

65 

0 

30 

210 

110 

30 

16 

7 

7 

1165 

REFERSNCB  NOTES 

Iddltlonal  loforMtlon  regtrdlns  tbe  cllaate  of  Alftbau          b«  obtained  by  writing  to  tbo  State  Cliaatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Statloa.  Danaelly  rield,  R7D  2,  HoatKonerr.  Alabau,  or 
;o  any  Westber  Bureau  Office  near  you. 

rhe  four  digit  Identification  numbers  In  tbe  Index  number  coIuho  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  vlll  be  no  duplication  of  nuKbera  vltbln  a  state, 
figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  3SW,   indicate  distance  In  alles  and  direction  tron  the  post  office. 
)b8ervatlon  ttses  glTen  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

>elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

loDthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  wonths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Itatlona  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsslng  or  recelTed  too  late  to  be  ln-:luded  In  this  Issue. 

Taless  otherwise  Indicated,  dlaensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  *F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  aoveaent  In  alles.  Degree  days  are  based  on  a  dally 
iTerage  of  65*  F. 

Ivaporatlon  is  aeasured  lo  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
iaoonts  la  Table  3  are  froa  non^recordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

>ata  In  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  tbe  Station  Index  for  observation  tlao. 

laov  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  aod  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  a.m.  C.S.T.     WTR  KQUIV  in  Table  7  means  the 
rater  equivalent  of  snow  on  the  grotind.     It  la  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  ground  Is  two  Inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from 
llfferent  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tbe  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Umg-term  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  Onlted  States  Weather  Bureau  Stations)  are  baaed  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 
>bservatlons  taken  at  the  present  location, 

-    Ho  record  in  Tablen  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Mo  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry, 
-t-    And  als^  on  a  later  date  or  dates. 

•    Amount  Included  In  following  meaeurement ,  time  distribution  unknown. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  tbe  reference  Indicates  that  the  thernoseters  are  exposed  In  a  shelter  located  on 
tbe  roof  of  a  building. 
//    Gage  la  equipped  with  a  windshield, 

AM     Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables'*  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

D    Water  equlavlent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 
B    Amounts  from  recording  gage,     (These  amouots  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly •Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
T     Includes  total  for  previous  month, 

Bubacrlptlon  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  )2.50  per  year,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAliA 
SEPTEUBER  1956 


iBurnsvllie  SubstB ,  Hlss-lQ 


ALABAMA 


WmC,  ABhevllle,  W.  C.  — -  1  56 


Isollnes  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data*. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1956 


-O"  \  I      O  Youngs  sto 

Corlotb,  Hiss.  \  O  ffatarloo 

vlll.  Sut»t>.  Ulas.lo  j  f\ 


ALABAMA 


WWRC.,  AmhcTllla,   K.  C. 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  froB  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


STATION  INDEX 


ABBEVILLE 
ADO I  SON 

ADDISON  CENTKAL  tower 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 

ALEIANDER  CITY  6  NE 
ALICEVULE 
ANDALUSIA 
ANNISTOH  CAA  Af 
ARLEY  3  S 


AUBURN  3  SW 
AUBURN  SCS  10 
AUTAUCAVILLE 


County 


SESSEMEft  5  SSW 
BEXAR  2  SE 
eiLLINCSLEY 

BIRMINGHAM  MB  Al 
80A2 

BLUE  SPRINGS 

BISHOP 

BBANTLEV 


CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERS8URC 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 
CLAYTON 
COCHRANE  2  E 
COFFEE  SPfllNCS  2  NH 
COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLIHSVILLE 
COLUMBIA 
CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLE 

DAOevlLLE  2 

OANCT 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 


HENRY 

INSTON 
LAMRENCE 
»(ILCOX 
MARSHALL 


16J  ITALLAPOOSA 
17e  IPICKENS 
252  ICOVINGTON 
272  ICALHOUN 
033S  WINSTON 

>369  {clay 
0377  jST,  CLAIR 
0390  LIMESTONE 
030S  'limestone 
0^02  ESCAMBIA 


14^0  AUTAUCA 
1583  IbALOUIN 
1631  IFRANKLIN 

'bib  LIMESTONE 
07*8  FAYETTE 
797  JEFFERSON 
790  MARION 
<823  AUTAUGA 

831  JEFFERSON 
957  MARSHALL 
'9A8  BARBOUR 
85<.  COLBERT 
069  CRENSHAH 


1315  .CLARKE 
illM  jTALLAPOOSA 
1377  IWALKER 
1492  MORGAN 
|l»12  jCMEROKEE 

1520  iBise 

|l966  WASHINGTON 
11615  TALLADEGA 


I  MONROE 


1169-  CHILTON 
11725  !bARB0UR 
1799  IPICHENS 
1B07  .GENEVA 
1819  COLBERT 


'1849 
1865 

2119 


D£  KALB 


|22( 


.  TALLAPOOSA 
I  PICKENS 
)  MORGAN 
3  MARENGO 
r  IMORGAN 


DECATUR  4  2216  MORGAN 

DECATUR  SUBSTATION  |222l  ImORGAN 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM  12245  MARENGO 

DOTHAN  CAA  airport  2372  HOUSTON 
OOTHAN   4  N 


ELBA 
ELROD 
ENTERPRISE 
EUFAULA 
EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 
FAYETTE 
FLAT  ROCK 


FLORENCE  AT  LOCK 

FOBT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 

GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 


2577  COFFEE 
2632  'TUSCALOOSA 
2670  COFFEE 
2727  IbARBOUR 
2742  IgREENE 

2763  icONECUH 
2813  'BALDWIN 
2832  COVINGTON 
2e4[}  MORGAN 
I  .WINSTON 

2867  IMADISON 
I2B83  FAYETTE 
12945  IJACKSON 
^2971  LAUOEROALE 
!Z976  jLAUOEROALE 


COVINGTON 


3430 
3496 
3511 
3519 
3524  !bUTLER 


GULF   SHORES  2  SSE  3559  iBALDWIN 

GUNTERSVILLE  [3573  ImarSHALL 

GUNTERSVIlLE  city  M  WkS  i357e  -MARSHALL 

GUNTERSVILLE  0AM  13583  IMARSHALL 

HALEYVILLE  3620  [wlNSTON 


HARR  tSBURG 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 


HIGHLAND  HOME 
MIGKTOWER 

HOOOES 

HUNTSVILLE  SU8STA 
HYTOP 

IDER 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SMOALS 
JACKSONVILLE  2  SN 
JASPER 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAH 

LEEDS 
LEESBURG 


|)644  ,MARION 
AHABA  TOMER  13697  PERRY 

13748  'LOWNDES 


3775  jCLEBURNE 

3816  ICRENSHAW 
3842  iCLEBURNE 
3899  IfRANKLIN 
4060  IMADISON 


.225  WALKER 

.306  ELMORE 
.502  CHAMBERS 
4603  CHILTON 
4619  JEFFERSON 
627  CHEROKEE 


87  11 
87  20 
87  25 
86  10 


2  34 

2  26 
30  53 
34  2S 

34  42 
33  40 

33  21 

34  10 

32  40 

33  34 


Obser- 
vation 


Observer 


31  32 


89  31 
86  07 
86  16 


.  41 

'  32  I 


31 


87  OB 

88  15 

86  21 
88  14 

87  31 


32  51  86  38 

1  53  85  27 
88  14 

31  11  !  89  56 
4  45  i  87  51 

4  15  I  85  52 

1   18  I  85  07 

3  46  I  87  11 

;32  2A  I  88  23 

32  50  85  45 

11   32  50  I  85 


34  37     86  59 


32  31 
31  14 
31  17 


33  15 
3J  19 
31  53 


87  50 
85  26  I 
85  24  I 


85  51  I 

85  07  I 
87  50  I 

87  02  I 
87  55  I 

86  33 

86  5  5 

87  20 


1AM  W,  NORDAN 

PALMER  GOOSEY 

FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY*  SR 
JESSt  M.  CULP 

9P  IciTY  FILTER  PLANT 
7A  SLANTON  JONES 
7A  b.  RAYMOND  SHREVE 
IID  jclVlL  AERO*  AOM* 
7A  HRSi  DORA  R*  DAVIS 

110  HENRY  L*  MC  OUEEN 
7A  ^ILLIE  STEIMCOPF 
7A  TVA-S2 

4P  RADIO  STATION  WJNW 
4P  ^THORE  STATE  FARM 


CONS.  SERVICE 


7A  |TVA-4  3 

3P  'alA*  poly.  INST. 

lISS  CLARA  R.  OLIVE 
ftA  jjAMES  B.  ELLIOTT 

lELLE  WHITEHEAD 
R.  THOMAS 

WEATHER  BUREAU 
>  A*  BURNS 
7A  jOTIS  J.  WALKER 
7A  TVA-42 

7A  R.  E.  HENDERSON 


Refer 

To 
Tables 


CLARA  T. 


ALA*  POLY.  IN 


OE  PiCKENS 
LA*  MLY*  INST* 
1S5  MARY  C.  RAY 
TVA-66 
6P  [JOHN  S*  TOWNS 

7A  |wi  D*  HOLLIFIELD 
6P  01AS*  C.  SMITH 
I  AA  IaLASAMA  power  CO. 
6P     eP  Ib*  O*  JONES 

TOLLIE  L.  HASKEW 


8A  '  I 

ID  M 

r. 


32  42 
31  50 
31  50 


86  44 

87  13 

86  17 

87  36 
86  38 

86  38 

87  40 
86  19 

86  17 

ae  24 

87  37 

87  59 

97  11 

86  35 

85  20 

85  36 

86  19 

I  32  I  85  34 

>  20  I  87  56 

<  43     86  35 

.  49  !  86  07 


88  01 
86  12 
'  89  46 


7A  MARION  H.  EASTERLINO 
aA  CHARLES  L.  WESTON 
6A  WILL  GAMBLE 
6A  tiENRY  F,  REU.EY 
7A  ItvA-462-A 
I 

7A  «.  M,  APPLETON 
7A  HENRY  KILLINGSWORTH 
8A  MRS.   C,  GRESHAM 
7A  REUBEN  P.  HARRIS 
8A  DR.  H.  B*  FULTOM 

KID  M*  CLAY  PLESS 

7P  Ie*  f*  smith 

7A  fTVA-50J 
7A  UAMES  H.  CREWS 
SA  JAMES  C.  F0UT5 

7A  TVA-63-B 
8A  TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  AOM. 
ID  jCHARLIE  W.  CLEARMAN 

7A  tiERBERT  S.  WHATLEY 
7A  t..  Vi  BERRY 
5P  RADIO  STATION  W I RS 
7A  OTIS  C.  8RASWELL 
7A  IcORPS  OF  ENGINEERS 

>4ID  ^10  CIVIL  AERO*  AOM. 

5P  UAMES  E.  BARRETT*  Jf 
I  8A  U.S.  FOREST  SERVICE 
I  TA  HRS*  MINNIE  LEE  CROW 
7A  lu.S*   FOREST  SERVICE 


2P  IalICE  C,  LAMAR 
eP  IWM.  H.  CHANDLER 
8A  UOHN  WC  PATE 

NELi«  ncken; 


t  MRS.  NEL 


I  86  15 

1  85  24 

'  86  31 

I  86  33 

'  85  46 


8A  MRS.  G.  MC  KEN21E 
7 A  REBECCA  CAMPBELL 
7A  ^RRY  C.  BURKETT 

6A  ALABAMA  POWER  CO 
7A  UOHN  P.  RHOOES 
6P  N*  HAMNER  COBBS 
8A  CECILE  T.  LEWIS 
IID  CLAUDE  6.   CONN*  SR. 

I  7A  GULF  STATE  PARK 
9P  Iedwaro  Z.  CARRELL 

I  7A  !tVA-*01 
5A  TVA-70 
8A  plOHN  L*  SLATTON 

7A  Sex  cooper 

BA  p*S*  FOREST  SERVICE 
8A  ^AXINE  E.  MATSON 


7A  LUKE  JORDAN 
OA  h'HOMAS  J*  HART 
•A  ^RANK  L*  HAYNES 
5A  [TVA-65 
7 A  TVA-78 

7A  fTVA-749 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
9P  ALABAMA  POWER  CO 
7A  ^RS*   ELLA  M*  AYERS 
if  HAROLD  G.  DILL 

6A  IalaBAMA  POWER  CO 
6P  ICLAftENCE  H.  FINCHER  | 
«A  IaLABAMA  power  CO  I 
7A  ^RS*  MARY  K*  LEE  i 
7A  ^UFUS  H.  SERELL 


Station 

X  No. 

County 

1  Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation  i 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

LIVIMSTON 

4798 

SUMTER 

13 

PROF.  E.  J*  MURPHEY 

LOCK,  .tl 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

6A 

6A 

H*  C*  YOUNG 

2 

3  5  7 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  5  7 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

B6  49 

57S 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOA*  JR 

2 

3  5  7 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

66  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MAGNOLIA 

500* 

MARENGO 

32  08 

87  39 

189 

MID 

T.   H.  GAILLARD 

MARION   1  N 

5108 

PERRY 

2 

32  38 

87  18 

230 

7A 

ROBERT  Ji  CURRY 

3 

MARION  JUNCTION 

511A 

DALLAS 

32  26 

87  14 

204 

eA 

>WS*  MARGARET  SMITH 

J 

MARION   JUNCTION   2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

ep 

ALA*   POLY*  INST* 

2 

3  5  7 

::: 

ELMORE 

11 

32  40 

85  55 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2 

3  5  6  7 

MATHEWS 

MONTMOMERV 

32  16 

86  00 

190 

7A 

E*  Paul  gowan 

MELVIN 

539* 

CHOCTAW 

13 

31  96 

88  27 

350 

7A 

crnest  h.  land 

3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

Bise 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

3 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

89  32 

490 

MID 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

7A 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

27 

89  94 

206 

9A 

CD*  HAMMOND*  JR* 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO 

J 

MOBILE  HB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

88  15 

211 

HID 

WID  lu.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

MOBILE 

5483  MOBILE 

9 

30  41 

88  03 

7 

8A 

iROBERT  G.  SETANCOURT 

3  9  7 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  49 

86  31 

1600 

TVA-930 

3 

montevallo 

5537 

SHELBY 

' 

33  06 

86  52 

462 

7A 

M*  P.  JETER*  JR* 

MONTGOMERY  WB  AP 

5590 

MONTGOMERY 

32  16 

86  24 

198 

MID 

MID 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

moulton 

6625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  16 

649 

8A 

TVA-3B1 

3 

•MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749  COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

>4tO 

WID  ICIVIL  AERO.  AOM* 

2 

3  9  7 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

9P 

2 

3  9  7 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

, 

31  29 

NEWBUR6 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

7A 

TvA-644 

3 

NEW  MARKET 

5862 

12 

34  55 

66  26 

760 

7A 

TVA-624 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

89  36 

220 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  97 

86  29 

857 

7A 

7A 

2 

3  9  7 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  28 

89  39 

380 

8A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2 

3  9  7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

7A 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

3 

6328 

ST.  CLAIR 

33  3a 

86  21 

950 

5A 

2 

3  5  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6  335 

CHOCTAW 

32  08 

86  02 

20 

PEHRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

67  06 

490 

BA 

CHARLES  K.  HARTLEY 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

31  39 

67  10 

195 

MID 

MRS.  NINTA  EDOINS 

P1CKEN5V1LLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

3 

6460 

WILCOK 

1 

31  >0 

87  36 

110 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  0* 

86  0* 

906 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE 

6908 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

O*  H*  BARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  57 

65  59 

633 

TVA-695 

3 

PLEASANT  HILL 

lilt 

DALLAS 

1 

32  09 

86  55 

100 

mIJ 

MIP 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

261 

6P 

2 

3  5  7 

PRIMROSE  FARM 

6A84 

MONTGOMERY 

32  18 

86  15 

160 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

8A 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

2 

3  9  7 

BAINSVILLE 

6  762 

DE  KALB 

12 

34  30 

85  52 

1320 

7A 

TVA-746 

3 

RED  BAY 

6809 

FRANKLIN 

12 

34  26 

68  OS 

680 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

12 

34  35 

86  36 

973 

^10 

2 

3  5  7 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

230 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  32 

180 

TA 

JOHN  fi.  BRADLEY 

3 

RIVE"".  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  31 

190 

mo 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

30  33 

87  36 

148 

z 

3  5  7 

ROCKFORO 

7020 

COOSA 

' 

32  93 

86  13 

650 

6A 

2 

3  9  7 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  le 

6P 

3  5  7 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

7A 

TVA-725 

i 

RUSSELLVILLE  2 

7191 

FRANKLIN 

12 

34  31 

880 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

3  5  7 

SAINT  BERNARD 

7197 

2 

34  12 

66  47 

FR,  ROGER  LOTT 

2 

3  5  7 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

7207 

OE  KALB 

12 

34  17 

85  56 

1199 

6P 

2 

3  5  7 

SAYHE 

7282  .JEFFERSON 

2 

33  43 

66  58 

304 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

66  02 

660 

6P 

6P 

MRS*   KINZIE  BOBO 

3   9  7 

SCOTTSSORO  SU8STA 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

3 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  la 

85  15 

590 

7A 

WILLIAM  G.  GALLOPS 

3 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

>JOHN  0.  RHODES 

2 

3  5  7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LE*ffcSTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

SLOCOMB  4  S 

7576 

5 

31  03 

89  40 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

7620 

I-  ILCOX 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

767  i 

Jt-  KALB 

12 

34  24 

86  02 

1130 

7A 

TVA-75 

I'iliRY 

3 

32  32 

87   1  1 

145 

J.  F.  SUTTLE.  JR* 

SWAIM 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

7A 

TVA-385 

S>LACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  17 

948 

8A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

:ITY  WATER  PLANT 

2 

3  5  7 

SYLVAN  I A 

'ioi:; 

OE  KALB 

12 

34  34 

85  49 

1400 

TVA-386 

3 

TALLADEGA 

33  27 

6P 

6P 

0*  WEAVER 

2 

3  5  7 

TALLAf>E6A  HORN  MTN  TXft 

3032  jTALLAOEGA 

7 

33  18 

86  0  4 

1919 

6A 

J*S*  FOREST  SERVICE 

TH0MA5VILLE 

"178  jCLARKE 

13 

31  95 

87  44 

409 

7A 

.EROY  GATES 

2 

3  5  7 

THORSBY   1  SW 

B204 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

200 

i*ID 

ALA*   POLY.  INST* 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

65  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

6259 

IMADISON 

12  ,34  54 

86  44 

790 

fTVA-906 

3 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

33  49 

470 

7A 

WILLIAM  P,  DOSS 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

560 

QP 

Thomas  j.  dillaro 

2 

3  5  7 

tTUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  AOM* 

2 

3  5  7 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

33  13 

87  35 

192 

corps  OF  engineers 

8403 

MACON 

11 

32  26 

6!  42 

440 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2 

3  5  7 

UNION  SPRINGS  5  S 

BULLOCK 

32  06 

i.  IVtNGSTON  PAULK 

3  *  ' 

UNIONTOWN 

B446 

PERRY 

1  [32  27 

87  31 

273 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

'UNIVERSITY 

0454  ItUSCALOOSA 

2  133  12 

VK.  F.   H,  MITCHELL 

VALLEY  HEAD  3  S 

84«9 

DE  KALB 

7 

34  32 

85  37 

1030 

WILLIAM  0.  CARR 

2 

3  5  7 

8477 

TUSCALOOSA 

3  |33  10 

87  13 

485 

MRS.   WILLIE  M.STYRON 

VERNON 

6517 

LAMAR 

13 

33  45 

86  07 

IBO 

7A 

UAMES  W*  SPEARMAN 

2 

3  9       7  < 

WADLEY 

RANDOLP'i 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CD 

WALLACE  3  SW 

8637 

ESCAMBIA 

31  11 

245 

aA 

MRS.  ELLIC  R*8EASLEV 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

e«86 

LAUDEHDJI.'-: 

12 

3-  55 

445 

J.  ELLIE  THRCET 

3 

8809 

BIBB 

9O0 

RUPERT  M.  BEAROEN 

WETUMPKA 

8659 

ELMORE 

86  12 

205 

MRS*  0*  R.  WHITAKER 

WHATLEY 

8667 

CLARKE 

li 

87  43 

170 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

9875 

LAWRENCE 

14  47 

87  21 

980 

TVA-52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STN  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

65  45 

612 

TVA-704-A 

WILSON  0AM 

8980 

COLBERT 

12 

34  48 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W INF  I  ELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  59 

67  50 

7A 

W*  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

91C3 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

'A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

700 

TVA-621 

3 

NEW  STATIONS 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

69  42 

090 

7A 

GILBERT  LANDERS 

3 

7-COOSA,     B-ESCAMBIAr     9-GULFi     10-PEA,     11-TALLAPOOSA,     12-TEKNESSEEi  13-TQMBIGBEE 


l-ALABAHAi     2-BLACK  WARRIORi     3-CAHABA|     4-CHATTAHOOCHEEr     5-CHOCTAHHATCHEE i  6-CCNECUH, 


ille,  K.  C.  —11/13/56    87S 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLEMsoH  coums  iiiSS?- 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


r«lta9t  »t4  T«*»  raid, 

D.k    O^parlMtt  of  Contrc*. 

»r>ttrr  Darrag 
Ut*l    Haaiktr  Brcgrdi  Crittr 

«FFiciAi  ecsmss 


AGRICULTURAL  REFERENCE  DEPT. 
CLEMSON  COLLEGE  LIBRARY 
CLEMSON    S.C.  01-CD-F 


OCTOBER  1956 
Volume  LXII    No.  10 


ASHEVILLE:  1956 


ALABAMA  -  OCTOBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  major  features  were  moderate  to 
heavy  rains  at  the  beginning  of  the 
month  and  again  around  the  20th  with 
an  intervening  dry  period  of  two  weeks, 
and  moderately  cool  weather  during 
the  second  week. 

Temperatures  averaged  higher  than  the 
long-term  mean  at  most  stations  in 
contrast  to  appreciable  negative 
departures  in  September  at  all  sta- 
tions.    Extreme  readings  ranged  from 
94°  on  the  1st  at  Clayton  to  33°  on 
the  8th  at  Jasper.  Precipitation 
totals  varied  considerably  in  a  some- 
what spotty  distribution  but  most  of 
the  lighter  amounts  were  in  the  Coast- 
al Plain  Division  and  eastern  counties. 
Vance  was  the  wet  spot  with  10.23 
inches  for  the  month  while  Guntersville 
City  Water  Works  was  at  the  other 
extreme  with  a  total  of  only  1.16 
inches.     Haleyville,   in  the  Upper 
Plains  Division,  measured  5.00  inches 
on  the  21st  for  honors  in  the  greatest 
day  category  against  competitive 
measurements  in  excess  of  four  inches 
on  the  same  day  at  Lock  17,  Autauga- 
ville.  Reform,  and  Fayette,  all  in  the 
same  division. 

WEATHER  DETAILS 

Moderately  high  temperatures,  mostly 
cloudy  skies,   and  considerable  amounts 
of  rain  were  the  major  weather  features 
through  the  6th,  with  most  of  the  rain 
occurring  the  first  three  days.  A 
cool  snap  that  arrived  on  the  7th  sent 
thermometers  to  the  lowest  point  for 
the  month  at  many  stations  on  the 
morning  of  the  8th.     Somewhat  cooler 
than  average  weather  continued  through 
the  14th  and  temperatures  were  gener- 
ally near  or  a.  little  higher  than 
seasonal  throughout  the  second  half 
of  the  month.     Dry  weather  persisted 
the  7th  through  the  18th  and  rains, 
beginning  in  the  Gulf  Division  the 
19th,  spread  over  the  entire  State 
the  20th  as  the  beginning  of  a  3-day 
rainy  period.     Showers  reached  most 
areas  again  the  26th  and  31st. 


WEATHER  EFFECTS 

Conditions  were  mostly  favorable  for 
agricultural  interests.     The  long 
period  of  dry  weather  enabled  farmers 
to  make  good  progress  in  harvesting 
crops  but  reduced  soil  moisture  in 
northern  Alabama  to  the  point  of 
unf avorability  for  the  seeding  and 
growth  of  grain  and  cover  crops;  how- 
ever,  rains  and  mild  temperatures 
after  mid-month  were  very  favorable 
for  grain.     Picking  of  cotton  and 
peanuts  was  almost  complete  at  the 
end  of  October  and  the  major  portion 
of  the  corn  crop  was  harvested  this 
month.     Good  yields  of  grain  sorghum 
were  reported  as  harvest  progressed 
and  the  harvest  of  soybeans  was 
actively  underway  late  in  October. 
Pastures  became  short  in  the  northern 
counties  during  the  extended  dry 
weather  period  but  improved  rapidly 
following  the  rains  around  the  20th, 
and  at  the  end  of  October  pastures 
and  livestock  were  in  better  than 
average  condition.     Streamflow  in 
southeastern  Alabama  was  excessive 
due  to  carry-over  from  the  excessive 
rainfall  accompanying  the  hurricane 
late  in  September  and  was  near  or 
just  above  median  elsewhere.  Ground- 
water levels  rose  generally  through- 
out the  State  and  at  the  end  of  the 
month  ranged  from  somewhat  below 
average  in  the  north  to  higher  than 
average  in  the  south.     The  water  leve 
in  the  key  well  in  the  heavily  pumped 
Selma  area  was  above  average  for  the 
first  time  since  1946. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

None . 

FLOODS 

None . 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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FABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

> 
< 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

1 

1 

& 

& 

« 
& 
% 

s 

No  ol  Day 

a 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

s 

1 

i 

o 

1 

Snow,  Sleel 

No 

oi  Days 

Max 

Mm 

•a 

o 

Max  Deptti 
on  Ground 

o 

1 

. 

2 
o 
o 

or  More 

.°i 

S  £ 

3  > 

0  * 

o  £ 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

78.3 

48.0 

63.2 

86 

1 

35 

8+ 

77 

0 

0 

0 

0 

4.14 

2.58 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

)ELLE  MINA  2  N 

76.7 

50,9 

63.8 

83 

6+ 

39 

8 

64 

0 

0 

0 

0 

4.54 

1.98 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

)ECATUR 

73.3 

52.0 

63.7 

1.5 

86 

1 

39 

8+ 

78 

0 

0 

0 

0 

4.09 

1.02 

1.6J 

21 

.0 

0 

7 

i 

1 

■ALKVILLE 

AM 

77.7 

51.3 

64.5 

90 

1 

36 

8 

64 

1 

0 

0 

0 

2.96 

1.34 

22 

.0 

Q 

6 

2 

1 

"LORENCE 

76.9 

47.7 

63.3 

84 

2 

35 

8 

82 

0 

0 

0 

0 

3.63 

.79 

31 

•  0 

Q 

7 

4 

Q 

iAOI  SON 

AM 

79.3 

52.0 

65.8 

3.  1 

90 

1 

39 

8 

53 

1 

0 

0 

0 

3.92 

•  53 

1.54 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

1USCLE  SHOALS  CAA  AP 

74. 5 

53.6 

64.1 

2.3 

85 

6 

42 

8 

59 

0 

0 

0 

0 

3.32 

•  10 

.  83 

31 

.0 

0 

7 

3 

0 

iEDSTONE  ARSENAL 

74.8 

49.1 

62.0 

82 

6  + 

36 

8 

112 

0 

0 

0 

Q 

3.61 

1  .06 

.0 

0 

4 

1 

iUSSELLVILLE  2 

AM 

78.4 

46.8 

62.6 

89 

1 

34 

8 

98 

0 

0 

0 

0 

3.98 

1.33 

21 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

63.7 

3.  80 

.  0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

kLBERTVILLE  2  SE 

AM 

74.1 

52.8 

63.5 

1.2 

85 

2 

42 

8+ 

83 

0 

0 

0 

0 

1.36 

-  1.71 

.48 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

SESSEMER   5  SSW 

76.2 

51.5 

63.9 

87 

6 

38 

8 

76 

0 

0 

0 

0 

5.13 

2.33 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

URMINSHAM  WB  AP 

R 

75.2 

53.8 

64.5 

.8 

86 

6 

41 

8 

62 

0 

0 

0 

0 

3.49 

.63 

.92 

1 

.0 

0 

8 

3 

0 

JRIDGEPORT  2  W 

75.9 

46.  7 

61.3 

86 

2 

34 

8 

133 

0 

0 

0 

0 

4.20 

.95 

1.26 

31 

.0 

0 

6 

3 

2 

.UNTERSVILLE 

78.0 

54.5 

66.3 

89 

1 

40 

8+ 

36 

0 

0 

0 

0 

2.27 

.92 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

>NEONTA 

AM 

76.1 

50.5 

63.3 

1.8 

90 

1 

36 

8 

93 

1 

0 

0 

0 

1.32 

-  X.72 

.69 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

»AINT  BERNARD 

AM 

76.9 

48.7 

62.8 

1.1 

89 

1 

37 

fl 

96 

0 

0 

0 

0 

2.83 

- 

1.42 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

AND  MT  STATE  FARM  API 

75.3 

52.6 

64.0 

84 

1  + 

37 

8 

67 

0 

0 

0 

0 

2.88 

1.01 

31 

.0 

0 

5 

3 

1 

C0TTS80R0 

77.3 

51.4 

64.4 

3.2 

86 

6 

39 

8 

59 

0 

0 

0 

0 

4.38 

1.11 

1.50 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

rALLEY  HEAD  3  S 

AM 

76.2 

50.8 

63.5 

3.0 

89 

1 

36 

8 

76 

0 

0 

0 

0 

2.20 

-  1.25 

.91 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

63.8 

3.03 

.0 

UPPER  PLAINS 

:entreville 

AM 

78.9 

52.1 

63.5 

,5 

89 

7 

39 

8 

54 

0 

0 

0 

0 

7.88 

3.03 

3.57 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

:lanton 

AM 

75.6 

51.3 

63.4 

_ 

.  8 

85 

7 

38 

8 

94 

0 

0 

0 

0 

5.21 

2.59 

2.25 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

AYETTE 

AM 

83. 9M 

47. IM 

63. 5M 

90 

1  + 

35 

8 

49 

3 

Q 

6.31 

3.62 

4.47 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

lALEYVILLE 

AM 

75.4 

52.1 

63.8 

85 

1 

42 

15+ 

60 

0 

0 

0 

0 

6.01 

5.00 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

IAMILTON 

AM 

77. 2M 

5 1  .4M 

64.  3M 

88 

1 

38 

8+ 

68 

Q 

Q 

0 

0 

4.14 

1.51 

21 

.  0 

8 

^ 

^ 

lASPER 

77.4 

48.4 

62.9 

87 

6 

33 

8 

91 

0 

0 

0 

0 

3.01 

2.15 

21 

.0 

0 

4 

1 

OCK  17 

AM 

77.8 

52.8 

65.3 

89 

I 

41 

8 

51 

0 

0 

0 

0 

6.73 

4.  68 

21 

.0 

0 

3 

1 

'RATTVILLE 

75. 6M 

55. 7M 

65. 7M 

.7 

84 

^+ 

41 

8 

43 

0 

0 

0 

0 

3.66 

3.09 

2.32 

2 

.0 

0 

4 

2 

USCALOOSA  CAA  AP 

78.2 

54.2 

66.2 

1.5 

87 

6 

42 

8 

31 

0 

0 

0 

0 

9.16 

6.28 

2.85 

1 

.0 

0 

5 

4 

4 

ERNON 

DIVISION 

64.7 

6.24 

.0 

EASTERN  VALLEY 

NNISTON  CAA  AP 

76.0 

52,0 

64  .  0 

•  4 

83 

6 

40 

8 

61 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-  .75 

.46 

31 

.0 

0 

6 

0 

0 

ALERA  2  SW 

76.9 

52.4 

64.7 

88 

6 

42 

8 

53 

0 

0 

0 

0 

4.60 

1.67 

1.93 

2 

•  0 

4 

3 

ENTRE 

77.7 

51.8 

64.8 

89 

6 

40 

13 

52 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.86 

31 

.0 

Q 

3 

2 

.ADSOEN  GAS  PLANT 

76.6 

50.9 

63.7 

.5 

87 

37 

8 

74 

0 

0 

0 

0 

1 .  76 

31 

.  0 

0 

1 

0 

ELL  CITY  5  NW 

AM 

74.5 

31.8 

63.2 

86 

6 

40 

8 

81 

0 

0 

0 

0 

3.02 

.71 

22 

.0 

0 

^ 

0 

YLACAUOA  4  NE 

76.2 

52.4 

64.3 

86 

6 

39 

8 

63 

0 

0 

0 

0 

3.  19 

1.63 

3 

.0 

0 

3 

3 

1 

ALLAOEOA 

7S.8 

52.8 

64.3 

.2 

86 

6 

39 

8 

67 

0 

0 

0 

0 

2.01 

-  1.04 

.62 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

64.1 

2.68 

.0 

PieOMONT  PLATEAU 

LEXANDER  CITY  6  NE 

75. 9M 

51. 8M 

63. 9M 

87 

1 

39 

8 

69 

0 

0 

0 

0 

4.01 

1.10 

22 

.0 

0 

6 

3 

1 

lUBURN  3  SW 

AM 

76.1 

55.2 

65.7 

.4 

88 

2 

47 

8 

32 

0 

0 

0 

0 

2.06 

-  .82 

.63 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

.AMP  HILL  2  NW 

AM 

75.0 

52.2 

63.6 

85 

2 

41 

8 

78 

0 

Q 

Q 

0 

2.15 

.80 

4 

.  0 

Q 

5 

2 

lEFLIN 

76.6 

47.6 

62.1 

83 

5 

34 

8 

107 

Q 

0 

0 

0 

1.95 

.75 

31 

r  0 

Q 

6 

1 

.AFAYETTE 

74,8 

53.3 

64.1 

83 

1+ 

43 

a 

72 

0 

0 

0 

0 

2  .49 

.73 

*  0 

Q 

* 

ART  IN  OAH 

75.5 

55.0 

65.3 

87 

43 

28 

55 

0 

0 

0 

0 

2.41 

-  .32 

.86 

20 

•  0 

0 

2 

0 

OCKFORO 

AM 

77.8 

50.6 

64.2 

85 

1  + 

41 

8+ 

73 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.20 

3 

.0 

0 

3 

2 

OCK  MILLS 

75.9 

51.1 

63.5 

86 

1 

41 

8 

77 

0 

0 

0 

0 

2.26 

-  .54 

.91 

21 

•  0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

64.1 

2.38 

.0 

PRAIRIE 

AYTON 

AM 

78.3 

56.7 

67.5 

88 

2 

41 

8 

21 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1.75 

3 

a  0 

0 

6 

3 

1 

EMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

77.5 

35.5 

66.5 

88 

2 

44 

28 

35 

0 

0 

0 

0 

4.65 

1.40 

3 

.0 

0 

a 

3 

1 

'REENSBORO 

78.9 

56.7 

67  .8 

2.6 

89 

1 

46 

8+ 

19 

0 

0 

0 

0 

6.17 

3.33 

2.03 

3 

.0 

0 

a 

3 

3 

IVIN6ST0N 

78.7 

54.3 

66.5 

2.8 

88 

1 

41 

8 

29 

0 

0 

0 

0 

2.45 

.12 

.77 

20 

■  0 

0 

2 

0 

ARION  JUNCT'ON  2  NE 

77.2 

55.7 

66.5 

90 

1 

44 

8 

37 

1 

0 

0 

0 

5.47 

2.10 

2 

.0 

0 

6 

2 

ONT60MERY  WB  AP 

R 

77,4 

55.9 

66.7 

.3 

87 

1 

47 

e 

26 

0 

0 

0 

0 

5.76 

3.40 

2.90 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

ELMA 

77.0 

36.2 

66.6 

1.  1 

87 

1 

45 

8+ 

32 

0 

0 

0 

0 

3.05 

•  63 

1,01 

2 

.0 

0 

2 

1 

USrEGEE  2 

76.4 

37.5 

67.0 

87 

47 

8 

33 

0 

0 

0 

0 

2.65 

1  .42 

3 

.0 

0 

2 

1 

NION  SPRINGS  3  S 

AM 

78.1 

57.0 

67.6 

1.9 

84 

4 

41 

8 

15 

0 

0 

0 

0 

6.03 

3.14 

2.40 

3 

.0 

0 

7 

6 

2 

DIVISION 

67.0 

4.47 

.0 

COASTAL  PLAIN 

NDALUSIA 

AM 

78.9 

56.9 

67.0 

90 

2 

48 

8 

16 

1 

0 

0 

0 

3.62 

1.68 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

T*10R£  STATE  FARM 

81.1 

36.3 

68.7 

B« 

1 

47 

28 

4 

0 

0 

0 

0 

5.75 

2.28 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

IRANTLEY 

AM 

M 

0 

0 

0 

0 

2.17 

-  .46 

1.08 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

REWTON  3  SSE 

79.5 

33.3 

66.4 

•  3 

88 

1 

42 

28 

27 

0 

0 

0 

0 

3.12 

.05 

1.21 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

"Ml 'EN  3  NNW 

77.6 

53.2 

63.4 

88 

1 

40 

8 

51 

0 

0 

0 

0 

3.51 

1.42 

2 

.0 

0 

4 

2 

2 

H 

81.0 

52.9 

67.0 

89 

1 

41 

28 

24 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.77 

20 

.0 

0 

8 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

4>  6 
a>  3 
2  ,6 

Average 

Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date 

s 

« 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 

Term  Menns 

Greatest  Day 

• 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Average 

Maximum 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

50  or  More 

o2 

-  0 

5  > 

si 

i      Below  1 

°l 

k£ 

1  Below 

 -—  

CLAYTOW 

78.6 

36.3 

67.5 

94 

1 

44 

28 

26 

I 

0 

0 

0 

4.81 

2.29 

1.40 

.0 

0 

4 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

78. & 

57.9 

68.3 

89 

1 

47 

8 

19 

0 

0 

0 

0 

1.29 

-  1.48 

.77 

20 

.0 

0 

3 

1 

ENTERPRISE 

79  .  2M 

56. OM 

67. 6M 

93 

2 

48 

12 

23 

1 

0 

0 

0 

3.30 

1.21 

3 

•  0 

0 

5 

2 

EUFAULA 

AM 

77.4 

55.2 

66.3 

.6 

ae 

2 

^9 

7fl* 

40 

0 

0 

0 

0 

1.90 

-  .62 

.81 

2 1 

.0 

0 

2 

EVERGREEN  CAA  AP 

78.8 

53.2 

66.0 

.  7 

89 

1 

31 

0 

0 

0 

0 

1.60 

-  1.16 

.47 

.0 

0 

0 

FRISCO  CITY 

AM 

79.6 

56  6 

68.  1 

89 

2 

4  7 

2  8 

9 

0 

0 

0 

0 

2.35 

-  .64 

.68 

.0 

0 

2 

0 

GENEVA 

AM 

78.9 

55.3 

67.1 

89 

2 

46 

8+ 

28 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.19 

1.12 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

GREENVILLE 

79.2 

56.1 

67.7 

1.7 

88 

1 

48 

8+ 

20 

0 

0 

0 

0 

1.90 

-  .64 

.81 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

HEADLAND 

AM 

77.8 

67.0 

86 

2 

31 

0 

0 

0 

0 

1.71 

1.26 

20 

•  0 

0 

3 

1 

1 

HIGHLAND  HOME 

78.3 

56. 

67.* 

.  1 

90 

4 

45 

14 

29 

1 

0 

0 

0 

2.20 

.36 

1.06 

3 

•  0 

0 

3 

2 

1 

LOCK.HART 

AM 

78.9 

58.1 

68.5 

88 

2 

49 

28 

14 

° 

0 

" 

0 

4.31 

1.84 

4 

.0 

0 

6 

2 

2 

NATCHEZ 

AM 

78.0 

50.5 

64.3 

87 

1 

38 

8 

74 

0 

0 

0 

0 

2.87 

1.41 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

OZARK 

AM 

79.1 

55.8 

67.5 

- 

.3 

92 

1 

47 

8+ 

26 

1 

0 

0 

1.57 

-  1.01 

.77 

21 

.0 

0 

3 

2 

Q 

PUSHMATAHA 

AM 

79.9 

52.9 

66. ^ 

1.2 

88 

2 

40 

8+ 

37 

0 

0 

0 

0 

1.38 

-  1.26 

.46 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

THOMASVILLE 

AM 

78.5 

55.2 

66.9 

1.2 

88 

2 

43 

® 

25 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1.87 

1.79 

3 

•  0 

0 

2 

2 

TROY 

77.5 

57.3 

67.4 

- 

.4 

90 

1 

48 

8 

17 

I 

0 

c 

4.20 

1.75 

1.94 

4 

.0 

5 

3 

1 

WHATLEY 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.11 

•  0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

67.1 

2.85 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

80.3 

58.7 

69.5 

.5 

86 

18 

51 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

2.76 

-  1.59 

1.01 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

CITRONELLE 

78.8 

58.6 

68.7 

.2 

86 

1 

52 

8+ 

5 

0 

0 

0 

0 

5.48 

2.15 

2.52 

20 

.0 

0 

4 

4 

2 

CODEN 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

FAIRHOPE 

81.6 

59.7 

70.7 

1.1 

90 

1 

51 

28 

1 

1 

0 

0 

0 

2.76 

-  1.21 

.81 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

FORT  MORGAN 

79.1 

66.5 

72.8 

8S 

1  + 

61 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

3.32 

1.60 

20 

.0 

0 

3 

3 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

79.6 

58.9 

69.3 

•  2 

86 

1  + 

52 

8+ 

1 

0 

0 

0 

0 

4.19 

.44 

1.84 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOBILE 

AM 

80.2 

61.3 

70.8 

.9 

85 

1  + 

54 

8+ 

1 

0 

0 

0 

0 

3.35 

.28 

1.00 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

81.3 

58.6 

70.0 

88 

1 

50 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

6.23 

2.17 

1.79 

2 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

70.3 

4.01 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiection 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

g  1 

1  ol 
&  1 

o 

-1 

0  -a 

e  o 

M 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.S0-.99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrifle  to  si 

BIRVINGHAM  WB  AIRPORT 

N£ 

13 

6.4 

24 

S£ 

25+ 

84 

85 

57 

73 

3 

0 

5 

o 

0 

0 

11 

57 

5.3 

HOBILE  WB  AIRPORT 

NS 

21 

8.3 

84 

89 

54 

76 

1 

2 

2 

1 

2 

0 

8 

4.2 

MOlfTGOMERY  WB  AIRPORT 

E 

15 

5.2 

22 

N 

1 

91 

94 

58 

75 

3 

1 

3 

2 

0 

1 

10 

58 

5.2 

• 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


iTable  3  0"<«"  195t 


Station 

Total 

Dqy  of  month 

 r 

1  1 

2  1 

3 

 r 

*  1 

5  1 

6 

 1 

7  {  8 

I 

1  " 



10  1  11  I  12 

13  I  14  {  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22 

23  24 

— 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

kSeEVI  LLE 

•  7* 

•  •Ol 

T 

kOOISON  CEITTRAL  TOMER 

••74 

1.18 

.M 

S.7J 

.23 

.28 

•  78 

VLBERTA 

1.98 

1.04 

•  »a 

•09  ,90 

.89 

•  00 

tLBCRTV  1 LLE   1  S 

.10 

•  4a 

.24 

.38 

•  00 

•  30 

kLEXAMOER  C I TT  6  NC 

*a01 

•  69 

•  43 

.17 

.1* 

.48  .91 

1.10 

.49 

ICtV I LLE 

5.02 

.96 

.13 

•  07 

■  03 

•29  2^18 

.79 

•  04 

.10 

•  09 

•  18 

\NOALlJSIA 

.11 

.34 

la*a 

•  18 

•06  .84 

.21 

kNMlSTOM  CAA  AP 

1.0) 

.10 

•  35 

•  29 

T 

T 

•32  ^20 

.02 

7 

T 

•  46 

T 

1.03 

•  13 

•  21 

2.90 

.12 

.29 

•  79 

•  49 

•  22 

.23 

.83 

.11 

•  10 

T 

•  04 

.90 

T  1.40 

.28 

.12 

•  90 

kTMENS  2 

.02 

•  19 

.>2 

2.98 

1.03 

iTWOKE  STATE  FARM 

9.T» 

.69 

2.28 

•  70 

.01 

1^30 

■  20 

•  02 

•48  •OS 

.02 

.04 

T 

•  03 

.02 

•  31 

•  05 

.09 

* 

7,07 

4.79 

•  33 

.57 

.21 

1^74 

.97 

»AV  NINETTE 

2.76 

.18 

•  67 

.»7 

•  53 

1^01 

lELGBEEH 

•  16 

.30 

.04 

•20  l^Ol 

■  23 

.24 

•  79 

lELLE  MIMA  2  N 

4.M 

.23 

•  27 

.» 

.04 

•17  i^oa 

.39 

.09 

•  82 

.02 

1«Z3 

•  47 

.32 

.19 

T  2^33 

.31 

•  29 

7 

•  03 

T 

*.20 

Z.44 

•  *« 

.*« 

1^94 

.92 

.14 

1 1  um  1  rjoitm  He  AP  R 

.92 

•  15 

•  40 

T 

.29 

•  45  ,» 

■  20 

T 

T 

•  97 

1  11  NOP 

2.94 

•  39 

.71 

.22 

.14 

■  31 

•  41 

.70 

ILUt  SPRINGS 

RECORD  MISSING 

.  10 

•  30 

- 

T 

- 

•  22 

2il7 

•  01 

l.OO 

.04 

•09  .92 

.03 

iHEWTOW  3  SSe 

1*12 

.09 

•  27 

•  16 

.02 

.62 

1.21 

.19 

)ftl06£P0RT  2  H 

4.20 

1.02 

•  02 

•10  .JO 

■  26 

.03 

•  09 

1.28 

3RUWDI0GE 

4.70 

T 

T 

i.n 

.08 

.44 

.94 

1.04 

■  21 

I A  L  E  ft  A  2  SW 

4.60 

1.20 

.49 

.*M£>eM  3  WIM 

3.31 

1  .42 

1*21 

.02 

•49  .37 

.02 

•  02 

'AMP  HILL  2  NW 

2.13 

.27 

.18 

•  80 

T 

T 

T  .74 

■  18 

T 

T 

:*i*BON  HILL 

S«01 

•  40 

.50 

1.00  3.00 

■  49 

.48 

•  90 

-LNTER  &ROVE 

3.23 

.12 

.76 

.94 

.03 

T  1.13 

.41 

.11 

T 

•  13 

2*  36 

.06 

T 

.23 

•  41 

.60 

.11 

.01 

.08 

•  86 

~ ^         I LLE 

7.0B 

•  32 

T 

•18  3^57 

.91 

•  09 

T 

2.07 

.42 

.47 

.33 

•  40 

.77  •lO 

•  It 

•  12 

:h1 LDtRSBURG 

2.83 

.53 

1^05 

:  I  Ti?OM£LLE 

3.40 

•  60 

1  *53 

!  54 

.01 

2.92 

■  OS 

1.07 

.  10 

*21 

*  2g 

.17 

.53 

•  66 

■  04 

3.21 

2.29 

•  33 

.79 

1^69 

.23 

'LA  TTON 

4.81 

•  05 

.*« 

.08 

1.40 

.90 

1^29 

.69 

H»ANE  2  E 

7.33 

89 

* 

•  11 

.19 

2.01  3^01 

■  93 

•  19 

•  30 

1^29  .01 

•  42 

4.00 

* 

T 

1.03 

.10 

•  10 

.55 

•  99 

.30 

7 

STEAM  LANT 

2«3« 

90 

.40 

.16 

.03 

•  22 

.03 

•  90 

LL  INSVILLE 

2.04 

■  02 

•  14 

.55 

T 

•  10 

•  31 

.12 

.94 

•  29 

•  01 

JMBIA 

3.20 

1.07 

.49 

•09  1^44 

■  19 

CORDOVA 

4.«« 

* 

.09 

T  3*20 

■  12 

•  06 

•  40 

^'^r^v  II 

2.32 

• 

• 

.70 

.20 

•  60 

•  08 

•  10 

•  09 

•  10 

OA  LLE 

3.20 

*60 

.64 

.08 

T  1^89 

.11 

4.93 

.42 

.12 

.26 

■  03 

.32 

2.43  •89 

.02 

•  19 

•  29 

OANVI LLE 

2.63 

' 

1>42 

.43 

•  10 

DATTON 

3.90 

1  *  T< 

.75 

•85  •OS 

.19 

•  12 

.TMO 

4.00 

yt 

.65 

.02 

T  1^60 

.37 

.04  .01 

•  06 

.10 

.94 

3.33 

*26 

* 

.40 

.26 

i^se 

.47 

T 

7 

.19 

•  11 

DECATUR  SUBSTATION 

3.02 

T 

.47 

•  22 

.43 

.14 

1^4« 

.02 

•  08 

.08 

•  96 

DELTA 

2.10 

.  13 

'if 

.99 

.59 

.10 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

4.63 

"it 

.49 

1.40 

•46  •68 

.53 

•  17 

■  02 

DOT  HAN  CAA  AIRPORT 

1.20 

.01 

.09 

T 

■77  •IS 

ELBA 

4.74 

3.20 

•  19 

•  44 

•  99 

6*10 

2.60 

.60 

•34  2^60 

1.34 

•  12 

■  59 

ENTERPRISE 

3.30 

.21 

■  37 

U15  ■St 

EOF AULA 

1.90 

.22 

.02 

•  12 

.08 

T 

•  81 

.50 

.03 

EUTAW  LOCK  7 

4.72 

_ 

57 

.36 

.10 

•  30 

•49  •SO 

.48 

•  00 

•  00 

T 

•  10 

EVERGREEN  CAA  AP 

1.60 

03 

* 

29 

*47 
* 

.39 

•36  •04 

•  02 

FAl RHOPE 

2.76 

.36 

.47 

•  39 

.09 

•  02 

•  01 

•  22 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

2*49 

.32 

•  •93 

.12 

FALKVILLE 

2.96 

• 

•  OB 

.40 

1<10 

.34 

•  14 

•  OS 

FALLS  CITY  BLK  PONO  THR 

3*33 

woe 

.13 

1.70 

1.10 

.20 

•  27 

.90 

•  43 

FARLEY 

2.20 

.40 

*20 

.50 

•  40 

■  40 

.10 

•  20 

FAYETTE 

6.31 

.34 

.66 

•  04 

•10  4^47 

.16 

■  00 

.18 

FLAT  ROCK 

3*67 

1.30 

•  80 

•  25 

1.09 

.03 

FLMENCE 

3.63 

.50 

.08 

•70  •4« 

■  SO 

.79 

FLORENCE  AT  LOCK 

3.34 

*1T 

.21 

•  04 

•  86 

.20 

•  03 

•  32 

.04 

.92 

FORT  DEPOS 1 T  1  M 

2.28 

.82 

.99 

.01 

FORT  MORGAN 

3.32 

.60 

■  07 

1^60 

1^00 

.05 

FORT  PAYNE 

1*69 

* 

.89 

•  20 

.49 

•  12 

.12 

FRISCO  CITY 

2.33 

•  37 

•  22 

.21 

.68 

•40  .23 

.04 

T 

&AOSOEN 

1.33 

•  ^2 

•  20 

.45 

•  10 

.30 

•  07 

.08 

GAOSOEN  &AS  PLANT 

1.76 

.12 

*' 

.25  .18 

.09 

•a« 

OA  I NESV ILLE 

4.09 

•  20 

•  63 

.75 

.11 

.04  .71 

.99 

•  28 

•  06 

•  30 

6ARDEN  CITY 

1.96 

•  43 

•  25 

•  30 

.61 

■  08 

•  10 

•  08 

T 

GENEVA 

2.69 

.14 

•  01 

.07 

•  38 

•  03 

.07  1.12 

.09 

GEOR&I ANNA 

1.90 

T 

•  28 

.85 

.14 

.63 

7 

GOP  GA  -S 

3.32 

•  62 

•  39 

.10 

3.97 

*3« 

.03 

•  09 

GREEN  BAY 

4.09 

.14 

.03 

1.76 

.50 

■  06 

1.43 

.17 

GREENSBORO 

6.17 

1.35 

.33 

2.03 

.07 

1.06  .37 

.12 

.12 

•  04 

7 

•  46 

GREENVILLE 

1.90 

.02 

.04 

.19 

.73 

.07 

.81 

•  04 

7 

GULF  SHORES  2  SSE 

6.96 

1.07 

2.07 

1.87 

.05 

1.05 

•  89 

GUNTERSV ILLE 

2.27 

.10 

.03 

.19 

.07 

.02 

.05 

•  72 

.02 

.13 

•  92 

GUNTERSVILLE  CITY  M  VKS 

1.16 

.03 

.12 

.23 

.42 

•  12 

.14 

.10 

6UNTEHSVILLE  DAM 

1.87 

•  01 

•  03 

.75 

.63 

•  22 

.14 

.09 

MALEYVILLE 

6.01 

.06 

.76 

.13 

9.00 

.06 

HAMI LTON 

4.14 

.01 

•  56 

•  22 

.03 

T 

.92  1.91 

.19 

.01 

.;.'0 

.14 

•  77 

HARRI S6UR&  CAHABA  TOWER 

7.63 

2.25 

•  92 

.22 

.25 

.14  2.86 

.63 

.07 

•  04 

.27 

HAYNEV I LLE 

2.99 

1*42 

•  12 

.42 

.62 

■  37 

MCAOLAND 

li  71 

.30 

.05 

1.28  .10 

HEFLIN 

1.93 

•  10 

.23 

.05 

.26  .39 

.19 

.79 

HIGHLAND  HOME 

2.20 

.43 

1.06 

•  69 

HI»HTOWER 

1.36 

•  04 

.37 

■  65 

■  SO 

3.84 

•  » 

•  32 

1.65 

.34 

T 

1.10 

HUNTSVILLC  SUBSTA 

2.13 

•  19 

.19 

■  38 

•  07 

.30 

.04 

•  0« 

HYTOP 

2.36 

•  02 

1^19 

.68 

.00 

•  28 

.19 

lot  • 

1.83 

.09 

1.54 

•  19 

JACK  son  LOCK  1 

2.79 

.33 

■  32 

■  26 

.25 

.24 

.07  •a? 

.19 

•  00 

JACKSOM  SHOALS 

1.76 

.06 

•  23 

.32 

.08 

.47 

.60 

JACKSONVILLE  2  SW 

2.00 

.12 

.06 

•  23 

T 

.27 

T         •SO  .09 

T 

.99 

JASPER 

3.01 

.35 

■  21 

•  22 

.90  2.15 

.00 

■  07 

.89 

JORDAN  0AM 

2.62 

•  48 

•  11 

.88 

.05 

.19 

•  09 

LAFAYETTE 

2.49 

■  26 

■  39 

.08 

•90  ^73 

.93 

LAY  OAH 

3.43 

1.29 

•  77 

.43  .91 

.04 

.49 

LEEDS 

2.M 

T 

1.02 

•  10 

•  >9 

.52 

•  82 

T 

7 

LEESeURG 

1.77 

•  04 

•  09 

•  91 

.06 

•  19 

.32 

•  18 

LIVINGSTON 

2  .49 

.30 

•  03 

.80 

•77  •SO 

•  02 

.11 

.22 

LOCKHART 

*i31 

.19 

•  02 

•  13 

1>M 

.14 

•  02 

I 

'               ,0i  U40 

.46 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


LOCK  IT 
MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEHS 

MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MIL5TEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  MB  AIRPORT 

weiLE 

MONTE  SANO 
MONTEVALLO 
HONTftOMERY  MB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 
NEWeURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 

ORItVILLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RAINSVILLE 
RED  SAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FAU-S 

ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFOXD 
ROCK  HILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

scorrsBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

SEALE  6  W 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  k  S 
SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIH 

SYLACAUGA  2 
SYLACAUGA  t. 


NE 


SVLVANIA 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORO 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

VERNON 
WADLEY 

WALLACE  3  SH 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

WEST  BLOCrON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STOfiE 


5.*7 
2.41 
3*73 


3.Z2 
6.99 
».7« 


4.92 
e«73 
4*  SO 
4.83 

7.02 
3.09 
9.66 
2.61 


2.65 
2.67 
3.61 
7.&6 


6.23 
3.27 
2.26 


1.93 
3.05 
3*63 


3.75 
2*01 
1.95 
4.32 


1.99 
2*34 
4.20 
9.18 
7.32 

2*65 

1««0 
2«20 
10.23 


1.46 
1.43 
1.40 

7.49 
2*83 
3.35 
2.33 
4.15 

3.99 
3.09 
6.95 
2*00 
2.97 


Day  of  month 


13  14 


15 


22     23  24 


1*97  2*54 


1.79  1.28 


RECORD  MISSING 


.08  1.07  1.50 


25     26  27 
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Station 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


ALABAMA 
OCTOBER  1956 


isj~l7 


36    27  28 


ALBERTVIULE  2  SE 
ALEXANDER   CITY   6  NE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 

ATHENS  2 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN   3  SW 
lAr  NINETTE 

ItLLE  HINA   2  N 

lESSEMER   b  SSK 

J I RH INGHAM  KB  AP 

iRANTLET 

JREWTON   :•  SSE 

IRIOeEPORT  2  U 
ALERA  2  SH 

:AH0EN  3  NNH 

:AMP  HILL  2  NX 

:entre 

lENTREVILLE 

:hatom 
utronelle 


:ODEN 

»AYTON 

)ECATUR 

lEHOPOLIS  LOCK  AND  0AM 
>OTHAN  CAA  AIRPORT 
NTERPRISE 
:UFAULA 

:VERGREEN  CAA  AP 

'AIRHOPE 

'ALKVILLE 

^ArETTE 

'LORENCE 

ORT  MORGAN 

RISCO  CITY 

iAOSOEN   GAS  PLANT 

iEMEVA 


MAX 

75 

85 

74 

73 

73 

75 

84 

7S 

77 

81 

74 

72 

72 

76 

77 

76 

66 

72 

78 

MIN 

63 

60 

63 

61 

62 

60 

56 

42 

42 

47 

49 

47 

4« 

45 

47 

47 

53 

53 

60 

60 

55 

55 

57 

55 

52 

49 

49 

45 

48 

S3 

5S 

52  iS 

60 

MIN 

60 

63 

63 

63 

59 

55 

39 

44 

46 

53 

46 

45 

42 

47 

46 

47 

55 

48 

62 

68 

57 

52 

50 

65 

55 

46 

41 

46 

55 

56 

51.8 

B2 

90 

80 

76 

S3 

85 

83 

84 

82 

83 

SO 

74 

79 

60 

76 

78 

76 

72 

MIN 

65 

68 

68 

63 

60 

63 

65 

46 

53 

57 

57 

SO 

52 

55 

57 

52 

54 

54 

55 

57 

63 

56 

56 

55 

57 

57 

54 

49 

51 

56 

55 

5«>9 

80 

81 

72 

71 

MIN 

60 

63 

62 

60 

59 

60 

47 

40 

46 

48 

53 

48 

46 

47 

46 

46 

50 

57 

57 

56 

58 

57 

55 

50 

54 

48 

43 

43 

49 

52 

50 

52.0 

74 

78 

80 

63 

81 

76 

78 

70 

68 

MIN 

58 

55 

62 

55 

58 

53 

50 

35 

35 

48 

46 

49 

44 

39 

40 

43 

45 

61 

52 

50 

51 

55 

53 

51 

50 

40 

42 

40 

42 

46 

51 

48.0 

MAX 

S9 

83 

8J 

84 

85 

81 

83 

85 

85 

83 

79 

81 

82 

82 

80 

63 

85 

62 

76 

78 

81 

77 

77 

78 

62 

81  1 

MIN 

5* 

68 

651 

61 

59 

63 

62 

48 

51 

54 

57 

52 

52 

51 

55 

56 

52 

52 

55 

64 

64 

57 

55 

53 

56 

58 

56 

47 

51 

62 

54 

56.3 

MAX 

a*! 

72 

81 

83 

82 

76 

80 

80 

75 

71 

76 

76 

79 

76 

80 

82 

69 

79 

69 

66 

72 

67 

MIN 

63 

66 

66 

64 

62 

64 

59 

47 

52 

52 

53 

49 

48 

48 

52 

55 

54 

57 

49 

60 

69 

53 

53 

66 

59 

54 

49 

46 

49 

56 

57 

S5.2 

85 

81 

62 

82 

76 

81 

80 

84 

86 

78 

82 

MIN 

67 

68 

65 

63 

65 

63 

66 

51 

54 

56 

60 

55 

54 

54 

57 

56 

54 

56 

60 

66 

64 

58 

57 

55 

58 

59 

59 

52 

54 

54 

57 

»8.7 

79 

S3 

74 

66 

70 

MIN 

5« 

62 

64 

60 

55 

56 

53 

39 

42 

47 

51 

47 

46 

45 

43 

44 

46 

57 

53 

56 

57 

58 

55 

60 

55 

54 

41 

41 

45 

46 

51 

50.9 

MIN 

65 

65 

66 

62 

60 

57 

58 

38 

43 

47 

50 

47 

41 

43 

43 

42 

43 

54 

50 

58 

69 

58 

56 

47 

52 

55 

50 

41 

43 

49 

53 

51.5 

78 

80 

MIN 

66 

65 

64 

63 

60 

60 

45 

41 

48 

49 

56 

52 

50 

50 

52 

50 

49 

60 

58 

60 

68 

57 

53 

49 

60 

60 

46 

46 

46 

51 

51 

53.8 

63 

79 

76 

79 

71 

65 

MIN 

62 

63 

61 

52 

47 

53 

68 

61 

40 

56 

47 

MAX 

88 

80 

79 

84 

83 

85 

66 

61 

85 

64 

60 

75 

80 

80 

81 

78 

80 

70 

74 

78 

79 

76 

80 

79  5 

MIN 

66 

68 

67 

65 

59 

61 

58 

43 

47 

50 

54 

50 

48 

45 

49 

47 

46 

45 

51 

65 

63 

54 

52 

49 

60 

64 

66 

42 

46 

62 

51 

53.3 

MAX 

82 

86 

78 

81 

65 

74 

78 

82 

79 

76 

74 

77 

77 

80 

80 

78 

68 

61 

72 

61 

71 

71 

60 

76 

67 

72 

75 

75 

75 

66 

75.9 

MIN 

50 

58 

61 

56 

56 

55 

50 

34 

40 

41 

40 

39 

36 

38 

40 

38 

42 

55 

53 

53 

54 

56 

52 

44 

49 

46 

40 

37 

39 

42 

54 

46.7 

MAX 

80 

81 

76 

78 

84 

88 

76 

80 

82 

84 

79 

76 

79 

80 

82 

79 

82 

83 

62 

74 

66 

72 

75 

60 

73 

69 

74 

70 

71 

66 

65 

76.9 

MIN 

63 

65 

53 

62 

59 

58 

59 

42 

46 

47 

50 

48 

44 

45 

47 

48 

46 

52 

55 

56 

58 

57 

54 

46 

54 

57 

47 

44 

45 

52 

53 

52.4 

MAX 

88 

82 

79 

82 

83 

66 

60 

77 

61 

82 

78 

74 

77 

74 

80 

78 

70 

67 

MIN 

65 

69 

68 

66 

63 

61 

60 

40 

46 

49 

51 

49 

43 

44 

47 

46 

44 

49 

51 

64 

61 

57 

54 

49 

60 

69 

53 

44 

46 

52 

50 

53.2 

MAX 

81 

78 

82 

76 

77 

60 

70 

72 

75 

80 

69 

70 

70 

78 

65 

68 

67 

75  .0 

MIN 

61 

63 

65 

62 

60 

59 

56 

41 

44 

49 

50 

44 

46 

44 

48 

49 

51 

63 

49 

52 

56 

55 

56 

60 

52 

53 

45 

45 

49 

53 

56 

52.2 

60 

82 

67 

MIN 

57 

62 

65 

60 

56 

58 

58 

41 

42 

52 

48 

44 

40 

44 

44 

44 

53 

57 

67 

56 

64 

57 

55 

50 

53 

65 

47 

45 

47 

52 

55 

51.8 

70 

83 

87 

81 

65 

79 

78 

79 

78  9 

MIN 

6* 

66 

68 

64 

63 

58 

56 

39 

40 

47 

52 

52 

43 

43 

49 

45 

42 

48 

46 

55 

62 

56 

52 

48 

52 

58 

59 

42 

45 

46 

53 

52.1 

78 

76 

81 

84 

82 

MIN 

67 

70 

68 

64 

58 

60 

57 

42 

44 

48 

50 

49 

44 

45 

46 

49 

45 

46 

50 

66 

62 

56 

56 

60 

50 

59 

56 

41 

43 

43 

56 

52.9 

80 

83 

81 

75 

80 

79 

82 

79 

78 

60 

79 

78  8 

MIN 

68 

69 

68 

63 

60 

66 

65 

52 

56 

59 

58 

56 

52 

55 

56 

59 

55 

55 

55 

55 

62 

58 

58 

67 

59 

60 

60 

52 

64 

54 

56 

58.6 

83 

80 

80 

82 

85 

77 

78 

60 

81 

75 

71 

76 

76 

79 

77 

61 

62 

62 

67 

68 

72 

79 

71 

62 

71 

66 

66 

66 

75  .5 

MIN 

62 

64 

66 

64 

60 

58 

56 

38 

43 

46 

54 

49 

42 

42 

46 

45 

44 

61 

49 

66 

59 

66 

54 

48 

51 

56 

49 

40 

42 

49 

51 

51.3 

83 

79 

85 

82 

83 

83 

77 

74 

78 

79 

62 

85 

60 

75 

75 

81 

71 

67 

73 

78 

67 

66 

75 

78.6 

MIN 

59 

67 

67 

65 

62 

65 

58 

51 

56 

56 

55 

47 

49 

52 

56 

55 

67 

54 

54 

60 

69 

54 

58 

66 

57 

57 

50 

44 

53 

56 

53 

56.3 

82 

63 

79 

62 

60 

75 

63 

82 

84 

64 

78 

60 

82 

81 

83 

MIN 

57 

61 

65 

60 

68 

53 

57 

66 

50 

59 

64 

63 

53 

57 

54 

64 

82 

82 

65 

84 

79 

78 

78 

82 

60 

67 

73 

70 

60 

80 

66 

69 

78  .3 

MIN 

69 

69 

66 

66 

64 

62 

62 

41 

50 

54 

57 

56 

49 

54 

53 

52 

49 

54 

54 

61 

62 

59 

67 

66 

58 

60 

54 

47 

50 

55 

56 

56.7 

MAX 

86 

80 

70 

62 

MIN 

62 

61 

65 

62 

60 

58 

57 

39 

39 

50 

50 

50 

48 

48 

42 

43 

47 

63 

50 

58 

59 

58 

58 

52 

66 

56 

46 

40 

45 

47 

54 

52.0 

MAX 

81 

86 

82 

74 

80 

81 

86 

75 

78 

62 

78 

74 

69 

70 

76 

76 

78 

70 

77  5 

MIN 

68 

69 

66 

67 

64 

62 

61 

45 

46 

51 

54 

55 

51 

50 

49 

51 

47 

51 

50 

60 

62 

60 

68 

53 

55 

60 

52 

44 

49 

52 

57 

55.5 

MAX 

69 

85 

75 

85 

85 

84 

67 

83 

84 

60 

83 

MIN 

68 

69 

68 

67 

64 

65 

56 

47 

60 

56 

57 

50 

53 

53 

58 

60 

58 

54 

58 

62 

62 

56 

55 

56 

69 

60 

62 

50 

52 

57 

53 

57.9 

89 

79 

79 

69 

78 

81 

77 

70 

71 

77 

79.2 

MIN 

57 

69 

67 

61 

61 

65 

62 

50 

49 

56 

56 

46 

51 

52 

58 

58 

52 

54 

53 

56 

58 

51 

57 

61 

57 

53 

64 

61 

56 

52 

56.0 

MAX 

82 

86 

75 

73 

60 

7 1 

67 

71 

65 

69 

66 

77  .4 

MIN 

6<> 

66 

66 

65 

62 

64 

62 

47 

51 

50 

54 

47 

4« 

48 

53 

56 

58 

62 

53 

56 

51 

54 

54 

52 

53 

68 

51 

46 

62 

56 

56 

55.2 

MA> 

89 

83 

79 

69 

78 

I  72 

79 

81 

81 

70 

73 

74 

75 

70 

81 

76.6 

MIN 

65 

70 

67 

63 

59 

61 

51 

44 

48 

49 

57 

50 

49 

50 

51 

51 

46 

4e 

51 

64 

57 

1  53 

54 

49 

52 

69 

46 

42 

45 

60 

46 

53.2 

MA> 

83 

82 

86 

82 

73 

60 

79 

82 

80 

75 

77 

79 

79 

83 

81  .6 

MIN 

69 

69 

68 

64 

61 

65 

65 

52 

53 

59 

61 

56 

56 

56 

5< 

59 

66 

6C 

69 

67 

64 

59 

69 

66 

60 

61 

69 

61 

55 

56 

56 

59.7 

MAX 

90 

72 

6C 

84 

80 

7£ 

75 

80 

79 

1 

78 

66 

79 

80 

76 

62 

75 

76 

68 

77.7 

MIN 

60 

63 

66 

62 

62 

56 

53 

36 

42 

45 

48 

51 

49 

48 

40 

44 

47 

60 

f  " 

54 

58 

56 

54 

49 

62 

66 

43 

42 

45 

48 

55 

51  .3 

MAX 

90 

90 

89 

89 

90 

6C 

86 

81 

65 

89 

89 

87 

74 

78 

1 

80 

81 

79 

72 

74 

83.9 

MIN 

60 

60 

59 

54 

S4 

48 

48 

35 

45 

47 

47 

36 

37 

37 

3! 

40 

41 

44 

45 

50 

50 

49 

60 

46 

46 

52 

52 

51 

44 

46 

47.1 

MAX 

82 

84 

80 

80 

82 

80 

79 

78 

75 

79 

82 

63 

6C 

79 

83 

79 

77 

78 

76 

78 

76 

77 

77 

78  .9 

j  MIN 

56 

60 

62 

64 

62 

55 

53 

35 

45 

46 

47 

40 

44 

42 

43 

38 

39 

60 

52 

50 

4G 

48 

48 

44 

44 

44 

43 

48 

44 

43 

42 

!  47.7 

1  Mil 

76 

6C 

79 

79 

76 

78 

77 

79 

1 

76 

78 

79 

80 

79 

76 

74 

78 

79 

81 

80 

82 

75 

75 

75 

80 

79.1 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

72 

63 

68 

67 

64 

63 

62 

64 

65 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

61 

64 

68 

67 

69 

65 

63 

62 

62 

68 

66.5 

1  MAX 

7* 

89 

84 

77 

84 

82 

66 

81 

81 

85 

84 

82 

76 

81 

61 

84 

80 

83 

84 

78 

71 

74 

70 

78 

81 

81 

72 

74 

76 

78 

76 

79.6 

1  MIK 

67 

69 

67 

64 

58 

63 

63 

48 

52 

55 

57 

52 

51 

52 

56 

54 

50 

63,  58 

60 

63 

67 

56 

54 

57 

58 

56 

47 

62 

52 

55 

56.6 

j  MAX 

76 

80 

74 

1  " 

83 

87 

74 

80 

65 

82 

75 

73 

78 

79 

61 

82 

81 

83 

i 

75 

62 

73 

74 

80 

73 

67 

75 

73 

74 

69 

64 

76.5 

MIN 

1  57 

61 

64 

1  63 

55 

56 

55 

37 

39 

44 

52 

46 

43 

40 

41 

40 

48 

58 

58 

61 

55 

58 

65 

47 

56 

55 

46 

41 

45 

49 

53 

50.9 

I  MAX 

■  87 

89 

85 

73 

85 

87 

82 

87 

81 

'  83 

83 

80 

75 

76 

79 

81 

79 

82 

86 

78 

69 

71 

78 

78 

80 

78 

73 

71 

73 

70 

65 

78.9 

Hill 

6<i 

68 

67 

63 

60 

6S 

61 

46 

51 

53 

57 

46 

46 

49 

51 

66 

64 

49 

64 

61 

63 

64 

55 

52 

66 

67 

62 

46 

50 

57 

51 

55.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


St<ztion 

Day  0<  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eftEENSBORO 

MAX 

80 

85 

81 

87 

60 

81 

84 

64 

86 

80 

80 

79 

82 

62 

89 

66 

80 

68 

70 

70 

79 

81 

79 

66 

72 

76 

75 

66 

72 

78 

9 

MIN 

69 

68 

67 

65 

65 

62 

67 

46 

51 

94 

62 

52 

46 

92 

52 

52 

49 

53 

54 

62 

62 

59 

58 

64 

59 

59 

49 

46 

51 

56 

55 

96 

7 

GREENVILLE 

MAX 

SB 

82 

77 

82 

83 

86 

84 

82 

84 

86 

61 

79 

80 

80 

63 

78 

83 

85 

61 

62 

75 

73 

77 

81 

BO 

69 

70 

71 

76 

65 

76 

79 

2 

MIN 

65 

68 

68 

65 

59 

63 

61 

46 

54 

55 

59 

49 

49 

51 

59 

56 

52 

51 

52 

63 

62 

54 

56 

65 

66 

57 

54 

48 

51 

58 

51 

56 

1 

eUNTERSVILLE 

MAX 

89 

83 

78 

77 

80 

87 

81 

65 

63 

82 

79 

80 

81 

78 

82 

60 

78 

77 

83 

78 

70 

70 

74 

80 

76 

68 

71 

79 

76 

70 

66 

78 

0 

MIN 

57 

64 

66 

63 

60 

59 

60 

40 

40 

52 

96 

54 

99 

56 

46 

46 

60 

61 

55 

62 

63 

52 

57 

52 

60 

56 

48 

50 

46 

50 

53 

94 

6 

HALEYVILLE 

MAX 

as 

67 

75 

73 

72 

71 

75 

76 

71 

76 

83 

79 

78 

77 

76 

81 

62 

83 

79 

79 

79 

79 

70 

71 

72 

74 

65 

72 

75 

73 

69 

75 

4 

MIN 

43 

62 

63 

60 

60 

61 

63 

62 

61 

56 

52 

51 

51 

44 

42 

42 

46 

48 

47 

55 

54 

54 

51 

51 

60 

65 

44 

42 

42 

48 

54 

92 

■  1 

HAMILTON 

MAX 

86 

81 

77 

73 

n 

79 

85 

73 

78 

83 

85 

79 

75 

77 

78 

81 

64 

85 

80 

82 

64 

69 

76 

79 

78 

66 

72 

73 

73 

63 

77 

•  2 

MIN 

62 

63 

64 

61 

60 

58 

56 

38 

36 

46 

64 

50 

49 

♦7 

49 

46 

46 

49 

60 

60 

68 

56 

50 

62 

68 

48 

44 

47 

48 

53 

91 

4 

HEADLAND 

MAX 

77 

86 

84 

83 

83 

83 

85 

83 

85 

82 

77 

73 

78 

78 

81 

76 

80 

89 

79 

67 

75 

85 

76 

79 

74 

68 

67 

69 

66 

69 

77 

77 

■  8 

MIN 

66 

67 

65 

60 

65 

61 

55 

47 

54 

57 

60 

50 

90 

94 

97 

54 

53 

55 

60 

61 

55 

54 

54 

69 

60 

50 

50 

50 

66 

53 

58 

96 

il 

HEFLIN 

MAX 

79 

82 

73 

72 

85 

81 

76 

79 

84 

82 

82 

74 

78 

79 

80 

81 

82 

81 

62 

71 

63 

73 

74 

61 

71 

70 

76 

70 

72 

70 

71 

76 

■  6 

MIN 

5* 

62 

61 

61 

56 

55 

50 

34 

37 

41 

44 

39 

37 

36 

36 

40 

47 

64 

52 

60 

56 

96 

54 

44 

46 

43 

41 

39 

41 

48 

91 

47 

•  6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

87 

84 

88 

90 

87 

81 

81 

79 

66 

79 

60 

76 

80 

79 

79 

78 

85 

85 

85 

78 

73 

79 

73 

73 

76 

73 

65 

67 

70 

69 

74 

78 

i3 

MIN 

61 

65 

66 

70 

64 

60 

64 

51 

48 

93 

57 

95 

47 

45 

60 

54 

53 

63 

54 

60 

61 

61 

55 

66 

63 

55 

57 

60 

51 

52 

97 

56 

■  4 

JASPER 

MAX 

75 

75 

73 

eo 

83 

87 

76 

80 

64 

89 

60 

77 

80 

81 

63 

85 

89 

SZ 

83 

75 

62 

74 

76 

81 

75 

67 

73 

73 

74 

65 

71 

77 

4 

MIN 

59 

62 

66 

64 

57 

54 

51 

33 

39 

43 

43 

43 

37 

39 

38 

39 

41 

51 

48 

55 

58 

60 

5:) 

46 

49 

54 

45 

37 

41 

45 

61 

48 

|4 

LAFAYETTE 

MAX 

85 

78 

73 

78 

85 

83 

77 

77 

SO 

79 

73 

70 

74 

79 

77 

77 

60 

82 

SO 

69 

63 

73 

75 

78 

70 

69 

71 

65 

69 

67 

71 

74 

•  8 

MIN 

61 

64 

63 

63 

58 

62 

59 

43 

49 

51 

49 

44 

44 

49 

49 

62 

53 

55 

52 

59 

53 

53 

54 

62 

54 

92 

47 

48 

50 

57 

56 

63 

■  3 

LIVINGSTON 

MAX 

SS 

82 

78 

78 

81 

87 

76 

79 

83 

84 

80 

76 

80 

80 

83 

82 

86 

87 

81 

67 

71 

71 

79 

SO 

81 

66 

72 

79 

75 

74 

77 

78 

7 

MIN 

69 

70 

68 

66 

63 

60 

5B 

41 

45 

46 

66 

54 

46 

46 

49 

48 

47 

51 

49 

60 

62 

61 

57 

52 

56 

55 

54 

42 

47 

51 

57 

94 

3 

LOCKHART 

MAX 

83 

88 

82 

72 

84 

85 

e4 

8« 

84 

82 

83 

60 

74 

79 

79 

80 

77 

82 

66 

79 

69 

78 

76 

78 

80 

79 

73 

73 

72 

73 

66 

78 

9 

MIN 

67 

70 

68 

61 

61 

66 

63 

50 

57 

57 

59 

51 

94 

94 

56 

69 

57 

52 

67 

64 

64 

55 

67 

57 

68 

58 

55 

49 

61 

61 

53 

98 

1 

LOCK  17 

MAX 

89 

80 

83 

73 

81 

85 

87 

76 

80 

83 

83 

81 

79 

79 

79 

80 

82 

84 

62 

83 

65 

67 

69 

76 

81 

77 

70 

67 

70 

73 

71 

77 

iB 

MIN 

6S 

66 

66 

63 

62 

60 

57 

41 

44 

50 

60 

49 

46 

48 

46 

46 

47 

48 

53 

64 

60 

60 

65 

51 

54 

55 

52 

45 

46 

49 

55 

92 

■  8 

MAOISON 

MAX 

90 

88 

79 

74 

78 

60 

85 

79 

82 

85 

86 

84 

78 

62 

84 

86 

67 

86 

78 

65 

59 

63 

80 

82 

86 

62 

73 

74 

76 

77 

67 

79 

6 

MIN 

60 

62 

65 

61 

59 

57 

51 

39 

44 

48 

49 

46 

49 

48 

49 

46 

61 

69 

54 

61 

57 

56 

61 

56 

65 

44 

42 

43 

46 

51 

50 

52 

■  0 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

90 

82 

79 

82 

83 

86 

80 

77 

60 

82 

78 

73 

77 

77 

81 

79 

83 

85 

82 

71 

75 

72 

76 

78 

77 

65 

70 

71 

72 

66 

68 

77 

■  2 

MIN 

69 

68 

68 

65 

62 

63 

61 

44 

47 

49 

5« 

91 

44 

92 

51 

61 

46 

54 

53 

63 

62 

59 

67 

54 

68 

59 

49 

45 

46 

60 

52 

65 

i7 

MARTIN  0AM 

MAX 

87 

SO 

78 

78 

84 

84 

77 

78 

76 

79 

77 

70 

79 

74 

76 

76 

79 

83 

83 

70 

65 

72 

72 

78 

76 

66 

69 

65 

72 

67 

70 

76 

■  6 

MIN 

66 

66 

63 

64 

62 

62 

56 

53 

55 

94 

56 

51 

44 

44 

47 

50 

50 

66 

50 

62 

60 

55 

60 

58 

69 

56 

44 

43 

44 

58 

56 

56 

•  0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

82 

81 

84 

82 

85 

84 

79 

83 

83 

80 

76 

81 

80 

82 

60 

82 

84 

76 

76 

77 

71 

79 

78 

60 

78 

73 

75 

76 

77 

80 

79 

•  6 

MIN 

69 

70 

66 

63 

61 

64 

59 

52 

54 

59 

61 

69 

93 

96 

57 

56 

64 

55 

62 

65 

62 

59 

59 

57 

59 

63 

66 

52 

65 

52 

58 

58 

•  9 

MOBILE 

MAX 

85 

84 

82 

89 

84 

85 

85 

60 

64 

83 

83 

76 

81 

80 

81 

79 

82 

82 

78 

70 

79 

71 

79 

80 

83 

78 

74 

76 

77 

78 

81 

SO 

■  2 

MIN 

71 

69 

67 

64 

67 

68 

56 

54 

59 

63 

59 

63 

59 

59 

59 

57 

60 

66 

67 

66 

58 

59 

59 

60 

63 

63 

54 

58 

56 

62 

55 

61 

|3 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

87 

83 

72 

82 

83 

84 

80 

60 

83 

84 

78 

74 

76 

79 

82 

80 

82 

S3 

82 

67 

73 

74 

76 

SO 

74 

66 

76 

66 

68 

67 

79 

77 

|4 

MIN 

68 

68 

65 

65 

64 

65 

55 

47 

94 

94 

56 

91 

4« 

52 

53 

56 

52 

52 

62 

62 

58 

55 

56 

54 

57 

58 

51 

48 

50 

56 

52 

69 

■  9 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

69 

80 

74 

77 

77 

85 

70 

77 

81 

78 

79 

74 

77 

77 

78 

83 

82 

79 

79 

64 

61 

71 

75 

78 

76 

68 

69 

73 

73 

64 

68 

74 

■  6 

HIN 

63 

65 

64 

63 

60 

67 

51 

42 

45 

53 

53 

50 

50 

52 

46 

44 

51 

55 

56 

60 

68 

61 

58 

61 

57 

62 

48 

44 

49 

63 

51 

93 

|6 

NATCHEZ 

MAX 

87 

83 

82 

80 

81 

89 

79 

77 

82 

62 

79 

74 

78 

77 

SO 

72 

81 

84 

78 

73 

73 

70 

78 

79 

SO 

80 

71 

73 

74 

69 

78 

78 

0 

MIN 

63 

67 

66 

61 

60 

58 

55 

36 

42 

45 

49 

49 

43 

44 

46 

44 

40 

46 

46 

60 

62 

54 

49 

46 

50 

58 

53 

40 

40 

49 

43 

50 

■  5 

ONEONTA 

MAX 

90 

71 

76 

72 

76 

85 

86 

76 

79 

62 

82 

76 

73 

78 

78 

60 

80 

80 

81 

84 

69 

63 

71 

71 

80 

74 

63 

71 

73 

73 

66 

76 

■  1 

MIN 

56 

61 

64 

61 

55 

56 

56 

36 

40 

46 

52 

49 

47 

40 

42 

41 

46 

60 

54 

60 

56 

67 

52 

48 

53 

54 

45 

40 

46 

46 

50 

50 

•  5 

OZARK 

MAX 

92 

84 

75 

83 

87 

84 

86 

84 

84 

65 

81 

76 

80 

61 

S3 

79 

S3 

85 

80 

71 

72 

76 

77 

82 

78 

69 

72 

69 

68 

65 

76 

79 

•  1 

MIN 

67 

67 

64 

62 

65 

59 

57 

47 

55 

55 

47 

50 

50 

94 

57 

64 

51 

53 

61 

62 

65 

56 

64 

57 

57 

50 

49 

50 

55 

66 

56 

66 

•  8 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

83 

72 

76 

71 

73 

86 

84 

73 

76 

81 

SO 

76 

71 

75 

76 

79 

60 

80 

77 

61 

69 

64 

71 

73 

74 

72 

62 

72 

67 

71 

66 

74 

■  6 

MIN 

59 

64 

64 

63 

57 

58 

57 

40 

43 

46 

51 

44 

44 

44 

45 

48 

50 

50 

52 

53 

56 

58 

58 

55 

62 

56 

49 

46 

46 

4S 

49 

61 

•  6 

PRATTVILLE 

MAX 

79 

79 

73 

82 

84 

84 

68 

75 

79 

81 

78 

73 

76 

81 

82 

76 

81 

83 

82 

68 

65 

67 

80 

77 

65 

73 

57 

67 

67 

72 

75 

■  6 

MIN 

67 

67 

67 

64 

64 

63 

60 

41 

47 

61 

58 

62 

63 

60 

94 

53 

51 

54 

51 

61 

60 

55 

53 

67 

59 

51 

48 

49 

68 

52 

55 

i7 

PUSHMATAHA 

MAX 

80 

88 

83 

76 

78 

84 

86 

78 

80 

64 

84 

84 

79 

84 

79 

62 

85 

85 

86 

80 

67 

75 

76 

SO 

80 

81 

68 

71 

74 

80 

61 

79 

9 

MIN 

68 

69 

68 

65 

64 

64 

59 

40 

44 

46 

49 

48 

41 

44 

44 

47 

49 

47 

48 

60 

63 

56 

57 

60 

49 

68 

54 

40 

43 

49 

98 

92 

>9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

7* 

79 

72 

76 

77 

82 

77 

79 

61 

80 

76 

73 

77 

79 

81 

81 

61 

79 

82 

66 

63 

71 

73 

■li 

73 

63 

69 

73 

74 

67 

66 

74 

6 

MIN 

56 

64 

61 

61 

57 

55 

40 

36 

40 

45 

48 

48 

48 

41 

40 

41 

46 

57 

60 

68 

57 

57 

50 

46 

56 

47 

40 

38 

43 

43 

46 

49 

1 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 

88 

82 

82 

83 

83 

85 

86 

82 

67 

89 

81 

76 

82 

82 

83 

81 

83 

66 

78 

81 

SO 

73 

80 

80 

81 

77 

76 

77 

78 

79 

82 

81 

3 

MIN 

66 

66 

68 

63 

61 

64 

63 

50 

53 

57 

69 

54 

94 

93 

56 

58 

66 

67 

58 

66 

64 

58 

57 

56 

57 

59 

61 

60 

62 

62 

56 

58 

6 

ROCKFORD 

MAX 

85 

85 

82 

75 

82 

85 

85 

78 

60 

64 

83 

78 

79 

75 

79 

82 

80 

82 

83 

S3 

66 

69 

70 

75 

82 

76 

73 

76 

70 

69 

66 

77 

8 

MIN 

61 

63 

66 

62 

63 

56 

54 

41 

47 

48 

93 

47 

44 

46 

46 

49 

49 

47 

46 

48 

64 

59 

50 

48 

53 

53 

42 

43 

41 

50 

47 

50 

6 

ROCK  MILLS 

MAX 

86 

84 

75 

76 

80 

83 

80 

78 

63 

60 

79 

71 

79 

78 

79 

78 

62 

82 

61 

72 

64 

71 

75 

SO 

72 

66 

74 

66 

70 

69 

68 

75 

9 

MIN 

55 

62 

63 

59 

56 

55 

53 

41 

43 

45 

49 

44 

43 

42 

44 

49 

61 

54 

60 

61 

67 

54 

52 

52 

62 

54 

44 

44 

45 

66 

63 

61 

1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

89 

70 

80 

76 

80 

81 

84 

71 

78 

82 

84 

81 

77 

77 

79 

81 

64 

84 

69 

61 

80 

63 

75 

79 

81 

77 

73 

71 

76 

76 

76 

78 

4 

MIN 

54 

62 

61 

62 

99 

53 

52 

34 

35 

39 

46 

44 

39 

30 

38 

38 

39 

41 

47 

47 

49 

57 

51 

45 

44 

58 

42 

36 

42 

42 

53 

46 

8 

SAINT  BERNARD 

MAX 

89 

69 

79 

73 

78 

79 

85 

72 

81 

82 

84 

81 

77 

81 

81 

83 

82 

63 

79 

65 

67 

63 

70 

74 

82 

74 

61 

71 

76 

76 

66 

76 

9 

MIN 

55 

60 

64 

60 

57 

56 

55 

37 

39 

43 

49 

49 

41 

41 

41 

42 

41 

48 

61 

51 

55 

66 

54 

49 

50 

54 

45 

39 

40 

43 

49 

48 

7 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

84 

80 

73 

79 

81 

84 

60 

77 

60 

81 

74 

72 

76 

79 

80 

79 

79 

78 

82 

72 

60 

66 

71 

79 

73 

64 

72 

72 

75 

70 

65 

75 

3 

MIN 

59 

61 

66 

60 

57 

58 

53 

37 

42 

48 

63 

48 

43 

47 

52 

50 

52 

58 

58 

58 

55 

68 

56 

48 

57 

52 

48 

41 

49 

51 

97 

92 

6 

SCOTTSBORO 

MAX 

78 

85 

78 

79 

84 

8* 

78 

80 

84 

82 

78 

77 

80 

81 

82 

82 

81 

74 

S3 

73 

68 

72 

75 

82 

73 

64 

72 

79 

78 

71 

62 

77 

3 

MIN 

57 

60 

63 

60 

58 

59 

54 

39 

42 

49 

48 

47 

42 

44 

49 

43 

47 

57 

59 

69 

60 

60 

66 

51 

55 

61 

45 

43 

41 

46 

52 

51 

4 

SELMA 

MAX 

87 

81 

78 

81 

83 

8« 

79 

76 

81 

82 

77 

73 

76 

72 

'81 

79 

82 

62 

83 

72 

74 

73 

76 

78 

76 

68 

71 

70 

72 

66 

73 

77 

0 

MIN 

67 

66 

68 

66 

65 

62 

62 

45 

54 

52 

58 

52 

47 

52 

52 

53 

49 

53 

52 

63 

61 

59 

56 

53 

57 

60 

51 

45 

50 

59 

52 

96 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 

81 

80 

74 

78 

83 

86 

77 

79 

83 

82 

76 

73 

76 

79 

81 

80 

82 

83 

82 

71 

66 

76 

74 

79 

72 

65 

73 

66 

69 

67 

69 

76  • 

2 

HIN 

61 

63 

65 

64 

60 

59 

57 

39 

44 

51 

59 

54 

49 

44 

44 

45 

46 

46 

49 

62 

69 

99 

55 

47 

66 

97 

49 

41 

42 

62 

47 

92  < 

4 

TALLADEGA 

MAX 

76 

79 

73 

74 

85 

86 

75 

80 

81 

81 

76 

73 

77 

77 

79 

80 

83 

81 

84 

70 

66 

79 

74 

80 

73 

65 

72 

67 

71 

67 

68 

75 

8 

HIN 

43 

50 

92  • 

8 

TMOHASVILLE 

MAX 

77 

88 

S3 

76 

84 

82 

86 

79 

79 

83 

83 

80 

74 

78 

78 

81 

79 

82 

87 

60 

67 

76 

70 

7e 

80 

61 

66 

70 

75 

75 

74 

78. 

6 

MIN 

66 

69 

67 

64 

53 

61 

60 

43 

48 

52 

66 

50 

49 

51 

53 

90 

47 

60 

56 

64 

63 

56 

57 

52 

56 

60 

54 

46 

50 

52 

96 

99  • 

T«OY 

MAX 

90 

86 

71 

83 

84 

84 

83 

81 

82 

83 

77 

72 

77 

78 

SO 

79 

83 

86 

81 

71 

71 

74 

76 

80 

74 

66 

71 

65 

66 

79 

74 

77  • 

5 

MIN 

70 

67 

67 

64 

60 

63 

63 

46 

59 

56 

57 

90 

51 

52 

97 

96 

65 

56 

66 

61 

60 

99 

57 

94 

60 

56 

52 

52 

51 

5« 

94 

97  • 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 

Tabl«  5  ■  Conllnued  

Day  Oi  Monlh 


Station 

t 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

MIN 

B4 

66 

80 
66 

72 
ti 

84 

65 

84 

63 

87 

59 

7» 

50 

80 
42 

84 
47 

84 

53 

81 

55 

T7 
54 

81 
46 

81 
49 

83 
46 

83 

81 

84 

84 

66 

69 

73 

76 

81 
52 

78 
56 

64 

53 

73 
52 

74 

44 

76 
48 

66 
54 

77 
51 

78.2 
54a2 

TUSKE6EE  2 

MAX 

MIN 

87 
67 

84 
68 

72 
64 

82 
54 

82 
64 

M 

67 

82 
63 

79 
47 

82 
56 

82 

76 

72 

77 

77 

79 

78 
57 

81 

57 

83 
59 

S3 
54 

72 
61 

67 
60 

74 
56 

75 
57 

78 
56 

72 
60 

65 

57 

71 
51 

65 

52 

68 

52 

67 
56 

71 
55 

76  (4 
57a5 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 
MIN 

82 
60 

80 
61 

79 

63 

84 

62 

83 
62 

81 
63 

80 
64 

78 
41 

79 
48 

SO 
52 

81 
50 

79 
45 

80 
50 

81 
59 

82 
58 

83 
60 

81 
59 

83 
60 

82 

69 

78 
60 

70 
64 

72 
65 

71 
60 

78 
60 

75 
58 

73 
56 

72 
54 

75 
46 

74 
55 

73 
56 

72 
58 

78.1 
57.0 

VALLEY  HEAD  3  S 

MAX 

MIN 

89 
it 

81 
60 

82 
62 

75 
61 

74 

55 

80 
56 

85 
52 

73 

36 

78 
40 

84 
42 

81 

50 

7» 

51 

75 
41 

77 
SO 

81 
45 

61 
47 

79 
46 

77 
46 

75 
56 

80 
59 

67 
56 

62 

58 

70 
52 

73 
49 

70 
54 

73 
54 

69 
47 

72 
41 

74 
47 

76 
49 

72 
57 

76.2 
50.8 

VERNON 

MAX 
MIN 

KHATLEY 

MAX 

MIN 

87 
48 

71 
64 

77 
63 

73 
57 

78 
51 

SO 
49 

81 

50 

70 
60 

72 
56 

7« 
41 

77 
44 

78 
49 

SO 
54 

ALABAMA 
OCTOBER  1956 


EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


3IBDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ODIQPOLIS  U)CK  k  DAM 

EVAP 

.10 

.15 

.08 

.12 

.11 

.11 

.19 

.23 

.13 

.12 

.12 

.20 

.19 

.16 

.17 

.07 

.27 

.12 

.15 

.07 

.06 

.06 

.08 

.19 

.17 

.14 

.05 

.10 

.12 

.14 

.10 

4.07 

WIND 

35 

13 

56 

21 

29 

12 

22 

51 

26 

4 

16 

93 

70 

47 

33 

29 

45 

13 

19 

25 

88 

17 

40 

40 

30 

110 

35 

36 

49 

40 

70 

1214 

FAIBBOPE 

EVAP 

.19 

.17 

.11 

.11 

.10 

.18 

.19 

.13 

.16 

.03 

.25 

.14 

.15 

.17 

.19 

.11 

.13 

.08 

.03 

.13 

.08 

.10 

.12 

.10 

.08 

.13 

.10 

.09 

.10 

.08 

B3.83 

WIND 

9 

13 

20 

25 

8 

13 

24 

IS 

22 

14 

29 

25 

31 

21 

20 

31 

12 

27 

9 

16 

35 

31 

31 

18 

20 

21 

19 

11 

18 

18 

4 

810 

MABTIH  DAM 

EVAP 

.26 

.38 

.53 

.08 

.10 

.07 

.20 

.07 

.18 

.10 

.20 

.25 

.05 

.18 

.17 

.20 

.14 

.12 

.14 

* 

.08 

.11 

.15 

.03 

.07 

.02 

.16 

.13 

.09 

.09 

4.35 

WIND 

1 

19 

10 

10 

10 

10 

40 

SO 

2S 

30 

27 

20 

50 

28 

40 

40 

SO 

20 

10 

16 

17 

9 

33 

25 

14 

16 

20 

10 

20 

20 

IS 

70S 

umraci  Rons 

Additional  laforutlOQ  regardlDg  the  cllute  of  Alabua  mMj  be  obtftloed  b7  vrltlng  to  the  State  Cllutoloslst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Oannelly  Field,  KFD  2,  HootKOaery.  Alabama,  or 
to  any  leather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  follovlog  the  station  nase,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonthe  «11I  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appeMrlng  In  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  alsslng  or  were  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  becaae  effective  with  data  for  Septeaber  1956. 

Ooless  otherwise  Indicated,  dlaeaslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     Tesperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aoveMnt   In  alien.     Degree  days  are  negative 
departures  of  average  dally  teaperature  froa  65°  F, 

Evaporation  Is  aeaaured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foct  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 

LoDg-tera  aeans  for  full-tlae  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  aa  "D.  3.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1931-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
(location.     Long-tera  aeans  for  all  stations  except  full-tlae  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  saaples  published  In  Table  7  are  necessarily  taken  froa  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
la  the  anowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record.     Water  equivalent  of  snow  op  the  ground  is  aeaaured  at  selected  stations  when  two  or  acre  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  In  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  la  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  ttae  of  observation.     The  Station  Index  lists  obaervstlon  tlaes  In  the  staadard  to  tlae  in 
local  use. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  a. a.,  C.S.T. 

-    Mo  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  3  and  5,   Is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  aonthly 
precipitation  totals. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaouat   Included  in  following  aeasureaent ,  tlae  distribution  unknown. 
//    Gage  IB  equipped  with  a  windshield. 

0    Tberaoaeters  are  generally  exposed  la  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  theraoaetora  arc  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
AN    Data  baaed  on  observational  day  ending  b«fore  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C    In  the  "Befer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  apeclal  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inchea  of  new  snowfall. 
G     la  the  "Refer  to  Tables"  coluan  la  the  Station   Index  the  letter  "C"    indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

■    One  to  nine  days  of  record  alsslng.  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  vslue  for  a  full  aonth. 
B    Aaounts  froa  recording  gage  (These  aaounta  are  easentlally  accurate  but  aay  vary  all^htly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  la  Hourly  Precipitation  Data. 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  seasure. 
T     Includes  total  for  previous  aonth. 

laforaatlon  concerning  the  history  of  chaages  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  aay  be  found  In  the  publication  'Substation  History'   for  this  state.  Tbat 
pabllcatlon  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  35.   D.  C.    for  35  cents.     Siailar  Inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations 
■ay  IM  found  la  the  latest  issues  of  t.ocal  Cliaatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  ceata. 

Snbacrlptlon  I^ice:  20  rents  per  copy,  aonthly  and  annual;  S2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaaary) .  Checks,  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  tba 
Supartntendent  of  Oocuaents.     Reaittance  and  correspondence  regarding  eubacr ipt ions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Goveraaeat  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 

OCTOBER  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximate Ij  equal  values.  Hoxirly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


AI.ARAM* 

OCTOBER  1956 
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available  In  the  publication   'Hourly  Precipitation  Data'. 
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STATION  INDEX 


OCTOBER  19K 


Sidtion 

Index  No. 

County 

Drainago  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables  ^ 

Station 

Index  No. 

County 

Drainaqe  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
Time 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

Temp. 

!  Precip. 

Observer 

ABBEVILLE 

3008 

1ENRY 

11  34 

65  15 

465 

7A 

WILLIAM  W,  HORDAN 

3 

C 

LECSBURO 

^027 

CHEROKEE 

7 

34  11 

89  4A 

500 

7A 

lUFUS  M.  SEWEU. 

ADO I  SON 

«IN$T0N 

2 

14  13 

87  11 

795 

410 

>ALMtH  GOOSEY 

C 

L I V I NGSTON 

^708 

13 

32  35 

00  11 

160 

7P 

7P 

>ROF.  E.  J.  MUftPNEY 

2 

3  9  7 

ADDISON  CENTRAL  TOMER 

3071 

.AWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

7A 

JtS*   FOREST  SERVICE 

LOCK HART 

V822 

:0V I NGTON 

9 

31  01 

06  22 

290 

OA 

0A 

i.  C.  YOUNG 

2 

3  5  7 

1 

12  14 

87  25 

179 

8A 

>IDNEV  J*  HARDY»  SR 

LOCK  17 

1.855 

TUSCALOOSA 

2 

13  29 

07  20 

280 

7A 

7A 

20RPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  5  7 

ALBERTVILLE  2  SE 

n4B 

MARSHALL 

12 

14  14 

86  10 

1140 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2 

3  5  7 

MADISON 

^976 

4ADIS0N 

12 

34  42 

06  45 

573 

9A 

9A 

IARRY  R*  TAYLOR)  JR 

2 

3  5  7 

ALEXANDER  CITY  A  NE 

1163 

TALLAPOOSA 

11 

)2  59 

85  52 

660 

5P 

9P 

3  5  7 

^096 

JEFFERSON 

3 

13  30 

06  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

ALICEVIU.E 

31T8 

>ICKENS 

13 

)3  08 

88  OS 

160 

7A 

ILANTON  JONES 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

185 

4ID 

3R.  T.  H.  GAILLASD 

C 

ANDALUSIA 

a2»2 

:0VINGTON 

)1  19 

86  30 

350 

7A 

J*  RAYMOND  SHREVE 

2 

3  5  7 

5108 

2 

32  38 

87  IB 

230 

7A 

H3BERT  J.  CURRY 

1  c 

ANN IS TON  CAA  AP 

3272 

>3  35 

85  51 

599 

>IIO 

«ID 

:1V1L  AERO*  AOH( 

3  5  7 

MARION  JUNCTION 

5116 

3ALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

8A 

4RSa  MARGARET  SMITH 

ARLEY  3  S 

}3S8 

WINSTON 

2 

)4  04 

87  13 

900 

7A 

4RS>   DORA  R.  OAVtS 

MARION  JUNCTION  2  NE 

U21 

3ALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

KLA»  POLY.  INST* 

2 

3  5  7 

ASHLAND 

)369 

:lay 

11 

33  16 

85  50 

1010 

(ID 

-iENRY  L  ■  HC  QUEEN 

c 

1140 

11 

32  40 

85  59 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2 

3   5  6  7 

ASHVILLE  3  SW 

3377 

7 

J3  49 

86  19 

590 

7A 

(III IE  STEINKOf^F 

MATHEWS 

jl72 

'40NT60MERY 

11 

32  16 

06  00 

190 

7A 

PAUL  GOWAN 

ATHENS 

)9«0 

.IMESTONE 

12 

14  48 

86  90 

1354 

13 

31  56 

88  27 

390 

7A 

^EST  H*  LAND 

139» 

.IHE5T0NE 

12 

)4  48 

86  59 

720 

4P 

4P 

«ADIO  STATION  HJMW 

2 

3   5  7 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

91B8 

3 

12  93 

87  20 

600 

6A 

JtS.   FOREST  SERVICE 

ATMORE  STATE  FARN 

»02 

ESCAMBIA 

8 

n  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2 

3  5  7 

c 

MIDWAY 

S397 

JULLOCK 

* 

12  04 

05  32 

490 

410 

4ATHEW  W,  HALL 

c 

AUBURN  3  SH 

3422 

.EE 

11 

12  34 

85  31 

730 

BA 

8A 

4RS.  NARTHA  I*  MOORE 

3  5  7 

*417 

1 

12  06 

07  22 

78 

7A 

lOOKER  T*  RIDGEWAY 

AUBURN  SCS  10 

.EE 

U 

12  36 

85  29 

700 

4ID 

>0[L  COnSs  SERVICE 

c 

^430 

11 

12  27 

85  54 

206 

OA 

:.  D.  MAM4ON0t  JR. 

AUTAUGAVILLE 

)(.40 

(UTAUGA 

12  26 

86  39 

200 

J.  B*  NEIGHBORS 

MITCHELL  DAM 

^465 

7 

12  48 

86  2  7 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

BAY  NINETTE 

3583 

9 

10  53 

268 

7P 

7P 

iROVER  H*  HOOOHARD 

3  5  7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

1478 

MOBILE 

9 

30  41 

211 

4ID 

410 

J.S*  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

BELGREEN 

3631 

FRANKLIN 

12 

14  28 

87  52 

910 

7A 

rVA-4  3 

MOBILE 

1483 

40BILE 

9 

30  41 

88  03 

7 

0A 

BA 

lOBERT  G*  BETaNCOURT 

2 

3  5  7 

BELLE  NINA  2  N 

3A9S 

.IMESTONE 

12 

14  42 

06  53 
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5P 

5P 
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3  5  7 

1529 
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12 

34  45 

86  31 
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7A 

rVA-930 
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3748 
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2 

13  40 

87  36 

452 

«ID 
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i537 

SHELBY 

3 

33  06 

86  52 

462 

7A 
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BESSEMER  i  SSW 

3757 

JEFFERSON 

2 

13  21 

86  58 

530 

6P 

AA 

JAMES  S.  ELLIOTT 

2 

3  5  7 

MONTGOMERY  HB  AP 

MNTGOMERY 

1 

12  18 

86  24 

198 

ilIO 

4ID 
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2 

i  9      7  C 

BEXAR  2  SC 

3790 

13 

14  10 

88  07 

570 

*10 

)SCAR  W,  LOCKRtOGE 

c 

MOULTON 

1625 

.AWRENCE 

12 

34  29 

87  16 
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8A 

3  C 
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D823 
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12  40 
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380 

6P 
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5749 
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12 

34  45 

87  3  7 

536 

4ID 

410 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2 

15  7 
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3831 

JEFFERSON 

2 

13  34 

86  45 

610 

«I0 

410 

JiS*   WEATHER  BUREAU 

3  5  7 

c 

NATCHEi 

5785 

4ONR0E 

1 

11  43 

87  16 

102 

5P 

7A 

>.  B>  HELTON 

2 

19  7 

BISHOP 

38S4 

rOLBERT 

12 

470 

7A 

rVA-42 

NEW  BROCKTON  3  NE 

1842 

:OFF£E 

11  25 

85  54 

440 

4ID 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

BLUE  SPRINGS 

JARBOUR 

Jl  40 

B5  31 

310 

7A 

3TIS  J.  WALKER 

NEWBURG 

=RANKLIN 

rVA-6** 

J957 

2 

14  13 

86  10 

1085 

7A 

c 

NEW  MARKET 

5862 

12 

14  55 

86  26 

760 

7A 

BRANTLEY 

L069 

:renshaw 

11  35 

86  16 

274 

8A 

8A 

)*  E.  HENDERSON 

2 

3  5  7 

NEWTON 

5875 

3ALE 

5 

11  20 

85  36 

220 

7A 

IJ^UM  N.  BROWN 

8REWTON  3  SSE 

I0B4 

[SCAMBIA 

6 

11  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

4RS(    CLARA    T>  PEAVY 

2 

3  5  7 

ONEOnTa 

5121 

2 

13  57 

86  29 

897 

7A 

7A 

..  £.  SELLERS 

2 

15  7 

8RIOGEPORT  2  H 

1099 

JACKSON 

12 

14  56 

85  45 

5P 

5P 

4IS-  M.  LOUISE  JONES 

2 

3  5  7 

ORRV 1 LLE 

51A1 

3ALLAS 

1 

32  la 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

BRUNDIOGE 

1178 

>UE 

5 

11  43 

1.5  49 

515 

7A 

iEO.  L.  HICKS 

5218 

3ALE 

5 

31  28 

85  39 

380 

BA 

0A 

:iTV  WATER  PLANT 

2 

3  9  7 

CALERA  2  SW 

1288 

13  05 

8«  46 

940 

5P 

5P 

3  5  7 

PAINT  ROCK 

S226 

JACK SON 

12 

34  40 

86  20 

610 

7A 

1  C 

CANOEN    3  NNN 

1300 

*  I LCOX 

1 

12  02 

87  19 

110 

5P 

9P 

kLA.   POLY.  INST* 

2 

3  5  7 

PALMEROALE  2  W 

5246 

JEFFERSON 

33  44 

86  41 

798 

7A 

iEORGE  T*  POSEY 

CAMPBELL 

1319 

13 

11  55 

87  59 

03 

410 

ME  PICKENS 

c 

5328 

7 

33  38 

86  21 

990 

5A 

5A 

K,  F.  BOWMAN 

2 

15  7 

CAMP  HILL  2  NH 

1324 

rALLAPOOSA 

11 

12  50 

85  41 

680 

kLA<   POLY.  INST. 

2 

3  5  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

5339 

:hoctaw 

32  08 

08  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  HILL 

1377 

(ALXER 

2 

13  5^ 

87  32 

430 

7A 

4ISS  MARY   C.  RAT 

PERRYVI LLE 

5362 

=*ERRY 

3 

32  37 

07  00 

490 

0A 

CHARLES  K.  HARTLEY 

CENTER  GROVE 

1492 

40RGAN 

12 

14  23 

86  38 

780 

7A 

PETERMAN 

5370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

4RSi  MINTA  EDOINS 

C 

CENTRE 

1»12 

rHEROKEE 

' 

14  09 

85  31 

670 

6P 

6P 

JOHN  S*  TOWNS 

2 

3  5  7 

PICKENSVILLE 

&414 

>ICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

7A 

4RS.  DORA    1.  CLAY 

C6NTREVILLE 

1520 

3 

12  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

i*  0.  HOLLIFIELD 

3  5  7 

6460 

1 

31  59 

07  36 

110 

7A 

4RS.   OELLA  L.  OAKLEY 

CHATOM 

1568 

lASHINGTON 

13 

11  28 

08  15 

6P 

AP 

:haS.  C.  SMITH 

3  5  7 

5468 

MNTGOHERY 

6 

32  04 

86  04 

506 

7A 

XRS.   ENA  C.  PAUL 

CHlLOERSBURG 

L615 

fALLAOEGA 

13  17 

86  21 

480 

kLASAHA  POWER  CO. 

PLANTERSV ILLE 

5508 

3ALLAS 

12  39 

B6  56 

240 

7A 

}.  H.  BARNES 

CITRONELLE 

IMi 

11  05 

331 

6P 

6P 

3  5  7 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

SS21 

JACKSON 

12 

14  57 

B5  55 

633 

7A 

CLAIBORNE 

1690 

1 

11  32 

87  31 

183 

7A 

TOLL  IE  L*  HASKE» 

PLEASANT  HILL 

5526 

3ALLAS 

1 

12  09 

86  55 

100 

4ID 

4RS.   W.  R.  LANG 

C 

CLANTON 

1694 

TMILTON 

7 

12  51 

86  38 

980 

7A 

7A 

4ARION  W.  EASTERLING 

2 

3  5  7 

5640 

kUTAUGA 

1 

12  28 

86  28 

281 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2 

1  9  7 

CLAYTON 

1725 

lARBOUR 

5 

11  53 

85  27 

600 

5P 

aA 

:haRLES  Lk  WESTON 

3  5  7 

PRIMROSE  FARM 

5684 

MONTGOMERY 

1 

12  18 

86  15 

180 

12N 

1.  E.  ELS8ERRY 

COCHRANE  2  E 

1709 

MCKENS 

13 

13  05 

88  14 

150 

5719 

13 

12  12 

00  21 

260 

8A 

0A 

4RS.   JANIE  C.  BROWN 

5  7 

COFFEE  SPRINGS  2  MM 

1807 

5 

11  11 

85  56 

250 

AA 

1ENRV  F*  KELLEY 

RAINSVILLE 

5762 

>E  KALB 

12 

14  30 

05  52 

1320 

7A 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

:OLBERT 

12 

)4  45 

87  51 

479 

7A 

rVA-462-A 

c 

RED  BAY 

5805 

FRANKLIN 

12 

34  26 

08  08 

680 

7A 

rVA-493 

COLLINSVILLE 

1849 

)E  KALB 

7 

14  15 

85  52 

734 

7A 

5833 

12 

34  35 

86  36 

973 

4ID 

41D 

REDSTONE  ARSENAL 

2 

5  7 

COLUMBIA 

18«5 

tOUSTOH 

85  07 

133 

1ENRY  KILL INGSMORTH 

5847 

33  23 

88  01 

230 

7A 

4RS.L0INE  V.  MULLINS 

1940 

2 

13  46 

87  11 

334 

4RS*   C*  GRE&HAH 

RIVER  FALLS 

5937 

:0V 1 NGTON 

6 

31  22 

86  32 

100 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

CUBA°^* 

!079 

'oMTER 

13 

12  26 

88  23 

215 

7A 

lEUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS  2  NE 

5942 

:OVI NGTON 

11  22 

B6  31 

190 

4ID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

DAOeVlLLE 

!119 

rALLAPOOSA 

LI 

12  50 

85  45 

760 

>R.  W.   8.  FULTON 

ROBERTSDALE  7  E 

5988 

lALDWIN 

30  33 

B7  36 

140 

6P 

6P 

>RL  BO  SEC  K 

2 

5  7 

OADEVILLE  2 

!124 

Tallapoosa 

11 

12  50 

85  46 

730 

UD 

c 

7020 

7 

12  53 

86  13 

690 

6A 

6A 

U40X  MC  EWEN 

2 

5  7 

DANCY 

>141 

>ICKENS 

13 

>3  01 

88  17 

207 

7P 

i.  P.  SMITH 

ROCIt  MILLS 

ianoolph 

13  09 

85  10 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

2 

5  7 

DANVILLE 

!149 

14  25 

87  05 

600 

7A 

rVA-S03 

RUSSELLVILLE 

ri26 

12 

14  30 

87  44 

740 

7A 

rVA-729 

OAYTON 

£188 

lARENGO 

L3 

12  21 

87  30 

220 

7A 

7A 

lAMES  M.  CREWS 

3  5  7 

RUSSELLVILLE  2 

1131 

Franklin 

12 

14  31 

87  44 

060 

7A 

7A 

lAOlO  STAT  ION  WWWR 

2 

5  7 

DECATUR 

2207 

(ORGAN 

12 

14  36 

86  59 

989 

8A 

lAMES  C.  FOUTS 

2 

3  9  7 

SAINT  BERNARD 

7157 

:ULJJ4AN 

2 

14  12 

B6  47 

002 

7A 

7A 

=R.  ROGER  LOTT 

2 

5  7 

DECATUR  4 

>216 

12 

14  37 

86  59 

565 

7A 

SAND  MT  STATE  rARM  API 

r207 

12 

14  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

2 

5  7 

OeCATUR  SUBSTATION 

i!221 

MORGAN 

12 

>4  36 

86  56 

588 

BA 

rVA-411 

r282 

JEFFERSON 

2 

13  43 

86  58 

304 

7A 

>ORA  R.  WEBSTER 

DELTA 

;235 

11 

13  26 

85  42 

990 

7A 

ilLBERT  LANDERS 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

14  41 

06  02 

660 

6P 

6P 

4RS.  KINZIE  BOBO 

2 

5  7 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

!245 

MARENGO 

13 

12  31 

87  50 

100 

8A 

8A 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  9  A  7 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

14  41 

06  01 

660 

7A 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

HOUSTON 

11  14 

85  26 

321 

UD 

110 

;iVIL  AERO.  ADM> 

2 

3  5  7 

SEALE  6  W 

7  329 

tUSSELL 

* 

12  18 

09  15 

990 

7A 

4ILLIAH  G.  GAU.UPS 

OOTHAN  *  N 

Z377 

HOUSTON 

5 

11  17 

S5  24 

300 

>1AftLIE  W.  ClEARKAN 

c 

7  366 

1 

12  25 

07  00 

1*7 

SP 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2 

5  7 

ELBA 

COFFEE 

10 

11  25 

86  04 

195 

lERBERT  S.  WHATLEY 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

.  IMESTONE 

12 

14  51 

07  12 

7A 

rVA-682 

ELROO 

1632 

TUSCALOOSA 

19 

13  15 

87  48 

292 

7A 

:*  V.  BERRY 

SLOCOHB  4  S 

7576 

iENEVA 

5 
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ALABAMA  -  NOVEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  month's  weather  was  characterized 
by  numerous  dry,  sunny  days  with 
warmth  in  the  beginning  and  severe 
cold  in  the  latter  part.     Cold  days 
were  about  equal  in  number  but  over- 
compensated  the  warm  days  to  produce 
average  temperatures  that  were  lower 
than  the  long-term  mean  at  most  sta- 
tions in  contrast  to  the  opposite 
situation  in  October.     Extreme  read- 
ings ranged  from  86°  at  Chatom  on  the 
3rd  to  11°  at  Valley  Head  3  S  on  the 
23rd. 


ings  of  the  month  occurred  during 
this  period,  mostly  the  23rd  or  the 
30th,  with  several  stations  recording 
monthly  minima  on  more  than  one  date. 

Air  masses  lying  over  the  State  during 
November  were  mostly  dry.     A  little 
scattered  rain  was  noted  on  the  1st, 
mostly  as  a  carry-over  from  the  end 
of  October  rains.     Numerous  dry  days 
occurred  thereafter  with  general  rains 
limited  almost  entirely  to  the  7th, 
16th-17th  and  the  21st. 

WEATHER  EFFECTS 


Precipitation  was  deficient  in  every 
division  and  was  extremely  spotty  in 
the  Coastal  Plain  and  Gulf  Divisions 
where  deficiencies  were  greatest. 
Monthly  totals  ranged  from  4.11  inches 
at  Paint  Rock  in  the  Appalachian 
Mountain  Division  to  only  a  trace  at 
Coffee  Springs  2  NW  in  the  Coastal 
Plain.     Jackson  Shoals  led  the  State 
in  the  greatest  daily  amount  category 
with  2.10  inches  on  the  7th  while 
Bessemer  5  SSW  was  a  close  competitor 
with  a  measurement  of  2.07  inches  on 
the  8th. 

WEATHER  DETAILS 

Warm  weather  characterized  the  first 
week  with  the  month's  highest  readings 
at  nearly  all  stations  on  the  2nd  or 
3rd.     The  forward  edge  of  a  Pacific 
High  moved  over  the  State  on  the  8th 
and  dropped  temperatures  considerably 
until  the  11th  with  freezing  night 
temperatures  penetrating  southward  to 
the  coast  by  the  morning  of  the  10th. 
Temperatures  began  climbing  on  the 
11th  and  featured  moderate  warmth  in 
most  areas  on  the  12th,  14th-15th,  and 
again  the  20th  with  the  intervening 
mild  period  interrupted  by  seasonable 
coolness  and  some  freezes  during  the 
17th  to  19th.     The  21st  marked  the 
beginning  of  a  cold  regime  that  per- 
sisted without  relief  through  the 
remainder  of  November  as  a  series  of 
chilly  Canadian  air  masses  controlled 
the  State's  weather.     Coldest  read- 


Practically  all  harvesting  was  com- 
pleted except  that  pecan  gathering 
continued  to  be  a  major  activity  as 
the  month  ended.     Very  good  pecan 
yields  were  realized.     Small  amounts 
of  corn  and  cotton  remained  to  be 
harvested.     Peanut  picking  was  com- 
pleted in  several  of  the  commercial 
counties.     The  series  of  freezing 
nights  and  cold  days  greatly  retarded 
the  growth  of  small  grains  and  other 
grazing  crops  and  lack  of  moisture 
was  an  additional  limiting  factor  in 
southern  areas.     The  resulting  lack 
of  forage  rapidly  increased  the  nec- 
essity for  supplemental  feeding  of 
livestock  which  were  still  in  good 
condition.     Marketings  of  cattle  and 
hogs  were  heavy,  though  about  normal 
for  the  season. 

The  U.   S.  Geological  Survey  reported 
that  ground-water  levels  fluctuated 
only  slightly  during  the  month  in  the 
northern  part  of  the  State  but  rose  in 
most  of  the  central  and  southern  parts 

DESTRUCTIVE  STORMS 

None  were  reported. 

FLOODS 

None  were  reported. 

J.  E.   Stork,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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4 

11 

23 

538 

0 

0 

16 

0 

3.57 

.41 

1.02 

8 

T 

0 

9 

3 

1 

48.5 

-  2.4 

2.93 

-  .79 

.3 

65.0 

35,3 

50.2 

-  3.6 

82 

4 

18 

23+ 

443 

0 

0 

14 

0 

2.29 

-  .88 

1.12 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

63.2 

34,3 

48.8 

-  4.8 

79 

3+ 

17 

23 

479 

0 

0 

16 

0 

2.24 

-  1,05 

1.13 

S 

T 

0 

5 

1 

1 

M 

.37 

-  3,38 

.19 

1+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

62.3 

33.1 

47.7 

80 

5+ 

13 

24 

509 

0 

0 

15 

0 

2.31 

.74 

16 

.  0 

0 

4 

2 

0 

61. 9M 

36, OM 

49. OM 

81 

4 

16 

30 

477 

0 

0 

11 

0 

1.99 

-  1.71 

.66 

20 

T 

0 

9 

2 

0 

63.8 

33.9 

48.9 

81 

3 

17 

23+ 

475 

0 

0 

16 

0 

1.53 

.97 

16 

*  0 

0 

4 

2 

0 

64.5 

37.3 

50.9 

80 

3+ 

20 

30 

421 

0 

0 

13 

0 

2.97 

1.31 

8 

.0 

0 

4 

3 

1 

62.4 

39.8 

51.1 

-  3.4 

80 

3 

22 

23 

412 

0 

0 

9 

0 

2.94 

-  .35 

1.63 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

54.7 

37.4 

51.1 

-  2.3 

83 

3 

20 

30 

415 

0 

0 

11 

0 

1.25 

-  2,33 

.67 

7 

T 

0 

4 

1 

0 

54.3 

37.2 

50.8 

81 

4 

21 

30 

420 

0 

0 

13 

0 

1.80 

.65 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

65.7 

32.9 

49.3 

84 

3 

15 

30 

454 

0 

0 

16 

0 

.0 

0 

50.0 

-  3.1 

1.93 

-  1.60 

T 

63.7 

34.  7 

49.2 

-  1.2 

80 

2 

18 

23 

455 

0 

0 

14 

0 

2.82 

.99 

1.91 

7 

T 

0 

4 

1 

1 

64.4 

36.9 

50.7 

82 

3 

17 

30 

428 

0 

0 

14 

0 

2.28 

.93 

1.38 

7 

.0 

0 

2 

2 

1 

63.6 

M 

80 

2 

0 

0 

0 

1.74 

.87 

7 

T 

0 

4 

1 

0 

62.4 

35.8 

49,1 

-  2.6 

80 

2 

16 

30 

471 

0 

0 

13 

0 

1.85 

.94 

7 

.0 

0 

9 

1 

0 

50,7 

33.2 

47.0 

78 

4 

17 

23 

532 

0 

0 

18 

0 

3.16 

1.62 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

63.6 

36,2 

49.9 

78 

1  + 

18 

23 

447 

0 

0 

13 

0 

2.39 

.96 

7 

T 

0 

9 

Q 

64,1 

35.6 

49.9 

-  3.3 

80 

3 

17 

23 

448 

0 

0 

15 

0 

3.17 

-  .13 

1.90 

7 

T 

0 

9 

2 

1 

49.3 

-  2.6 

2.49 

-  .87 

T 

54.2 

34,4 

49.3 

79 

2+ 

16 

23 

466 

0 

0 

15 

0 

2.37 

1.00 

7 

T 

T 

26 

9 

2 

55.0 

38.6 

51.8 

-3.7 

80 

3 

18 

23 

396 

0 

0 

11 

0 

1.39 

-  1.72 

.48 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

63.6 

35.1 

49.4 

79 

3 

18 

23 

452 

0 

0 

17 

0 

2.84 

1.10 

8 

,  0 

0 

9 

2 

1 

64.2 

32.1 

48.2 

80 

2+ 

16 

25+ 

600 

0 

0 

15 

0 

3.15 

1.65 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

63.6 

37,7 

50.7 

79 

2 

20 

23 

421 

0 

0 

12 

0 

1.99 

.81 

7 

T 

0 

4 

2 

0 

63.9 

40.3 

S2.1 

77 

3+ 

24 

23+ 

382 

0 

0 

8 

0 

2.07 

.95 

.80 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

65,2 

33.0 

49.1 

81 

3+ 

15 

23+ 

473 

0 

0 

17 

0 

2.70 

1.10 

8+ 

.0 

0 

3 

3 

63.7 

34.2 

49.0 

78 

2+ 

18 

23+ 

477 

0 

0 

16 

0 

2.63 

-  .61 

1.06 

8 

T 

0 

4 

2 

1 

50.0 

-  4.2 

2.39 

-  1.03 

T 

64.6 

41.6 

'53,  1 

83 

3+ 

22 

30 

362 

0 

0 

9 

0 

1.38 

•  0 

0 

3 

2 

0 

65.2 

39.0 

52.1 

80 

3+ 

20 

23 

382 

0 

0 

10 

0 

1.32 

.45 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

67.2 

40.4 

53.8 

-  1.2 

83 

3 

22 

23+ 

335 

0 

0 

11 

0 

1.18 

-  1.96 

.66 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

68.1 

39.4 

53.8 

.6 

83 

3 

19 

30 

344 

0 

0 

9 

0 

.99 

-  2.00 

.55 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

64.6 

39.6 

52.1 

81 

3 

20 

23+ 

382 

0 

0 

10 

0 

2.20 

1.13 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

65.0 

39.9 

52.5 

-  2.7 

82 

2 

23 

23 

373 

0 

0 

8 

0 

1.10 

-  2.85 

.35 

7+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

65.1 

41.2 

53.2 

-  3.2 

80 

2+ 

23 

23 

350 

0 

0 

6 

0 

2.40 

-  .54 

1.17 

e 

.0 

0 

4 

2 

1 

64.8 

42.0 

53.4 

80 

2 

23 

23 

351 

0 

0 

6 

0 

1.03 

.40 

17 

.0 

0 

4 

67.6 

41.1 

54.4 

-  1.2 

76 

8 

25 

23+ 

322 

0 

0 

7 

0 

,32 

-  2.45 

.32 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

53.2 

-  2.5 

1.35 

-  1.88 

.0 

69.3 

41.1 

55.2 

85 

3 

24 

23+ 

308 

0 

0 

10 

0 

1.03 

.56 

e 

.0 

0 

3 

1 

0 

69.6 

42.9 

56.3 

85 

2 

22 

23 

283 

0 

0 

6 

0 

1.02 

.72 

e 

.0 

0 

2 

1 

0 

68. 6 

37,5 

53.1 

84 

3 

16 

23 

367 

0 

0 

14 

0 

1.16 

-  1.88 

.54 

e 

.0 

0 

2 

1 

0 

68.9 

39,6 

54.3 

-  2.4 

85 

2 

18 

23 

333 

0 

0 

9 

0 

1.19 

-  1,84 

.87 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

67,0 

38.2 

52.6 

82 

3 

19 

23 

366 

0 

0 

11 

0 

1.64 

.72 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ALABAMA 
NOVEMBER  1956 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
1  Minimum 

Average 

1   Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date 

Lowest 

& 

Degree  Days 

No  o!  Days 

Total 

Departure 
From  Long 

Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snov 

1.  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

B 

a 

0 

2 

0 

1     Above  I 

o  * 

si 

o  > 

si 

5  » 

hi 

1  00 

or  More 

CHATOM 

70t2 

38.0 

54.1 

86 

3 

19 

30 

328 

0 

0 

12 

0 

1.81 

.97 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

CLAYTON 

67.2 

43.5 

55.4 

83 

1 

25 

298 

0 

0 

5 

0 

.07 

- 

2.88 

.06 

22 

.0 

0 

Q 

Q 

0 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

69.0 

42.7 

55.9 

84 

2 

23 

23 

285 

0 

0 

8 

0 

.67 

- 

2.38 

.36 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

ENTERPRISE 

71  .OM 

41  ,9M 

56. 5M 

85 

2 

22 

30 

274 

0 

.32 

.10 

6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

EUFAULA 

AM 

68. OM 

39.  OM 

53. 5M 

- 

2.1 

82 

2+ 

24 

25+ 

347 

0 

0 

10 

0 

.09 

- 

2.66 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

67.2 

37.1 

52.2 

- 

4.6 

83 

2  + 

18 

23 

382 

0 

0 

12 

0 

1.47 

- 

1.57 

1.26 

7 

.0 

0 

2 

1 

I 

FRISCO  CITY 

AM 

66.2 

41.9 

55.1 

84 

4 

21 

23 

310 

0 

1.34 

1.66 

1.06 

6 

•  0 

0 

2 

1 

GENEVA 

AM 

69.2 

40.2 

54.7 

82 

2  + 

22 

23 

314 

0 

0 

9 

0 

.67 

_ 

2.26 

.29 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

GREENVILLE 

67.3 

39.3 

53.3 

_ 

2.7 

83 

2  + 

20 

23 

338 

0 

Q 

Q 

1.80 

_ 

1.31 

1  .16 

8 

.  0 

0 

3 

1 

1 

HEADLAND 

AM 

69. 4M 

40. 4M 

54.  9M 

85 

3 

22 

23 

309 

0 

0 

8 

0 

.48 

.24 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

HIGHLAND  HOME 

68.7 

42.5 

53.6 

- 

1.5 

ai 

14 

23 

25 

288 

0 

0 

7 

0 

.10 

- 

3.23 

.10 

le 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOCKHART 

AM 

69.0 

43.8 

56.4 

84 

3 

24 

23 

282 

0 

0 

7 

0 

.73 

.36 

22 

.  0 

0 

2 

Q 

,  0 

NATCHEZ 

AM 

66.6 

36.1 

51.4 

81 

2  + 

14 

23 

407 

0 

0 

14 

0 

1.82 

1.34 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

OZARK 

AM 

69. 6M 

41. 5M 

55. 5M 

- 

1.8 

85 

3 

25 

28 

296 

0 

0 

8 

0 

.04 

- 

2.66 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PUSHMATAHA 

AM 

69.9 

36.6 

54.3 

- 

.9 

82 

3  + 

19 

23 

318 

0 

0 

9 

0 

.29 

- 

3.35 

.29 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

THOMASVILLE 

AM 

66.5 

39.9 

53.2 

2.5 

83 

3+ 

19 

23 

368 

0 

0 

12 

0 

1.73 

- 

1.57 

.67 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

TROY 

67.3 

42.9 

55.1 

_ 

2.4 

81 

1 

22 

23 

305 

0 

0 

6 

0 

.72 

2.60 

.46 

8 

T 

0 

2 

0 

WHATLEY 

68.7 

37.6 

53.2 

85 

2  + 

18 

23+ 

352 

0 

0 

14 

0 

1.82 

.9S 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

54.5 

2.1 

.92 

2.69 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

68.9 

44.4 

56.7 

3.0 

84 

2 

25 

23 

271 

0 

0 

6 

0 

l.»l 

1.39 

1.18 

6 

.0 

0 

2 

1 

CITRONELLE 

67.7 

45.4 

56.6 

2.7 

33 

3 

17 

30 

276 

0 

0 

5 

0 

.77 

2.50 

.44 

15 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CODEN 

71.1 

46.7 

58.9 

85 

3 

24 

236 

0 

0 

6 

0 

.80 

.50 

8 

.0 

0 

1 

0 

FAIRHOPE 

70.3 

47.3 

58.8 

•  0 

84 

3 

25 

23 

227 

0 

0 

5 

0 

.94 

2.18 

.49 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MORGAN 

68.3 

54.1 

61.2 

79 

1 

39 

23+ 

175 

0 

0 

0 

0 

.40 

.40 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

68.1 

44.4 

56.3 

2.4 

82 

2 

25 

23 

292 

0 

0 

7 

0 

1.09 

2.96 

.66 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOBILE 

AM 

68.0 

49. OM 

58.  5M 

.9 

83 

3 

32 

22+ 

236 

0 

0 

2 

0 

1.00 

2.73 

.70 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

70.4 

45.3 

57.9 

85 

1 

24 

23 

243 

0 

0 

6 

0 

.64 

2.74 

.58 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

68.3 

.4 

.91 

2.66 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"3 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  P 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-.09 

,10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  SI 

BIBmNGHAM  WB  AIRPORT 

NIT 

10 

8.2 

33 

NW 

16 

73 

81 

48 

63 

4 

1 

2 

1 

1 

0 

9 

71 

4.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

15 

9.4 

83 

85 

51 

73 

2 

0 

3 

1 

0 

0 

6 

3.8 

HONTGOMEBT  WB  AIRPORT 

NW 

19 

6.7 

27 

SW 

25 

84 

92 

50 

70 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

5 

71 

3.6 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

ible  3  NOVEMBER  1956 


3 

Day  of  month 

Station 

e2 

1  1  2  1  3 

4   1   5  I  6 

7  1 

1 

_  1 

9 

10  1  U  1  12 

13  {  U  1  15 

16  1 

17  1 
17  1 

Ifi 

in    [    nn  \ 

 '  ^ 

21 

Z«     <6J  Z4 

 1  J  

1    n~  1 

25  26 

 1  L 

27 

1  1 

28  29 

 1  L 

30 

31 

SEVILLE 

RECORD  MISSING 

>ISON  CENTRAL  TOWER 

2«2'> 

• 

•  95 

•  T« 

.51 

i 

iERTA 

2.17 

•  14 

•  79 

•  «> 

•  29 

•  06 

3ERTV I LLE   1  S 

1.05 

•  20 

1^00 

•  »» 

.40 

0,10 

: XANOER  CITY  6  N£ 

.12 

•  21 

.07 

T 

•  02 

ICEVILLE 

2«08 

.26 

22 

* 

50 

• 

56 

•  03 

.22 

27 

>ALUSIA 

1.03 

.06 

.56 

•  16 

•  15 

.08 

PISTON  CAA  AP 

2i82 

1*91 

T 

•  >« 

.31 

.14 

T 

T 

7  "In 

.67 

.  08 

•  85 

•  «1 

•  IS 

T 

•  09 

1ENS 

l»93 

.40 

40 

* 

.05 

•  SI 

•  40 

T 

^ENS  2 

.21 

•  44 

•  *< 

.41 

AORE  STATE  fARM 

1.02 

•  72 

•  30 

3URN  3  SW 

.26 

*ftt 

•  46 

•  06 

■  00 

•22 

TAUGAV ILLt 

2.  3 

•  18 

• 

•  «1 

.76 

•  23 

•  10 

f  MINETTE 

1.31 

1.16 

•  OS 

22 

•  06 

.GREEN 

1*79 

1^02 

.02 

•  11 

.14 

.50 

.LE  MINA  2  N 

2.28 

.25 

U04 

.04 

•  47 

.46 

>SEMER  5  SSW 

•  S7 

•  02 

T 

•  «2 

.02 

■  11 

T 

LINGSLEY 

•  18 

1  .72 

L.37 

tHiNGHAM  yB  AP  R 

2«  IB 

.05 

1  06 

T 

•  75 

T 

T 

>hOP 

•  17 

.23 

.15 

•  15 

.16 

■  65 

JE  SPRINGS 

- 

.50 

■  55 

RECORD  MISSING 

tNTLEY 

1.16 

•  54 

•  09 

.47 

•  06 

■WTON  3  SSE 

1.19 

■  87 

05 

•  05 

IDGEPORT  2  W 

2.39 

•  22 

•  42 

.09 

1,22 

.0? 

.39 

T 

.03 

JNOIOGE 

•  31 

■  13 

.17 

.01 

.ERA  ?  SW 

1  *f  * 

1.36 

•  90 

*OEN  3  NNW 

1.6* 

•  72 

.  37 

■  46 

.09 

IP  HILL  2  NM 

2  84 

.42 

1<10 

95 

•  03 

IBON  HILL 

RECORD  HISSING 

ITER  GROVE 

3.43 

■  75 

•  29 

1^10 

.05 

•  ao 

.01 

.04 

■  23 

■  13 

.03 

.02 

.03 

•  87 

1^12 

•«1 

*  1 1 

■  24 

T 

JTREV I LLE 

.37 

" 

•  56 

.12 

.12 

I  TOM 

1.81 

T 

56 

•  02 

•  97 

16 

10 

[LOERSBURG 

2.95 

.31 

•  03 

1.55 

•  «0 

.35 

.11 

'HONELLE 

.77 

.44 

.33 

.07 

•  10 

*aS 

•  03 

■  02 

• 

.23 

T 

* 

•  32 

•  43 

•  13 

T 

lYTON 

.07 

06 

.01 

:hrane  2  E 

1.69 

•  31 

•  43 

•  67 

•  26 

JEN 

.80 

•  01 

.50 

.15 

•  14 

'FEE  SPRINGS  2  NW 

T 

.BERT  STEAM  PLANT 

1.00 

1 1 1 

10 

* 

.04 

•  11 

*  05 

.55 

•  04 

L INSV I LLE 

2  67 

.97 

16 

66 

.01 

•  12 

•  06 

X 

.36 

07 

02 

.UMBIA 

.'•2 

•  06 

.15 

•21 

tOOVA 

3.13 

.60 

•  12 

1.22 

•  72 

.22 

.25 

\fv  11  I  f 

.15 

*  12 

•  34 

.14 

7'oft 

•  44 

1*27 

•  04 

<CY 

1  11 

.42 

69 

IVILLE 

2.36 

•  31 

.36 

■  26 

•  SO 

•  52 

fTON 

1*38 

.75 

•  50 

.03 

.10 

■ATI^R 

.28 

•  02 

•  5« 

•  20 

- 

3*19 

.71 

• 

.02 

•  50 

.01 

'no 
.09 

•  40 

'atur  substation 

■  29 

.02 

•  40 

■ 

.ta 

3.3<. 

•  05 

2.00 

•  le 

.96 

.15 

(OPOL 1 S  LOCK  AND  DAM 

1.32 

.38 

•  45 

•  22 

•  21 

.06 

THAN  CAA  AIRPORT 

.02 

•  06 

.36 

•  23 

(A 

•  20 

.20 

100 

1  58 

16 

30 

•  60 

05 

12 

TERPRISE 

•  32 

.10 

•  01 

•  06 

•  05 

■  08 

:AULA 

•  09 

•  09 

T 

TAW  LOCK  7 

'^1 

.18 

•  10 

•  45 

•  02 

[RGREEN  CAA  AP 

T 

*  PA 

•  13 

*n» 

.05 

IHHOPE 

94 

49 

40 

.05 

.CO  OPEN  PONO  TOMER 

•  32 

.12 

•  15 

•  05 

.KVILLE 

1.28 

■  12 

.56 

•  12 

.20 

.26 

-LS  CITY  BLK  PONO  TWR 

1  .64 

•  19 

■  60 

•  64 

.14 

1.00  .20 

.90 

UIO 

rETTE 

37 

.19 

18 

M  ROCK 

3.20 

1.18  .03 

•  10 

•  67 

•  92 

•  01 

■  29 

)RENCe 

1.09 

■  22 

■  05 

.17 

■  65 

IRENCE  AT  LOCK 

1.02 

.07 

•  16 

•  20 

■  20 

•  27 

iT  DEPOSIT   1  W 

1.60 

•  16 

.72 

• 

•  50 

■  14 

■  0 

*T  MORGAN 

40 

40 

»T  PAYNE 

3.11 

.92 

.16 

•  92 

•  76 

•  33 

T 

ISCO  CITY 

1.34 

.04 

1.06 

•  10 

•  04 

.06 

•  04 

3SDEN 

.90 

•  99 

•  57 

.17 

•  20 

.05 

5S0EN  GAS  PLANT 

1.85 

.10 

*04 

.94 

.46 

•  16 

■  19 

.04 

•  44 

RDEN  CITY 

3.41 

1.02 

.16 

•  94 

•  97 

.30 

T 

'^EVA 

•  67 

•  16 

.29 

3R6I Anna 

2*40 

.93 

T 

.41 

.06 

SGAS 

2*80 

.61 

.15 

1.15 

•  25 

EEN  BAY 

56 

23 

26 

* 

.07 

EENSBORO 

i.ia 

.09 

•  42 

•  56 

■  11 

T 

EENVILLE 

1.80 

.22 

1  .16 

.06 

.21 

.06 

■ 

LF  SHORES  2  SSE 

1.99 

•  67 

1^32 

ITERSV ILLE 

3.12 

.35 

•  98 

.03 

•  01 

.50 

•  66 

.04 

.02 

■  37 

•  02 

.02 

•  04 

•03  (02 

'JTERSVILLE  CITY  M  WKS 

.90 

20 

1  15 

•  59 

04 

■JTERSVILLE  OAH 

3.50 

.97 

■  22 

1.15 

•  73 

.38 

•  05 

LEYVILLE 

2.31 

.70 

.74 

.39 

.48 

MILTON 

1.99 

•  12 

•  26 

.65 

■  30 

.09 

RRISBURG  CAHABA  TOWER 

1.79 

•  65 

YNEV 1 LLE 

.28  T 

T 

AOLANO 

.48 

.06 

.24 

•  16 

FLIN 

3.15 

U65 

•  4% 

.20 

•  70 

■  15 

OHLANU  HOME 

.10 

•  10 

GHTOWtW 

3.29 

•  50 

1  .83 

•  24 

.72 

DOES 

4B 

•  12 

.57 

NTSVILLE  SUBSTA 

3^00 

.93 

•  26 

.62 

.01 

•  67 

7 

•  46 

•  01 

TOP 

3^43 

.75 

•  85 

.10 

•  •06 

■  13 

.42 

.08 

■  04 

ER 

3^43 

1.30 

•  10 

*Vi 

•  62 

•  05 

CKSON  LOCK  1 

2  .09 

.04 

1.26 

•  36 

.20 

CKSON  SHOALS 

3.12 

.04 

•  40 

CKSONVILLE  2  SW 

1.80 

T 

1.27 

T 

:  .10 

.31 

■  16 

T 

SPER 

1.53 

.12 

.56 

,  .57 

.02 

■  26 

T 

ROAN  0AM 

3.12 

.30 

1.36 

.95 

.43 

.04 

.02 

FAYETTE 

1.99 

.81 

.32 

.60 

■  08 

.18 

V  0AM 

RECORD  MISSING 

EOS 

2*99 

.62 

.10 

1.58 

T 

•  36 

.12 

■  02 

.17 

T 

ESBURG 

2.92 

.96 

.11 

.96 

•  24 

.17 

.48 

T 

VINGSTON 

•  90 

•  06 

.38 

•  55 

CKHART 

■  73 

■  24 

T 

.06 

•  36 

.05 

Se«  R«f«reDCO 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

a 

Day  of  month 

1  _  1  _ 

11 

4   1   5  1  6 

7  j 

3  j 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

LOCK  17 

.71 

.03 

•  31 

•  68 

•  05 

•  30 

■  19 

MAO I SON 

•  60 

•  07 

.19 

MAGELLA 

3.38 

•  51 

* 

.27 

•  71 

MARION  1  N 

*  74 

.20 

•  48 

MARION  JUNCTION 

2i26 

•  20 

MARION  JUNCTION  2  NE 

1.13 

«67 

•  35 

•  05 

.05 

MARTIN  DAM 

2*07 

•  28 

•  72 

•  07 

MATHEWS 

1*10 

•  32 

MELVIN 

1.25 

*46 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

.40 

•  50 

MILLERS  FERRY 

.67 

•  50 

•  25 

15 

M ILSTEAO 

U16 

•  26 

«19 

.07 

MITCHELL  DAM 

3*10 

•  31 

; 

•  12 

MOBILE  WB  AIRPORT 

22 

56 

T 

.19 

MOBILE 

1*00 

T 

T 

MONTE  SANO 

.60 

•  25 

•  65 

•  86 

.70 

•  19 

.11 

•  50 

•  04 

HONTEVALLO 

2*65 

• 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

1*10 

MOULTON 

.  10 

68 

•  23 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

•  94 

NATCHEZ 

T 

T 

.34 

•  18 

•  04 

•  19 

•  03 

.06 

T 

NEWBURG 

•  93 

13 

64 

NEW  MARKET 

2*39 

.90 

•  25 

*nn 

•  60 

'07 

NEWTON 

•  62 

08 

ONEONIA 

2^92 

•  86 

10 

*a8 

•  42 

•  04 

ORRV I LLE 

2  10 

.15 

•  94 

.16 

•  74 

•  00 

04 

OZARK 

•  04 

•  49 

PAINT  ROCK 

4.11 

1.05 

*  1  9 

'  Qi 

1.28 

.10 

09 

* 

PALMEROALE  2  W 

2«95 

■  80 

•  01 

■  05 

PELL  CITY  5  NW 

3«  Id 

.88 

*07 

'62 

•  30 

.  14 

•  10 

PENNINGTON  LOCK  2 

2  31 

.06 

•  65 

•  31 

•  07 

PERRYVILLE 

1.36 

.42 

*30 

PICKENSVILLE 

•  78 

* 

* 

PINE  HILL 

~ 

_ 

•  79 

1  25 

PINE  LEVEL 

PLANTERSVI LLE 

•  15 

•  85 

•  15 

•  75 

•  08 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

3.19 

•  95 

•  40 

1«20 

•  40 

04 

PRATTVILLE 

2*94 

1*63 
* 

68 

•  06 
* 

PRIMROSE  FARM 

35 

*27 

*66 

PUSHMATAHA 

•  29 

1*42 

•  17 

•  21 

.65 

•  01 

.37 

•  03 

.01 

RED  BAY 

2.04 

.79 

39 

* 

54 

REDSTONE  ARSENAL 

2.17 

*oi 

*4e 

01 

REFORM 

.20 

• 

*20 

.60 

•  06 

•  21 

RIVER  FALLS 

1* 

•  72 

•  18 

1.03 

ROBERTSOALE  7  E 

64 

.58 

•  03 

.03 

ROCKFORO 

2.70 

1  10 

ROCK  MILLS 

2.63 

.  36 

• 

•  71 

.38 

•  08 

- 

04 

* 

RUSSELLV I LLE 

1 'lo 

•  24 

.28 

38 

RUSSELL V  I LLE  2 

• 

.10 

* 

.87 

•  20 

•  46 

•  01 

•  85 

•  03 

•  08 

.13 

.01 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

I 

.  03 

.13 

1.11 

•  03 

•  03 

•  27 

.01 

SAYRE 

RECORD  HISSING 

SCOTTSBORO 

•  05 

SCOTTSBORO  SU6STA 

3.55 

1,39 

*  24 
* 

112 
* 

34 

* 

SEALE  6  W 

32 

.15 

.17 

SELMA 

2*40 

.05 

•  17 

•  64 

•  43 

* 

SHOEMAKER  SPRINGS 

1.35 

.49 

.22 

.12 

•  52 

SLOCOMB  4  S 

•  39 

SNOW  HILL 

3»16 

35 

76 

29 

• 

31 

* 

09 

* 

30 

*06 
* 

SOUTH  HILL 

2  50 

1.16 

.30 

.42 

•  46 

.04 

.10 

SUTTLE 

2^10 

* 

.83 

SWAIM 

3^76 

1.  12 

• 

*  1 - 

.  18 

07 
*  0 

SYLACAUGA  2  W 

J 
■ 

SYLACAUGA  4  NE 

2.39 

04 
.  4 

•  6 

*37 

'39 
* 

'  52 

01 

*  IC 

SYLVAN! A 

3.84 

1.60 

•  16 

•  95 

•  70 

.40 

•  03 

TALLADEGA 

3.17 

•  06 

1  •90 

•  61 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

3.17 

'it 

*«n 

*oo 

•  22 

THOMASV 1 LLE 

*  1 

•  09 

*A7 

•  60 

TMURLOW  DAM 

.97 

*30 

*  31 
* 

23 

* 

.0 

*Ofl 

TONEY 

1  88 

.52 

.40 

.29 

•  40 

•  02 

•  25 

TRAFFORD 

2.31 

•  82 

*Ift 

•  57 

•  08 

•  30 

TROY 

.72 

•  17 

•  09 

•  12 

T 

• 

•  16 

I'flo 

.44 

*  1 1 
* 

65 

* 

*46 
• 

*01 

.13 

TUSKEGEE  2 

1.03 

.18 

.12 

•  31 

•  40 

•  02 

UNION  SPRINGS  5  S 

.52 

•  10 

•  10 

UNIONTOWN 

1.56 

•  45 

•  10 

UANrF^  HEAD  3  S 

.95 

•  95 

.08 

•  43 

•  02 

VANCE 

2*37 

.5 

*  7 
.0 

*02 
* 

•  65 

•  12 

VERNON 

WADLEY 

2.26 

.30 

•  13 

a  72 

•  11 

WALLACE  3  SW 

•  79 

•  70 

•  09 

WALNUT  GROVE 

.90 

•  90 

* 

1 .00 

WATERLOO 

•  60 

WEST  BLOCTON 

1  39 

.  38 

.78 

.  13 

.10 

WETUMPKA 

2«06 

•  54 

.57 

•  12 

•  73 

.10 

WHATLEY 

1.82 

•  02 

T 

.95 

•  49 

•  23 

.10 

.03 

WHEELER  0AM 

2.04 

.97 

.36 

.14 

•  04 

•  53 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.19 

•  35 

.48 

.30 

T 

•  06 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3*60 

1.31 

•  16 

.75 

T 

1^16 

•  42 

T 

T 

WILSON  DAM 

l.;!9 

•  19 

.25 

.14 

.05 

•  15 

T 

•  14 

•  37 

W INF I ELD  2  SW 

1.61 

.15 

• 

•  04 

.51 

.02 

■  59 

•  29 

•  21 

T 

YATES  HYDRO  PLANT 

1.97 

•  55 

.48 

•  42 

•  34 

.05 

.13 

YOUNGS  STORE 

•  85 

•  14 

.04 

.16 

.48 

•  03 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1996 


Day  Of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

isj 

"1 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

-  -1 

29 

30  31 

• 

> 
< 

MAX 
MIN 

«7 
49 

72 
49 

70 
49 

79 
S> 

67 

94 

79 
48 

67 

48 

61 
46 

99 

30 

4« 

29 

9S 

29 

67 
41 

69 

32 

62 
32 

69 
49 

71 
49 

40 

97 
30 

69 

30 

62 
39 

68 
47 

60 
30 

IS 

21 

98 

21 

40 
24 

94 

29 

15 

27 

42 
26 

99 

26 

20 

60.0 
16<6 

MAX 
MIN 

7* 
49 

79 
42 

79 
47 

70 
56 

66 

47 

73 
44 

71 
91 

61 

51 

93 

32 

69 

23 

71 
29 

77 
19 

6« 

28 

71 
29 

76 
31 

66 

49 

61 
45 

66 

24 

69 

34 

71 
44 

62 
40 

47 

29 

98 

16 

91 

23 

60 
16 

99 
21 

47 

11 

37 
17 

91 
26 

51 

17 

64.2 
34.4 

MAX 

MIN 

7a 

57 

81 

53 

89 

57 

82 

58 

70 
94 

77 

52 

80 
54 

79 

56 

70 
33 

93 

30 

66 

32 

72 
90 

76 
44 

82 
41 

77 
49 

80 
90 

65 

51 

60 
37 

68 
41 

73 
43 

69 

91 

72 
33 

60 
24 

61 

24 

62 
26 

61 
26 

48 

31 

50 
25 

62 
27 

62 
26 

69.3 
41.1 

MAX 
MIN 

77 
49 

80 
47 

79 

50 

71 

50 

71 
47 

73 

45 

69 

56 

60 

36 

92 
29 

63 
29 

72 
33 

71 
40 

70 
29 

79 
33 

76 
49 

67 
46 

62 

32 

69 

25 

67 
39 

71 
••6 

69 
34 

45 

25 

97 

U 

46 

22 

60 
20 

40 
27 

47 

23 

57 
20 

93 
26 

49 

20 

63.7 
34.7 

MAX 
MIN 

7S 
39 

78 
41 

79 
49 

76 
47 

73 
48 

64 

46 

69 
40 

69 
40 

96 

26 

98 

26 

62 

39 

70 
38 

71 
41 

71 
36 

71 
19 

72 
40 

62 
34 

66 

25 

69 
40 

70 
50 

66 
41 

58 

27 

96 

18 

99 

20 

53 
23 

49 

10 

49 

24 

22 

31 

44 

16 

64.4 
14.3 

MAX 
MIN 

Bl 
5* 

89 

56 

84 

56 

7« 

58 

79 

59 

82 

52 

76 

60 

67 

57 

60 
40 

66 

38 

72 
38 

74 

50 

76 
49 

79 
44 

78 
49 

74 

48 

59 
47 

71 
36 

79 

42 

73 

52 

72 
48 

62 

33 

61 

22 

62 

33 

64 

32 

60 

31 

90 

28 

62 
26 

91 
29 

54 
26 

69.6 
42.9 

MAX 
MIN 

72 
93 

79 
91 

80 
55 

76 
59 

78 
52 

66 
46 

74 
51 

79 

55 

67 
33 

94 
24 

62 

30 

70 
39 

72 
39 

69 
36 

72 
49 

77 
49 

58 
46 

57 
33 

66 

37 

67 
46 

70 
49 

67 

30 

90 
18 

99 

29 

61 
21 

60 
28 

41 

12 

47 

21 

98 
26 

96 
29 

69.0 
18.9 

MAX 
MIN 

83 

52 

84 

59 

83 

60 

60 
60 

80 
56 

60 

55 

70 
62 

68 

55 

96 
34 

68 
31 

72 
40 

72 
90 

76 
47 

78 
49 

60 

90 

70 
49 

60 
48 

70 
41 

76 
46 

77 
52 

71 
60 

94 

34 

60 
29 

60 
39 

64 

29 

49 

34 

92 

28 

64 

30 

99 
41 

99 
26 

68.9 
44.4 

MAX 
MIN 

73 
44 

77 
43 

78 
47 

74 
48 

73 
48 

69 
47 

64 
48 

60 
41 

91 
28 

63 
26 

74 
39 

70 
44 

67 
27 

70 
)S 

71 
90 

69 
40 

57 

33 

65 
25 

69 

32 

70 
47 

69 

43 

49 

29 

97 

19 

93 

25 

53 
22 

48 

31 

49 

25 

57 
21 

60 

31 

47 
17 

62.7 
39.2 

MAX 
MIN 

77 

50 

80 
40 

82 
46 

74 

49 

73 
47 

69 
46 

64 

55 

61 
45 

92 

30 

61 
29 

79 
36 

73 
43 

70 
10 

73 
36 

76 
49 

69 
47 

60 
38 

64 
25 

69 
33 

73 
49 

64 

49 

49 

30 

60 
19 

47 

27 

62 
22 

92 
28 

48 

27 

56 
21 

48 

33 

90 
18 

64.3 
16.1 

MAX 
MIN 

76 

54 

76 

48 

80 

50 

72 

53 

71 

50 

67 

4B 

63 
54 

97 

35 

92 

29 

62 

27 

73 
36 

71 
43 

68 

32 

72 
49 

79 

96 

68 
46 

69 

34 

62 

29 

67 
43 

71 
51 

64 

38 

44 

26 

98 

22 

46 

27 

59 

25 

40 

32 

46 

27 

96 

25 

91 

26 

49 

22 

62.9 
38.0 

MAX 
MIN 

77 
60 

82 
47 

84 
49 

82 
54 

72 
45 

77 
49 

76 

51 

78 

59 

70 
34 

94 

28 

66 

30 

72 
38 

78 

32 

72 
33 

76 
17 

79 
94 

59 
51 

60 
31 

69 

32 

72 
44 

75 
46 

70 
28 

90 
16 

61 

28 

69 
21 

63 
30 

48 

27 

50 
20 

62 
32 

62 
20 

68.6 
17.9 

MAX 
HIN 

03 

57 

85 

52 

82 

51 

71 

52 

76 

50 

81 

53 

78 

59 

69 

58 

60 

34 

68 

25 

72 

31 

76 
42 

72 
38 

78 
36 

80 
47 

69 

52 

60 

51 

68 

34 

72 

33 

70 
42 

71 
48 

95 

29 

62 
18 

62 

29 

66 

24 

49 

27 

92 
34 

65 

23 

98 
39 

94 

23 

68.9 
39.6 

MAX 
MIN 

72 
46 

78 
39 

78 
45 

77 
43 

72 
43 

72 
40 

62 
54 

61 

38 

92 
29 

64 

26 

70 
31 

69 
43 

62 
31 

71 
26 

74 

18 

68 

42 

62 
31 

60 
19 

62 
22 

69 
41 

62 
38 

43 

26 

96 

13 

90 

22 

93 

13 

49 

30 

45 
27 

99 
19 

47 
27 

49 

12 

62.0 
11.7 

MAX 
HIN 

72 
56 

80 

53 

82 
48 

72 
50 

74 

45 

70 
46 

68 
56 

69 
46 

92 

30 

65 
25 

72 
32 

75 
46 

70 
33 

72 
39 

79 
47 

68 

48 

61 

46 

65 

26 

66 

30 

70 
48 

64 

46 

48 

29 

96 

18 

49 

27 

62 
20 

93 

27 

48 

28 

97 
19 

49 

30 

90 

17 

64.4 
36.9 

HAX 
MIN 

75 

52 

SO 
48 

82 
49 

72 
50 

73 
49 

77 
48 

72 
56 

68 
48 

69 
32 

69 

26 

71 
34 

77 
47 

69 
34 

79 
39 

77 
44 

68 
48 

60 
46 

66 
28 

71 
31 

65 
41 

66 
45 

50 

32 

63 
19 

53 
32 

64 

25 

68 

38 

49 

29 

62 
24 

56 
35 

52 
21 

67.0 
38.2 

MAX 
MIN 

70 
51 

79 
46 

79 
48 

78 

53 

71 
51 

63 
44 

74 
48 

79 

52 

66 

31 

92 

29 

62 

29 

70 
39 

72 
32 

70 
32 

72 
32 

76 

52 

60 
44 

68 
29 

64 

31 

65 
36 

70 
44 

62 

32 

46 

18 

99 
21 

91 

20 

68 
24 

41 
28 

49 

20 

57 
24 

51 
21 

63.6 
39.1 

MAX 
MIN 

71 
49 

80 
44 

79 

63 

76 
47 

67 
42 

72 
49 

61 

55 

60 
44 

92 

42 

64 

32 

74 

71 

71 

76 

76 

66 

62 

64 

66 

70 

62 

47 

98 

52 

59 

91 

45 

57 

50 

48 

63.6 

MAX 
MIN 

66 

52 

68 
44 

60 
48 

82 
51 

76 
50 

74 

48 

71 

50 

66 

46 

63 
34 

99 

25 

64 

31 

71 

36 

75 
32 

69 
34 

74 
36 

76 
48 

53 
45 

62 
26 

69 
30 

70 

37 

71 
51 

64 

29 

90 

18 

96 

23 

96 

22 

62 
26 

46 

26 

50 
20 

58 
22 

54 
18 

69.0 
39.1 

MAX 
MIN 

80 
43 

85 
47 

86 
49 

84 

49 

SO 
47 

80 
50 

79 
58 

66 

52 

97 

32 

69 

26 

74 
32 

79 
42 

77 
37 

79 
39 

SO 
90 

71 
47 

63 
45 

70 
29 

77 
34 

76 
43 

69 
52 

94 

31 

64 

20 

99 

31 

66 

26 

99 
10 

93 

29 

63 
22 

53 
34 

57 
19 

70.2 
36.0 

MAX 
MIN 

79 
53 

82 
58 

83 
61 

80 
60 

78 
57 

80 
56 

75 

62 

65 
55 

55 
33 

64 
33 

72 
40 

72 
54 

74 
49 

71 
58 

78 
54 

68 
48 

61 
48 

64 
46 

77 
56 

76 
53 

70 
49 

52 
35 

62 
26 

58 
39 

69 
29 

58 
36 

51 
28 

63 
32 

56 
38 

54 
17 

67.7 
45.4 

HAX 
HIN 

69 
49 

72 
42 

79 
45 

79 
52 

69 
47 

71 
45 

70 
51 

69 

50 

61 

29 

92 
23 

63 
29 

70 
33 

71 

30 

66 
32 

71 
36 

76 
47 

53 
44 

61 

26 

64 

29 

67 
40 

70 
46 

61 

30 

46 

17 

98 

22 

90 

21 

61 
27 

42 

27 

47 

20 

67 
22 

48 

19 

63.2 
34.3 

HAX 
HIN 

83 
62 

82 

59 

80 
59 

71 

56 

69 
53 

79 

50 

79 

65 

71 
57 

97 

34 

64 

33 

73 
42 

77 
42 

70 
43 

79 
43 

80 
47 

66 
55 

60 

52 

70 

38 

70 
51 

75 
46 

70 
47 

60 
34 

60 

25 

98 
36 

97 
27 

47 

34 

49 

30 

62 
28 

66 
41 

52 
27 

67.2 
43.5 

MAX 
MIN 

84 

52 

84 

63 

85 
60 

77 
62 

81 
60 

81 
63 

81 
63 

75 

68 

61 

35 

67 
30 

72 
42 

79 

57 

72 
48 

79 
93 

80 
63 

71 
55 

63 
51 

72 
43 

77 
45 

80 

55 

72 

55 

60 

34 

60 
24 

66 

43 

64 

28 

97 
33 

95 
27 

65 
30 

62 
43 

55 
25 

71.1 
46.7 

MAX 
HIN 

70 

57 

72 

55 

83 

58 

83 

55 

74 

54 

76 

51 

76 

55 

69 

51 

61 

31 

91 
29 

69 

35 

73 
48 

78 
40 

71 
42 

77 
55 

77 
48 

53 
46 

60 

32 

66 
40 

70 
46 

65 
53 

99 
33 

48 

23 

61 
31 

90 
28 

61 
34 

45 

26 

60 
29 

91 
36 

48 
22 

64.6 
41.6 

HAX 

HIN 

68 
42 

72 
42 

78 
46 

78 
48 

75 
50 

70 
47 

69 

53 

62 
44 

91 

30 

90 

28 

62 

37 

73 
44 

69 
30 

68 
40 

71 
51 

72 
42 

54 

35 

57 
33 

60 
33 

66 
45 

70 

50 

92 
30 

40 

21 

96 

26 

41 

29 

94 
34 

37 
26 

44 

24 

96 
33 

43 
18 

60.6 
36.9 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 
49 

SO 
50 

80 
55 

75 
54 

75 
64 

79 

56 

77 
61 

60 

32 

91 

27 

60 
39 

75 
40 

77 
37 

71 
40 

76 

52 

78 
49 

52 
47 

60 
30 

64 

33 

69 
42 

66 
50 

66 
34 

46 

20 

64 

30 

90 

25 

68 
33 

44 

27 

91 

23 

48 

26 

51  ■ 
21 

65.2 
39.0 

MAX 
MIN 

82 
59 

84 

58 

82 

58 

72 

60 

77 
54 

76 

51 

77 
50 

72 
43 

94 

34 

66 

31 

73 
40 

79 
91 

73 
45 

79 
43 

60 
47 

76 

53 

67 
49 

72 
40 

70 
44 

76 
61 

78 
43 

92 
32 

96 
23 

62 
37 

62 
30 

91 

32 

49 

28 

60 
28 

68 
39 

90 
29 

69.0 
42.7 

MAX 

MIN 

81 
59 

85 
56 

82 
59 

75 
54 

82 
52 

74 

52 

79 
51 

61 

35 

66 

33 

71 

39 

75 
35 

72 
44 

72 
33 

81 
43 

80 
54 

62 

53 

70 
44 

71 
41 

78 
50 

73 
49 

69 

26 

62 

29 

61 

29 

49 

29 

62 
25 

62 
43 

66 

22 

71.0 
41.9 

MAX 
MIN 

75 

58 

82 
51 

82 

53 

79 
54 

72 

63 

67 

47 

74 
47 

76 

52 

72 
34 

99 
29 

69 
29 

73 
40 

76 

39 

69 
33 

74 
35 

80 
46 

72 

51 

69 

37 

68 

34 

69 

35 

75 
49 

73 
34 

51 
26 

98 

26 

99 
24 

60 
31 

48 

32 

49 

24 

60 
27 

68.0 
39.0 

MAX 
MIN 

80 
50 

83 
49 

83 
50 

70 
51 

75 
48 

79 
50 

76 

59 

68 
46 

S3 
30 

67 

26 

73 
33 

77 
40 

73 
37 

76 
39 

78 
43 

66 
49 

58 
46 

69 
31 

73 
31 

67 
42 

72 
40 

50 
24 

62 
18 

97 

64 

47 

49 

63 

97 

92 

67.2 
37.1 

MAX 
MIN 

82 
54 

83 

62 

84 

60 

80 

58 

82 

58 

80 

56 

82 
63 

72 
60 

61 

35 

69 

32 

70 
46 

76 
94 

79 
48 

79 

92 

81 
59 

73 

64 

60 

50 

72 

43 

74 

45 

78 
54 

73 

58 

58 
40 

61 

25 

61 
44 

61 

30 

97 

39 

51 

34 

65 

31 

60 
49 

92 
28 

70.3 
47.3 

MAX 
MIN 

MAX 

75 
43 

77 
42 

SO 
42 

80 
42 

75 
48 

71 
50 

69 
55 

63 
42 

93 

30 

93 
29 

69 
36 

79 
49 

72 
28 

69 
38 

72 
93 

74 
44 

55 
34 

59 
24 

66 

29 

67 
45 

76 

50 

57 
31 

44 

21 

60 

26 

49 

25 

92 
33 

49 

26 

46 

27 

57 
31 

46 

17 

63.3 
36.4 

MIN 

MAX 
MIN 

i 

1  76 
42 

75 
40 

76 
41 

79 
42 

72 
44 

79 
48 

70 
90 

65 
39 

91 
28 

96 
26 

66 
41 

67 

36 

72 
40 

70 
94 

72 
48 

59 

38 

67 
26 

67 

67 
42 

70 
42 

59 

36 

46 

26 

48 

19 

91 
26 

SO 
27 

48 

32 

44 

26 

54 

23 

49 

30 

48 
16 

62.6 
35.6 

MAX 
MIN 

79 
66 

78 

67 

78 
67 

79 

65 

79 
64 

77 

63 

78 

63 

70 
54 

55 
41 

62 
47 

69 

55 

79 
62 

70 
60 

76 
66 

77 
66 

75 
60 

70 
54 

65 
53 

70 
55 

76 
60 

75 
55 

65 
45 

58 
39 

61 

50 

63 
39 

62 
43 

60 
39 

60 
39 

62 
46 

92 
40 

66.3 
94.1 

MAX 
HIN 

81 
56 

79 
56 

S3 
56 

64 

58 

76 

53 

77 

52 

80 

55 

73 

55 

67 

31 

93 
28 

66 

35 

71 
45 

79 
49 

74 
46 

76 
93 

77 
48 

60 
46 

58 
36 

69 

38 

72 
47 

68 

56 

71 

32 

55 
21 

64 

32 

57 
27 

63 
33 

50 

28 

49 

28 

63 
36 

56 
25 

68.2 
41.9 

MAX 
HIN 

72 
52 

80 
41 

78 
47 

74 
49 

66 
47 

71 
47 

61 
57 

60 
44 

90 

32 

62 
24 

72 
30 

70 

38 

68 
27 

73 
33 

74 
43 

68 
47 

61 
41 

61 
24 

66 
34 

70 
46 

62 
45 

45 
31 

96 

18 

46 

26 

97 
19 

90 

32 

45 
31 

56 

17 

49 

34 

46 

16 

62.4 
35.6 

HAX 
HIN 

1  78 

! " 

82 
95 

82 

55 

SO 
59 

71 
52 

76 
91 

76 
91 

78 
56 

71 
37 

99 

1 

66 
33 

72 
43 

1  76 
41 

70 
35 

74 

39 

79 

45 

72 

55 

65 
40 

69 

36 

70 
41 

74 

51 

77 

32 

92 
22 

57 

30 

61 

27 

63 
34 

49 

29 

49 

23 

62 
25 

70 
27 

69.2 
40.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tobto  5  •  Continued 


StoHon 

Ol  Month 

o 
g 

> 
•t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  p 

28 

 r 

29 

30 

31 

GREENSBORO 

MAX 

73 

82 

83 

77 

78 

72 

68 

63 

66 

68 

74 

77 

71 

75 

78 

70 

69 

68 

71 

67 

62 

47 

59 

51 

68 

54 

52 

62 

60 

62 

67.2 

MIN 

52 

51 

54 

55 

53 

53 

69 

46 

29 

28 

37 

45 

37 

44 

56 

47 

61 

31 

40 

60 

46 

32 

22 

32 

26 

33 

27 

28 

27 

22 

40*4 

GREENVILLE 

MAX 

77 

83 

83 

75 

75 

77 

76 

69 

58 

65 

71 

75 

70 

76 

78 

73 

56 

67 

71 

66 

67 

55 

61 

57 

63 

53 

49 

62 

59 

52 

67.3 

MIN 

59 

54 

55 

56 

52 

52 

56 

55 

31 

28 

34 

43 

43 

39 

45 

51 

48 

35 

30 

38 

39 

32 

20 

34 

24 

34 

32 

24 

37 

24 

39.' 

GUNTERSVILLE 

MAX 

72 

77 

74 

72 

67 

69 

64 

62 

50 

62 

64 

67 

67 

71 

73 

70 

56 

64 

63 

69 

66 

58 

57 

54 

66 

56 

45 

56 

51 

47 

62.1 

MIN 

48 

44 

43 

41 

48 

48 

69 

43 

33 

29 

32 

36 

30 

37 

46 

46 

39 

34 

45 

49 

46 

32 

21 

18 

24 

30 

31 

22 

34 

21 

37*1 

HALEYVILLE 

MAX 

69 

71 

74 

80 

60 

71 

62 

61 

61 

52 

64 

73 

70 

67 

73 

74 

56 

56 

63 

67 

72 

56 

46 

56 

49 

58 

36 

45 

61 

45 

62.3 

MIN 

42 

43 

44 

44 

45 

51 

54 

40 

25 

25 

38 

42 

30 

25 

43 

40 

35 

24 

23 

39 

46 

28 

18 

13 

18 

30 

22 

22 

27 

16 

33 . 1 

HAMILTON 

MAX 

76 

72 

77 

81 

77 

73 

63 

62 

50 

50 

63 

74 

69 

67 

72 

70 

62 

67 

70 

60 

41 

61 

45 

56 

38 

46 

66 

44 

61.' 

MIN 

42 

45 

47 

54 

52 

52 

55 

43 

28 

25 

40 

45 

33 

37 

48 

41 

26 

36 

36 

48 

30 

18 

21 

24 

33 

25 

20 

26 

16 

HEADLAND 

MAX 

62 

85 

82 

74 

73 

75 

77 

72 

64 

66 

72 

75 

71 

75 

80 

75 

65 

69 

71 

79 

74 

54 

57 

60 

60 

49 

49 

60 

67 

MIN 

57 

52 

55 

52 

60 

50 

60 

34 

28 

40 

50 

40 

39 

42 

45 

51 

37 

39 

49 

58 

32 

30 

35 

27 

32 

25 

26 

37 

26 

HEFLIN 

MAX 

77 

60 

80 

72 

69 

73 

66 

61 

51 

61 

72 

71 

70 

73 

75 

69 

60 

66 

65 

69 

62 

48 

56 

62 

58 

50 

45 

59 

56 

47 

MIN 

44 

38 

44 

45 

40 

41 

60 

46 

31 

25 

31 

33 

24 

27 

35 

48 

43 

22 

25 

33 

42 

29 

16 

20 

15 

25 

30 

16 

25 

21 

32« 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

78 

60 

80 

75 

71 

72 

73 

67 

62 

69 

81 

79 

70 

70 

69 

69 

71 

68 

66 

60 

64 

61 

48 

57 

59 

58 

68  « 

MIN 

60 

55 

59 

57 

52 

50 

51 

54 

30 

28 

38 

46 

45 

43 

44 

46 

50 

46 

38 

41 

48 

43 

32 

34 

23 

27 

38 

30 

40 

30 

JASPER 

MAX 

75 

73 

81 

76 

72 

66 

63 

60 

60 

64 

73 

72 

68 

74 

75 

69 

60 

64 

69 

73 

67 

44 

60 

55 

59 

50 

47 

57 

49 

50 

63. 

MIN 

44 

39 

43 

45 

44 

48 

68 

42 

29 

23 

30 

36 

28 

31 

46 

45 

37 

23 

26 

49 

42 

26 

17 

24 

20 

29 

26 

18 

31 

17 

33. 

LAFAYETTE 

MAX 

75 

79 

76 

70 

63 

74 

75 

62 

55 

72 

72 

76 

65 

65 

63 

64 

70 

63 

48 

67 

53 

58 

50 

47 

48 

62 

50 

63  •< 

MIN 

53 

49 

45 

52 

50 

50 

53 

53 

30 

29 

31 

42 

36 

34 

42 

62 

44 

31 

33 

39 

44 

28 

20 

28 

23 

27 

30 

26 

36 

21 

37. 

LIVINGSTON 

MAX 

78 

82 

83 

78 

77 

73 

73 

57 

69 

75 

79 

73 

77 

78 

71 

62 

71 

66 

67 

60 

66 

50 

68 

58 

53 

63 

51 

55 

66* 

MIN 

60 

46 

52 

55 

50 

54 

60 

46 

31 

26 

37 

44 

34 

43 

66 

47 

42 

27 

33 

50 

46 

33 

20 

32 

26 

35 

25 

23 

33 

19 

39. < 

LOCKHART 

MAX 

79 

82 

84 

82 

71 

76 

78 

79 

70 

53 

67 

72 

76 

73 

77 

82 

62 

60 

68 

73 

70 

73 

52 

59 

61 

63 

48 

49 

63 

68 

69. ( 

MIN 

60 

54 

60 

58 

55 

64 

65 

60 

35 

32 

38 

47 

45 

41 

47 

58 

51 

39 

42 

51 

54 

32 

24 

38 

26 

35 

31 

26 

41 

26 

43* 

LOCK  17 

MAX 

70 

76 

80 

80 

76 

72 

68 

66 

58 

53 

64 

72 

73 

70 

75 

76 

54 

62 

70 

66 

61 

47 

61 

42 

49 

56 

57 

64. 

MIN 

48 

50 

49 

52 

52 

51 

64 

46 

31 

29 

30 

34 

35 

36 

41 

48 

41 

29 

30 

38 

53 

31 

22 

25 

26 

33 

29 

26 

30 

20 

37. 

MADISON 

MAX 

67 

75 

78 

80 

78 

74 

66 

52 

52 

63 

75 

70 

69 

75 

75 

57 

58 

62 

66 

70 

53 

42 

57 

44 

53 

37 

43 

65 

47 

61. 

MIN 

46 

45 

49 

51 

50 

48 

57 

42 

28 

27 

35 

43 

29 

39 

40 

44 

33 

26 

35 

44 

51 

27 

18 

27 

22 

30 

27 

23 

32 

18 

36* 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

70 

79 

81 

74 

73 

74 

69 

63 

52 

63 

72 

75 

66 

73 

78 

69 

60 

65 

67 

65 

63 

47 

61 

50 

63 

58 

48 

60 

61 

50 

64  *( 

MIN 

50 

48 

53 

55 

52 

52 

59 

45 

30 

27 

35 

45 

38 

40 

50 

49 

45 

32 

37 

47 

45 

31 

20 

33 

26 

31 

28 

25 

40 

20 

39  •( 

MARTIN  DAM 

MAX 

71 

75 

77 

73 

68 

72 

74 

65 

54 

64 

70 

75 

67 

71 

77 

65 

69 

61 

51 

56 

52 

60 

52 

60 

63«f 

MIN 

56 

53 

57 

57 

56 

49 

64 

52 

36 

33 

36 

40 

36 

36 

41 

51 

47 

28 

31 

46 

48 

34 

24 

36 

26 

34 

32 

24 

32 

27 

40*' 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

81 

82 

77 

78 

79 

77 

68 

55 

65 

70 

77 

74 

75 

76 

67 

62 

69 

73 

77 

72 

53 

61 

60 

63 

48 

51 

64 

56 

63 

66. 

MIN 

52 

63 

61 

62 

59 

56 

62 

42 

34 

31 

42 

55 

49 

54 

60 

50 

48 

40 

46 

54 

40 

32 

25 

34 

29 

33 

27 

31 

34 

27 

44.< 

MOBILE 

MAX 

80 

80 

83 

78 

60 

80 

77 

68 

72 

75 

75 

77 

61 

60 

76 

53 

58 

60 

63 

47 

51 

60 

51 

68  *! 

HIN 

58 

62 

63 

61 

60 

63 

61 

36 

47 

65 

52 

64 

58 

54 

50 

43 

48 

65 

59 

32 

40 

35 

38 

32 

35 

40 

33 

49. ( 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

73 

82 

61 

72 

71 

74 

75 

67 

53 

63 

72 

75 

69 

74 

77 

63 

58 

67 

66 

73 

66 

49 

59 

53 

62 

46 

48 

60 

52 

48 

6&*C 

MIN 

54 

50 

55 

55 

54 

51 

57 

43 

32 

31 

36 

47 

38 

38 

44 

62 

43 

34 

39 

45 

41 

28 

23 

33 

27 

34 

30 

25 

33 

26 

39  .f 

MUSCLE  SHOALS  CAA  SP 

MAX 

73 

76 

79 

75 

71 

63 

65 

49 

50 

63 

73 

69 

67 

70 

73 

53 

56 

59 

67 

70 

65 

39 

57 

42 

53 

38 

44 

57 

41 

47 

60* 

MIN 

45 

49 

49 

55 

54 

54 

49 

34 

30 

36 

44 

44 

33 

46 

48 

40 

33 

26 

38 

60 

37 

25 

25 

29 

30 

33 

27 

29 

28 

20 

38  aC 

NATCHEZ 

MAX 

77 

81 

81 

78 

75 

77 

75 

64 

55 

66 

70 

75 

70 

75 

77 

72 

52 

71 

67 

69 

51 

60 

55 

67 

50 

62 

57 

53 

66  *< 

MIN 

55 

45 

46 

50 

43 

46 

60 

53 

29 

21 

29 

41 

32 

33 

51 

47 

44 

25 

29 

46 

48 

26 

14 

27 

23 

25 

27 

16 

33 

18 

36. 

ONEONTA 

MAX 

62 

75 

77 

78 

72 

69 

69 

61 

54 

49 

62 

73 

70 

69 

72 

74 

52 

58 

61 

64 

71 

63 

40 

87 

43 

97 

36 

45 

66 

45 

tl*t 

MIN 

46 

41 

45 

48 

46 

44 

46 

44 

30 

24 

30 

43 

26 

38 

53 

46 

38 

23 

32 

41 

50 

30 

17 

23 

19 

30 

29 

18 

20 

19 

34  •< 

OZARK 

MAX 

82 

85 

82 

75 

72 

79 

72 

65 

55 

73 

76 

73 

72 

78 

81 

67 

62 

72 

74 

79 

79 

52 

64 

60 

62 

49 

49 

62 

67 

69*< 

MIN 

58 

58 

56 

53 

60 

50 

38 

34 

28 

42 

50 

43 

43 

45 

54 

53 

36 

41 

50 

49 

32 

29 

31 

27 

39 

27 

25 

40 

26 

41*! 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

62 

71 

74 

78 

70 

66 

68 

62 

57 

49 

60 

70 

69 

64 

71 

74 

52 

68 

60 

65 

69 

60 

43 

87 

44 

86 

40 

43 

55 

49 

60* 

MIN 

54 

45 

47 

51 

45 

46 

45 

46 

32 

24 

26 

38 

31 

31 

31 

39 

43 

29 

30 

32 

42 

29 

17 

20 

19 

24 

28 

18 

18 

18 

33*i 

PRATTVILLE 

MAX 

71 

79 

80 

70 

68 

72 

74 

65 

52 

61 

65 

64 

66 

73 

77 

61 

60 

58 

60 

69 

60 

48 

97 

92 

59 

90 

47 

98 

50 

50 

62  •< 

MIN 

51 

48 

52 

57 

62 

50 

68 

50 

33 

30 

34 

42 

36 

35 

43 

51 

48 

33 

40 

48 

47 

31 

22 

32 

29 

32 

32 

25 

33 

23 

39*{ 

PUSHMATAHA 

MAX 

78 

60 

82 

82 

79 

71 

76 

76 

61 

54 

74 

77 

78 

78 

79 

78 

63 

63 

65 

72 

69 

70 

55 

69 

68 

68 

98 

64 

64 

50 

6Q*f 

MIN 

43 

45 

45 

49 

49 

59 

59 

60 

30 

26 

34 

40 

40 

42 

46 

48 

46 

27 

32 

39 

47 

31 

19 

25 

21 

35 

3t 

35 

41 

20 

38  •( 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

72 

75 

78 

74 

69 

65 

65 

62 

50 

63 

72 

69 

67 

72 

72 

53 

56 

61 

64 

70 

65 

40 

89 

42 

98 

40 

42 

59 

44 

49 

60*. 

MIN 

44 

42 

46 

50 

47 

46 

46 

33 

30 

28 

45 

34 

27 

37 

51 

41 

29 

24 

42 

48 

37 

21 

18 

25 

21 

32 

22 

19 

23 

15 

34*1 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

85 

64 

83 

76 

79 

81 

79 

70 

63 

67 

72 

77 

78 

76 

80 

72 

62 

70 

73 

72 

76 

57 

62 

62 

63 

98 

92 

66 

65 

98 

70*^ 

MIN 

52 

61 

58 

57 

57 

54 

62 

60 

33 

31 

40 

52 

47 

48 

56 

53 

51 

41 

43 

52 

57 

35 

24 

41 

29 

36 

29 

29 

44 

26 

49*3 

ROCKFORD 

MAX 

66 

74 

81 

81 

70 

70 

72 

70 

65 

60 

70 

76 

67 

70 

74 

77 

61 

63 

68 

68 

71 

60 

48 

60 

52 

61 

47 

48 

59 

49 

65*2 

MIN 

45 

46 

49 

55 

47 

46 

46 

47 

29 

23 

27 

32 

28 

31 

35 

42 

45 

25 

24 

42 

41 

28 

15 

21 

18 

17 

27 

18 

26 

15 

33  .(1 

ROCK  MILLS 

MAX 

76 

78 

78 

74 

65 

73 

73 

67 

54 

63 

70 

73 

66 

70 

74 

68 

60 

66 

65 

69 

63 

49 

59 

52 

96 

93 

46 

59 

52 

49 

63 

MIN 

52 

45 

49 

52 

43 

41 

53 

53 

32 

26 

29 

34 

27 

30 

35 

46 

44 

27 

25 

39 

39 

27 

18 

24 

18 

23 

31 

18 

26 

20 

34*  J 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

70 

75 

78 

81 

79 

73 

64 

69 

59 

53 

63 

74 

70 

69 

75 

76 

55 

68 

64 

72 

74 

58 

42 

68 

43 

96 

40 

49 

61 

52 

63*1 

MIN 

40 

39 

39 

42 

48 

47 

55 

39 

29 

26 

32 

42 

26 

26 

41 

40 

32 

20 

27 

36 

41 

29 

16 

12 

17 

32 

25 

20 

24 

14 

31 

SAINT  BERNARD 

MAX 

65 

75 

78 

81 

75 

71 

66 

62 

52 

50 

63 

74 

66 

69 

74 

73 

63 

57 

62 

68 

74 

56 

41 

58 

43 

97 

37 

45 

67 

48 

61*« 

MIN 

41 

41 

42 

46 

43 

44 

45 

42 

26 

23 

24 

31 

27 

28 

30 

42 

33 

25 

26 

34 

45 

26 

16 

18 

19 

22 

29 

17 

18 

19 

30.9 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

72 

76 

78 

79 

68 

68 

62 

58 

50 

60 

71 

69 

69 

71 

72 

65 

67 

62 

63 

68 

61 

44 

54 

47 

96 

48 

42 

54 

48 

48 

61*1 

HIN 

42 

43 

54 

53 

50 

48 

55 

40 

30 

29 

37 

43 

29 

37 

47 

48 

37 

25 

38 

44 

40 

28 

18 

24 

22 

30 

27 

25 

39 

19 

36.« 

SCOTTSBORO 

MAX 

74 

79 

60 

60 

70 

71 

65 

60 

33 

63 

72 

70 

68 

72 

74 

67 

61 

62 

65 

69 

62 

52 

57 

50 

92 

45 

45 

55 

50 

46 

63  *( 

MIN 

51 

45 

50 

40 

46 

45 

68 

45 

33 

26 

33 

44 

27 

32 

43 

47 

36 

26 

32 

49 

42 

30 

19 

25 

20 

30 

32 

19 

33 

17 

36*2 

SELMA 

MAX 

70 

60 

80 

73 

72 

71 

64 

53 

62 

71 

74 

70 

73 

78 

71 

60 

69 

63 

52 

SB 

98 

62 

98 

58 

48 

HIN 

52 

49 

52 

55 

53 

52 

59 

52 

32 

30 

35 

45 

39 

41 

50 

49 

47 

33 

39 

48 

51 

34 

23 

34 

28 

33 

33 

26 

38 

25 

41.i 

SYLACAUGA  <>  NE 

MAX 

78 

78 

78 

71 

71 

71 

68 

62 

53 

63 

71 

72 

68 

72 

78 

70 

61 

68 

65 

69 

64 

46 

88 

48 

60 

46 

45 

57 

50 

4« 

63*6 

HIN 

47 

44 

47 

52 

45 

47 

54 

48 

33 

25 

33 

40 

30 

33 

44 

49 

45 

26 

26 

49 

46 

28 

18 

27 

21 

27 

30 

20 

30 

19 

36*2 

TALLADEGA 

MAX 

77 

79 

80 

70 

72 

72 

66 

61 

52 

64 

73 

74 

70 

78 

76 

65 

61 

42 

67 

72 

62 

46 

88 

48 

61 

92 

47 

99 

52 

51 

64*] 

HIN 

47 

44 

49 

55 

46 

46 

50 

43 

31 

24 

33 

40 

30 

31 

44 

49 

45 

25 

31 

41 

43 

31 

17 

27 

19 

27 

29 

20 

32 

19 

35*6 

THOMASVILLE 

MAX 

73 

80 

83 

83 

77 

75 

79 

72 

63 

53 

65 

72 

76 

72 

78 

78 

5* 

60 

65 

71 

67 

*7 

90 

61 

54 

64 

48 

50 

60 

47 

M*» 

HIN 

55 

55 

55 

56 

53 

50 

51 

51 

29 

26 

34 

49 

41 

45 

53 

47 

45 

31 

38 

43 

54 

29 

19 

26 

26 

30 

25 

27 

32 

21 

99*9 

TROY 

MAX 

81 

80 

80 

72 

74 

77 

76 

70 

62 

65 

71 

76 

71 

76 

78 

67 

58 

69 

72 

74 

69 

SO 

60 

87 

61 

91 

49 

60 

61 

91 

*7.1 

MIN 

63 

58 

57 

51 

54 

52 

56 

57 

33 

29 

38 

48 

45 

44 

46 

52 

50 

38 

45 

49 

48 

33 

22. 

35 

26 

33 

30 

29 

40 

25 

42.9 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  ■  ConMnued  


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2  1 

3 

4 

s  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 



17 



IS 

19 

.20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

73 

ei 

83 

78 

7S 

68 

67 

58 

53 

66 

74 

74 

72 

74 

76 

67 

60 

66 

70 

70 

A3 

49 

63 

SO 

SO 

50 

64a7 

MIN 

47 

44 

50 

53 

53 

52 

54 

36 

30 

26 

35 

44 

34 

39 

56 

35 

26 

36 

24 

20 

rUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

72 

73 

79 

81 

77 

75 

68 

67 

58 

52 

69 

73 

79 

70 

75 

76 

55 

59 

65 

71 

72 

65 

45 

62 

47 

46 

42 

46 

58 

56 

64.3 

MIN 

50 

4S 

47 

51 

52 

52 

55 

32 

27 

28 

40 

34 

21 

37.2 

TUSKEGEE  2 

80 

79 

71 

67 

72 

76 

68 

57 

62 

71 

74 

67 

72 

77 

65 

57 

65 

66 

72 

66 

49 

56 

54 

60 

57 

42 

59 

59 

64.8 

MIN 

59 

55 

60 

57 

57 

50 

57 

57 

35 

26 

36 

43 

37 

43 

50 

27 

JNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

74 

72 

75 

74 

73 

70 

71 

76 

70 

65 

64 

72 

74 

74 

74 

74 

64 

66 

65 

66 

67 

68 

62 

63 

60 

59 

61 

60 

58 

59 

67.6 

MIN 

60 

59 

60 

60 

58 

57 

59 

56 

40 

34 

32 

48 

39 

40 

44 

39 

25 

I/ALLEY  HEAD  3  S 

MAX 

62 

74 

77 

78 

77 

65 

71 

62 

58 

51 

61 

72 

70 

66 

72 

74 

55 

61 

63 

62 

65 

60 

41 

54 

42 

55 

37 

42 

54 

47 

60.9 

MIN 

*7 

42 

44 

47 

46 

44 

49 

45 

31 

24 

30 

35 

24 

24 

46 

47 

39 

24 

27 

43 

47 

26 

11 

18 

17 

21 

30 

18 

17 

15 

32.7 

VER^M>N 

MAX 

81 

83 

84 

79 

80 

77 

68 

60 

62 

96 

98 

63 

70 

73 

74 

62 

57 

62 

67 

73 

72 

45 

66 

61 

60 

60 

51 

61 

51 

53 

65.7 

MIN 

♦4 

45 

46 

43 

40 

47 

42 

42 

27 

21 

25 

30 

34 

36 

45 

45 

32 

22 

32 

48 

47 

21 

18 

26 

22 

28 

21 

19 

25 

15 

32.9 

KHATLEY 

MAX 

Bl 

65 

84 

72 

79 

60 

72 

64 

59 

67 

73 

7« 

74 

89 

76 

72 

60 

67 

72 

68 

67 

51 

63 

56 

65 

62 

52 

63 

54 

55 

68.7 

MIN 

50 

*8 

49 

56 

48 

50 

57 

53 

31 

25 

30 

40 

35 

36 

51 

47 

46 

29 

32 

46 

50 

29 

IB 

28 

23 

27 

26 

21 

30 

18 

37.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDOn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEHOPOLIS  LOCK  k  DAM 

EVAP 

.04 

.10 

.14 

.19 

.14 

.10 

.05 

.08 

.18 

.10 

.10 

.24 

.17 

.11 

.15 

.13 

.28 

.11 

.00 

* 

.23 

• 

.30 

.09 

.16 

.11 

.09 

.11 

.00 

3.50 

WIND 

27 

33 

14 

38 

78 

40 

10 

50 

92 

115 

49 

64 

60 

30 

66 

99 

74 

54 

37 

40 

130 

109 

91 

51 

79 

130 

120 

41 

49 

80 

1950 

FAIRHOPE 

BVAP 

.11 

.06 

.10 

.16 

.OS 

.07 

.06 

.19 

.18 

.05 

.12 

.08 

.09 

.10 

.10 

.10 

.09 

.11 

.04 

.07 

.08 

.18 

.07 

.09 

.13 

.07 

.10 

.03 

.03 

.06 

2.80 

WIND 

35 

6 

11 

30 

18 

18 

3 

47 

100 

25 

64 

59 

31 

29 

33 

40 

41 

22 

27 

31 

49 

100 

33 

65 

66 

76 

76 

18 

18 

36 

1210 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.05 

.06 

.10 

.06 

.08 

.06 

.04 

.10 

.02 

.21 

.06 

.13 

.08 

.06 

.12 

.02 

.09 

.03 

.08 

.03 

.04 

.04 

.06 

.04 

.12 

.06 

.08 

.00 

.05 

B2.04 

WIND 

15 

25 

35 

20 

20 

10 

10 

40 

65 

40 

38 

12 

39 

11 

14 

41 

50 

40 

12 

10 

13 

25 

45 

41 

34 

50 

50 

45 

25 

30 

805 

cll 


of  Alabama  OAy  be  obta 


St 


REFERENCE  NOTES 

Climatologls 


Flgrurca  and  letter 
Delayed  data  aod  c 
HoDthly  and  season 


I  follovlDg  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  froi 

'rrectlons  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

,1  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  Jum 


Weather  Bun 


Dannelly  Field,   RFD  2,   Hontgomery,  Alei 


Sta 


appearing  In  the  Index,  but  fo: 
B,  as  used  in  Table  2,  became  e 


which 


ata  are  not  listed  In  the  tables 
with  data  for  September  1956. 


eltl 


sing  or 


<  be  included 


and  wind  muvemun 


nthly  degree  day  totals 


Long-t. 


I  Tables  3. 


.ndard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dli 


.  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  I 


otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


ts  foi 
s  ending  : 


al  drifting  nnd 


time  of  obser 


cheB  of  snow  arc  on  tl 
Imos  in  the  standard  < 


I  ground  in  Table 


at  observatl 


tine  for  all 


cept  Weather  Bureau 
Ho  record  in  Table: 


nd  CAA  Stat 
2  and  5,  is 


For 


Sta 


Indlca 


ed  by  ) 


Con 


w  on  ground 
ult  the  annu 


alu 


c  at  6:30  a.m. 
of  this  publlci 


C.S.T. 


-    Mo  record  lu  Tables  3,  6,  7  aod  the  Station  Index 

precipitation  totals. 
'     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  neasui 
Cage  Is  equipped  with  a  windshield 

*  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  refen 
on  the  roof  of  a  building. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  le 
■Hourly  Precipitation  Data". 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inchi 
C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H  One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  th' 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  arc  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Dat 


for  interpolated  i 


time  distribution  unknown. 

few  feet  above  sod-< 


Indicates  i 


that 


:  are  processed  for  spec 
D«  snowfall . 


al  purposes  and  are  published  late 


T  Tra. 
V  In 


nt  to 

rludes  total  for  prev 
I  may  be  obtained  fro 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

BESSEUER  5  3SW 

BIRUINGHAU  WB  AIRPORT 

CENTRE 

CL  ANTON 

GUNTERSVILLE 

HAMILTON 

JASPER 

LAFAYETTE 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AIRPORT 

REDSTONE  ARSENAL 

ROCK  HILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  ST..TE  FARM  API 

SYLACADGA  -4  NE 

TALLADEGA 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AIRPORT 
VALLEY  HEAD  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1.0 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

.5 
1 

T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

See  reierence  notes  iollowicg  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 

NOVEHBER  1956 


WB  AP,  C«. 


.  Hill  j  Art  D..p».it  1 » >  j\  ■»o<>r  )  ^   t  


V 


•        !                            ;  Headland  ; 
»  Brocktoa  3  NE               I      O  1 
O-l  O         D«,h.n4»  J 

»y  ^  .  /        Dothj/  CAA  AP  I 

I Coffee  Springs  2  KW  /l 
I      ^  S<^o«b  i  S  \  »l«onvlU. 


Fsrt  Caioes.  Ca. 


i     . 50"  ~ 


I  CAA  AP.  Fla. 

@ 


STATION  LEGEND 
O     •     O    Pracipitatiofi  orly 
<D  Pr0cip>toticfi,  sto/ogw 

-6-  PrtcipitoHon  una  Ttmp^rotuft 

-<Jk  Prtcipitalion,  T»mp0rafar»  owt  E<MiporatiO 

Typ»  of  ffog0  -       O    Non  -  r^cof^iftg , 
•  Recording .       O  //fwf 

Cto^M  o/-f/#  combinations  maicott  tft9  attoilabililf  of 
mor4  Ottoiloa  m»t0OfoiogiCOl  ■ 


Ilr     II     C.    -    -  H 


laoUnes  are  drawn  through  points  of  approxl»ately  equal  valuee.  Hourly  precipitation  data  fro.  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
NOVEMBER  1956 


I        O  VOUDgB  3tO 


11«  Substi,  HlsB.Q  j  P\ 


rldgeport  2  it 


'  "        ™  j  I  -  -  .  I  I  Pleasant  Grove  ^h^n  1 

....~r'":i"    V  "°l'-'"o  ALABAMA 


ClbTt  Ste..  P1.„J  Q    FloreSTat  L^k""°" *A*''''-"'  °""  -&  Athe  J  2    /  f  "V""'          Flat  Bock  o'  \ 

'         I        o  — ^      (Sllluscli  Sbo.!."?**  AP      BuntBville  Si/staS    O  sJ  /  \ 

Tx..„....„,  ..•/ypJNORJjy&RN/  I-"'"     I'""-"  S„,«.„„\_  / 

/  Ited  Bajr 

|0  I  \  nc-uu.,,*  Danville 

I  X  .  ..■        \  jo  Falk 


LaFayette,  Ga 


jniBC.,    Ashevlllc.   W.  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' , 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
NOVEMBER  1956 


Si  I 

d 

C  unl 

! 

«: 

4> 

O 

3 

O 
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vation  i 
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Refer 
To 

Star 

d 

C  1 

a> 
tn 

« 

C 

o 

Obser- 
vation 
Time 

Ob 

Refer 

To 
Tables 

Index  1 

<d 
C 

a 

i  LatilL 

Longili 

> 

u 

Temp. 

Precip. 

1 

_ 

Index  I 

c 
O 

Latilud. 

Longih 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

_.  _ 

ASBCVI LLE 

0008 

__  

34 

85 

15 

,  7A 

MICLIAM  W(  NORDAN 

^ 

■ 

LEEDS 

4619 

_ 

JEFFERSON 

3!33 

33 

86 

33 

«36 

TA 

MRS,  MARY  K,  LCE 

ADDISON 

«INSTON 

2 

li 

795 

•  10 

PALMER  GOOSEY 

C 

LEESeURG 

CHEROKEE 

7 

4UFUS  M,  SEWELL 

ADDISON  CENTRAL.  TOMER 

LAWRENCE 

2  134 

990 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

i 

LIVINGSTON 

13 

32 

''RDF*  E.  J.  MURPHEY 

ALBERTA 

MILCOX 

1 

179 

8A 

'SIDNEY  J.  HARDY.  SR 

3 

LOCK HART 

:OV]NGTON 

0 

tit  C.  YOUNG 

2 

3  5  7 

ALBERTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

12  [34 

1140 

9A 

JESSE  M,  CULP 

2 

3 

9  7 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

2 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  5  7 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

016} 

TALLAPOOSA 

11  :32 

i9 

a» 

52 

660 

5P 

9P  iciTY  FILTER  PLANT 

3 

5  7 

MAO 1  SON 

4976 

MADISON 

12 

34 

42 

66 

45 

573 

9A 

9A 

HARPV  ft.  TAVLORt  JR 

ALICEVILLE 

PICKENS 

13  133 

7A 

OLANTON  JONES 

MAGELLA 

JEFFERSON 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

TA 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2 

3 

5  T 

MAGNOLIA 

MARENGO 

1 

32 

jR.   T.  H.  GAILLARO 

ANNISTON  CAA  AP 

CALHOUN 

7 

>> 

599 

HID  CIVIL  AERO.  AOM* 

2 

3 

5  7 

MARION  1  N 

PERRY 

2 

32 

ROBERT  J,  CURRY 

C 

ARLEV   J  S 

WINSTON 

2 

500 

TA  HOSi  DORA  R.  DAVIS 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

3 

32 

87 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ASMLAND 

CLAY 

11 

33 

16 

1010 

MIO 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

3 

32 

28 

13 

200 

ALA.   POLY.  INST. 

ASHVILLE   3  SW 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

66 

19 

590 

MILLIE  STEINKOPF 

J 

MARTIN  DAM 

11 

32 

85 

*p 

*P 

ALABAMA  POWER  CO 

ATHENS 

LIMESTONE 

34 

709 

7A 

|TVA-»2 

MATHEWS 

MONTGOMERY 

11 

32 

ATHENS  2 

3395 

LIMESTONE 

12 

34 

720 

4P 

IraOIO  STATION  HJMW 

2 

3 

5  7 

MELVIN 

CHOCTAW 

31 

ERNEST  H.  LAND 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

8 

JOO 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

' 

5  7 

c 

MERTZ  PONOVIlLE  tower 

BIBB 

3  32 

U.S.   FOREST  SERVICE 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

3* 

85 

31 

730 

BA 

8A 

[MRS.  MARTHA  I  .  MOORE 

2 

3 

5  7 

MIDWAY 

9397 

BULLOCK 

^, 

32 

04 

85 

^5 

490 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

c 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

32 

700 

MIO 

SOIL  CONS.  SERVICE 

c 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

AUTAUOAVILLE 

AUTAUGA 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MILSTEAO 

MACON 

11 

32 

:*  0.  HAMMOND 1  JR. 

BAY  MlNETTE 

0»S3 

BALDWIN 

9 

30 

268 

GROVER  W,  WOODWARD 

2 

3 

9  7 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

32 

ALABAI4A  POWER  CO 

BELCREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

910 

7A 

TVA-4  3 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

30 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

BELLE  MlNA  2  N 

06  »5 

LIMESTONE 

42 

86 

53 

600 

9P 

5P 

'ALA.  POLY,  INST. 

2 

3 

5  7 

MOBILE  • 

5483 

MOBILE 

30 

41 

88 

03 

7 

8A 

&A 

ROBERT  G*  BLTANCOURT 

BERRY 

07*.9 

FAYETTE 

2 

33 

492 

MID 

^ISS  CLARA  R.  OLIVE 

MONTE  SAND  , 

MADISON 

BESSEMER  i  SSW 

0T5T 

JEFFERSON 

930 

JAMES  B.  ELLIOTT 

2 

3 

MONTEVALLO 

M.  P.  JETER)  JR> 

BEXAR  2  SE 

C'790 

13 

34 

970 

HID 

OSCAR  W.  LOCKRIUbE 

c 

MONTOOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

U.S.   WtATHtR  BUREAU 

2 

3  9  7 

c 

elLLINGSLEY 

0S23 

AUTAUGA 

1 

380 

6P 

JOHN  R.  Thomas 

3 

moulton 

LAWRENCE 

12 

34 

* 

TVA-361 

c 

BIRMINGHAM  MB  AP 

uesi 

JEFFERSON 

2 

34 

86 

45 

610 

HID 

MID 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

2 

3 

5  7 

c 

•MUSCLE  Shoals  caa  ap 

5749 

COLBERT 

12 

34 

45 

b7 

37 

536 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO*  ADM. 

COLBERT 

12 

34 

7A 

VvA-42 

NATCHE2 

MONROE 

S.  6.  HELTON 

BLUE  SPRINGS 

0946 

BARBOUR 

31 

jOTIS  J.  WALKER 

NEW  BROCKTON  3  NE 

~0U1E  D.  MOLLIS 

B0A2 

0957  MARSHALL 

2 

34 

1070 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

3 

c 

NEWBURG 

FRANKLIN 

12 

TVA-644 

BRANTLEY 

1060  CRENSHAN 

31 

16 

274 

R.  E*  HENDERSON 

2 

3 

5  7 

NEW  MARKET 

MADISON 

12 

34 

rVA-624 

BREKTON  3  SSE 

1084  iESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

65 

6P 

6A 

ImRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2 

3 

5  7 

NEWTON 

5675 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

220 

7A 

BASCUM  N*  BROWN 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34 

5P 

9P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

2 

3 

5  7 

ONEONTA 

BLOUNT 

2 

33 

L.  E.  SELLERS 

2 

3  5  7 

BRUNDIDGE 

1178 

PIKE 

KiEO.   L.  HICKS 

ORRVILLE 

DALLAS 

1 

EDWARD  B.  WARREN 

CALERA  2  SM 

i2es 

SHELBY 

7 

33 

540 

5P 

5P 

IpIERCE  a,  GARRETT 

2 

3 

5  7 

OZARK 

DALE 

5 

31 

CITY  WATER  PLANT 

2 

3  5  7 

CAMDEN  3  NNN 

1300 

WlLCOK 

1 

32 

02 

19 

110 

>P 

5P 

MLA.   POLY.  INST. 

2 

6  7 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

12 

34 

TVA-69 

C 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31 

55 

87 

93 

MID 

JOE  PICKENS 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33 

44 

66 

41 

T98 

7A 

GEORGE  Tt  POSEY 

CAMP  HILL  2  NW 

132* 

TALLAPOOSA 

11 

32 

41 

ALA.  POLY,  INST. 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

33 

CARBON  MILL 

1377 

WALKER 

Miss  MARY  C.  RAY 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

13 

32 

:oRPS  OF  Engineers 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34 

760 

TVA-66 

3 

PERRYVILLE 

PERRY 

3 

32 

CHARLtS  K,  HARTLEY 

CENTRE 

1312 

CHEROKEE 

7 

34 

670 

6P  'JOHN  Si  TOWNS 

2 

3 

5  7 

PETERMAN 

MONROE 

1 

31 

MRS.  HINTA  EDDINS 

c 

CENTREvlLLE 

1S20 

BIBB 

87 

230 

TA 

7A 

M.  D.  HOLLlFIELO 

2 

3 

5  7 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

16 

163 

7A 

MRS.  DORA   1 ■  CLAY 

CMATON 

WASHINGTON 

13 

31 

2a 

15 

199 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2 

3 

5  7 

PINE  HILL 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

LNILOEfiSBURG 

1615 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

PINE  LEVEL 

•iontgomery 

MRS.  ENA  C*  PAUL 

CITRONELLE 

16B5 

MOBILE 

9 

31 

331 

6P 

6P 

B,  0.  JONES 

2 

3 

S  7 

PLANTERSVILLE 

DALLAS 

1 

32 

0.  H.  BARNES 

CLAIBORNE 

1690  MONROE 

1 

31 

163 

7A 

TOLLIE  L>  HASKEW 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

12 

TVA-695 

CLAN TON 

1694 

CHILTON 

32 

51 

66 

36 

580 

7a 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

2 

3 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32 

09 

86 

55 

100 

MID 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31 

Charles  l.  weston 

2 

3 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

1 

32 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

COCHRANE  2  E 

1799 

PICKENS 

13 

WILL  GAMBLE 

3 

PRIMROSE  FARM 

W.  E.  ELSBERRT 

1S03 

MOBILE 

30 

12 

AGNES  C ■  CMRl STENSEN 

2 

3 

5  7 

PUSHMATAHA 

:hoctaw 

13 

32 

MRS.   JAME  C.  BROWN 

2 

3  5  T 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

1807 

GENEVA 

31 

250 

6A 

MENRY  F.  KELLEY 

3 

RAINSVILLE 

OE  KALB 

12 

3* 

TVA-746 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

45 

67 

51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3 

RED  BAY 

6805 

12 

34 

26 

oe 

660 

TVA-493 

COLL INSVILLE 

1849 

OE  KALB 

I 

34 

734 

IB«  W,  APPLETON 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

MADI SON 

12 

86 

ID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

COLUMB 1 A 

1065 

HOUSTON 

31 

133 

hENRY  KILL INGSWORTH 

3 

PICKENS 

13 

33 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

334 

MRS.   C,  GRESHAM 

3 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31 

JOHN  R.  BRADLEY 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32 

26 

215 

7A 

REUBEN  P,  HARRIS 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

31 

ALABAMA  ELtCTHIC  CO 

t 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32 

SO 

es 

49 

760 

8A 

OR.  W,  B,  FULTON 

3 

ROBERTSOALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

146 

6P 

6P 

CARL  eOSECK 

3  9  7 

OADCVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

LI 

32 

730 

MID 

H*  CLAY  PLESS 

c 

ROCK FORD 

COOSA 

11 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2 

3  5  7 

OANCY 

2141 

PICKENS 

207 

3 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33 

JOHN  T.  BAILEY 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

L2 

34 

600 

3 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

7A 

TVA-729 

OAYTON 

3188 

MARENGO 

13 

32 

21 

220 

7. 

JAMES  M.  CREWS 

3 

5  7 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

L2 

34 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

2 

3  5  7 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34 

36 

86 

59 

585 

8A 

SA 

JAMES  C.  FOUTS 

2 

3 

5  7 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

34 

12 

86 

V 

602 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2 

3  5  7 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

34 

565 

TVA-63-B 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

OECATUR  SUBSTATION 

2221 

TVA-411 

SAYRE 

JEFFERSON 

33 

7A  DORA  R.  WEBSTER 

DELTA 

2235 

CLAY 

LI 

33 

990 

GILBERT  LANDERS 

3 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

6P 

MRS.   KIN2IE  BOBO 

2 

3  5  7 

OEMQPOLlS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3 

5  6  7 

SC0TTS80RO  SUBSTA 

JACKSON 

12 

34 

7A 

TVA-76-A 

DOThAN  CA*  A1R(»0RT 

2372 

HOUSTON 

5 

31 

14 

85 

26 

321 

MIO 

MID 

Civil  aero.  adm. 

SEALE  6  W 

7329 

"(USSELL 

32 

18 

89 

15 

550 

TA 

WILLIAM  G>  GALLOPS 

OOTHAN  4  N 

2377  HOUSTON 

5 

31 

MtO 

CHARLIE  W.  CLEARHAN 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

ELBA 

2577 

COFFEE 

HERBERT  S.  WHATLEY 

SHOEMAKER  SPRINGS 

.IMESTONE 

7A 

TVA-6e2 

ELROD 

!632 

TUSCALOOSA 

L3 

33 

252 

3 

SLOCOMB  4  S 

GENEVA 

5 

31 

PATRICK  M.  SMITH 

ENTERPRISE 

COFFEE 

31 

380 

Radio  station  wirb 

2 

3 

5  7 

SNOW  HILL 

WILCOX 

I 

32 

7A 

MRS,   EVA  R.  RAY 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31 

53 

65 

07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

2 

5  7 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

34 

24 

86 

02 

1120 

7A 

TVA-75 

EUTAM  LOCK  T 

GREENE 

2 

32 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUTTLE 

PERRY 

J.  F,   SUTTLEt  JR.  1 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763  CONECUH 

252 

MIO 

Civil  aero*  aom. 

SNAIM 

JACKSON 

7A 

TVA-365  1 

PAIRMOPE 

2813 

9 

30 

23 

5P 

iJAMES  E.  BARRETT.  JR 

2 

9  6  7 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832  COVINGTON 

9 

31 

232 

8A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

SVLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

2 

3  5  7 

FALKVILLE 

2340 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

59 

620 

7A 

7A 

^RS.  MINNIE  LEE  CROW 

2 

5  7 

SYLVAN  1  A 

8012 

DE  KALB 

12 

34 

34 

85 

49 

1400 

7A  TVA-3a6 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

2 

34 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

6P 

C.  0.  WEAVER 

3  5  7 

FARLEY 

2867 

MADISON 

L3 

641 

7A 

fTVA-576 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

8032 

TALLADEGA 

CA 

U.S.   FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

33 

350 

8A 

TERRELL  F.  CANNON 

2 

5  7 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

LEROY  GATES 

2 

3  5  7 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

34 

* 

85 

* 

1380 

7A 

TVA-387 

THORSBY  1  SW 

820* 

CHILTON 

1 

32 

ALA.  POLY.  INST. 

c 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34 

49 

87 

41 

590 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

2 

5  7 

TMURLOW  DAM 

ELMORE 

32 

32 

85 

54 

286 

ALABAMA  PUWER  CO. 

2976 

LAUDERDALE 

12 

^* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rVA-506 

FORT  DEPOSIT   1  M 

3024  LOWNDES 

2P 

ALICE  C.  LAHAR 

TR AFFORD 

9285 

JEFFERSON 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

9 

30 

10 

ap 

MM.  M.  CHANDLER 

2 

5  7 

c 

TROY 

B323 

PIKE 

THOMAS  J.  UILLARD 

2 

3  5  7 

c 

FORT  Payne 

3043 

DE  KALB 

34 

879 

eA 

JOHN  W.  PATE 

c 

•TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

33 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2 

3  5  7 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

*10 

8A 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33 

13 

87 

35 

152 

7A 

7a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

T 

34 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TUSKEGEE  2 

11 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

GADSDEN  CAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

BULLOCK 

6 

32 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32 

130 

WILLIAM  C.  FIELDS 

UNIONTOWN 

9446 

PERRY 

I 

32 

THOMAS  J,   LE  MASTER 

GARDEN  CITY 

3200  CULLMAN 

2 

500 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

c 

VALLEY  HEAD  3  S 

DE  KALB 

34 

65 

1  0 

6A 

WILLIAM  0.  CARR 

2 

3  5  7 

GENEVA 

3255  GENEVA 

5 

31 
31 

02 

85 

52 

107 

7A 

7a 

REBECCA  CAMPBELL 

2 

5  7 

9477 

TUSCALOOSA 

33 

10 

87 

13 

485 

7A  MRS.   WILLIE  H.STYRON 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

HARRY  C.  BURKETT 

VERNON 

LAMAR 

13 

33 

JAMES  W.  SPEARMAN 

GOROAS 

3430 

WALKER 

2 

33 

300 

ALABAMA  POWER  CO 

8605  RANDOLPH 

11 

33 

ALABAMA  POWER  CO 

GREEN  BAY 

3496  COVINGTON 

280 

JOHN  P.  RHODES 

WALLACE  3  SW 

6637 

ESCAMBIA 

31 

BA 

MRS.   ELLIE  R.6EASLEY 

GREENSBORO 

3511 

MALE 

2 

32 

220 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

5  7 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

04 

66 

19 

850 

TA 

MRS.FLOHENCe  PARKER 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31 

50 

86 

38 

5P 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

86 

04 

4*5 

6P 

J.  ELLIE  ThREET 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31 

HID 

CLAUDE  B.  CONNt  SR. 

WEST  BLOCTON 

BI8B 

3 

33 

7A  RUPERT  M.  BEAROEN 

GULF  SHORES  2  SSE 

3*59 

BALDWIN 

30 

7A 

GULF  STATE  PARK 

WETUHPKA 

8659 

ELMORE 

32 

6A 

MRS*  D*  R.  WHITAKER 

OUNTEBSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34 

976 

5P 

EDWARD  2.  CARRELL 

2 

5  7 

WHATLEY 

S867 

CLARKE 

13 

31 

TA  LEONARD  L.  COLEMAN 

2 

3  5  T 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34 

610 

TVA-403 

WHEELER  DAM 

LAWRENCE 

12 

3* 

SA 

TVA-52 

6UNTERSVILLE  0AM 

3583  MARSHALL 

12 

34 

26 

86 

24 

TVA-70 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32 

17 

88 

01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3620 

WINSTON 

2 

34 

14 

87 

37 

8A 

8A 

JOHN  L,  SLATTON 

WIDOWS  CREEK  STn  plant 

S9  36 

JACKSON 

12 

34 

53 

65 

45 

605 

7A 

TVA-T04-A 

364* 

MARION 

13 

34 

08 

87 

59 

REX  COOPER 

WILSON  DAM 

8980 

12 

3* 

87 

37 

530 

5A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAHRlSflURG  CAHA8A  TOWER 

369T 

PERRY 

3 

48 

fl7 

600 

U,S.  FOREST  SERVICE 

WlNFIELi>  2  SW 

'AYETTE 

13 

33 

55 

87 

466 

M.  W.  COTNEY 

MAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32 

11 

86 

35 

200 

8A 

MAXINE  E.  WATSON 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32 

85 

54 

335 

6A  ALABAMA   POWER  CO 

HEADLAND 

3T61 

HENRY 

» 

31 

21 

20 

370 

7A 

7A 

ALA.  »OLY.  INST* 

2 

5  7 

YOUNGS  STORE 

9350 

12 

57 

87 

53 

790 

7A 

rVA-621 

3 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33 

39 

36 

5P 

5P 

CITY  OF  HEFLlN 

MIGHLAIC  HOME 

3816 

CRENSHAW 

« 

31 

57 

19 

5P 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWER 

3842  CLEBURNE 

11 

33 

32 

85 

24 

1175 

8A 

THOMAS   J,  MART 

HODGES 

FRANKLIN 

13 

34 

20 

87 

56 

845 

6A 

FRANK  L,  HAYNES 

HUNTSVIU.E  SUBSTA 

4060 

MADISON 

12 

34 

43 

ao 

35 

611 

5A 

TVA-65 

HYTOP 

JACKSON 

12 

3* 

49 

86 

1619 

7A 

TVA-78 

IDER 

4115 

OE  KALB 

12 

43 

89 

1539 

TA 

iTVA-7*5 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31 

33 

88 

01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

33 

32 

12 

479 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

JACKSONVILLE  2  SH 

4209 

CALHOUN 

33 

48 

85 

690 

MRS*   ELLA  H.  AYERS 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

SO 

87 

IT 

370 

6P 

6P 

HAROLD  G.  OiLL 

2 

9  7 

JORDAN  Dam 

4306 

ELMORE 

32 

37 

86 

15 

290 

[ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

85 

24 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

5  7 

LAY  DAM 

CHILTON 

32 

58 

31 

420 

6A 

MLASAMA  POWER  CO 

c 

t     I-ALA8AIW1     2-BLACK  HARRIOfti     3-CAHABAi     ♦-CKATTAHOOCMECi     »-<HOCTA»lATCHEE r     6-CONECUMp     7-COOSA,     e-ESCAMBIA,     9-GULF,     10-PEA,     11-TALLAPOOSA,     12-TENNE5SEE|  13-TOHBIGBEC 
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ASHKVILLE:  1957 


ALABAMA  -  DECEBffiER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Average  temperatures  were  higher  this 
month  than  for  any  December  since 
1933.     Cold  periods  were  very  brief 
and  brought  only  moderately  low  tem- 
peratures while  the  two  major  warm 
periods  had  durations  of  four  and 
twelve  days  with  unseasonably  high 
temperatures.     Extreme  temperatures 
ranged  from  14°  at  Bridgeport  2  W  and 
Valley  Head  3  S  on  the  1st  to  83°  at 
Chatom  on  the  5th.     Precipitation  was 
well  above  average  in  the  Northern 
Valley  Division,  moderately  heavy 
over  the  remainder  of  the  northern 
half  of  the  State,  near  average  in 
the  Prairie  and  Coastal  Plain  Divi- 
sions, and  somewhat  below  average  in 
the  Gulf  Division.     However,  a  very 
irregular  distribution  of  rainfall 
caused  the  greatest  and  least  totals 
for  the  month,  13.59  inches  at  Citron- 
elle  and  1.85  inches  at  Fort  Morgan, 
to  appear  in  the  small  Gulf  Division. 
A  measurement  of  6.60  inches  at  Shoe- 
maker Springs  on  the  13th  won  recog- 
nition as  the  greatest  amount  in  one 
day  against  competing  measurements 
in  excess  of  six  inches  at  Citronelle. 
Claiborne,  Fort  Deposit  1  W,  and 
Russellville .     Snow  was  reported  at 
four  stations  but  there  was  only  a 
trace  in  each  instance. 

WEATHER  DETAILS 

Dry  and  cool  weather  at  the  beginning 
of  December  continued  dry,  but  became 
unseasonably  warm  for  a  four  day 
period  from  the  5th  through  the  8th. 
Only  light  showers  accompanied  a 
change  to  cooler  weather  on  the  9th. 
Temperatures  on  the  10th  were  near 
20°  lower  than  on  the  8th  but  were 
only  slightly  below  average  for  the 
season.     A  warming  trend  on  the  11th 
re-established  unseasonably  warm  weath- 
er by  the  12th  which  continued  through 
the  23rd.     Nearly  all  of  December's 
rain  came  during  this  warm  spell, 
occurring  as  showers,  some  of  them 
heavy,  the  12th-17th,  and  as  moderate 
to  very  heavy  rains  the  21st-23rd. 
Temperatures  dropped  sharply  early 
on  the  24th  and  were  near  average  to 
somewhat  lower  the  remainder  of  the 


month  with  the  exception  of  moder- 
ately warm  weather  the  28th  and  the 
31st. 

WEATHER  EFFECTS 

Small  grains  and  grazing  crops  made 
little  growth  the  first  half  of  Decem- 
ber because  of  lack  of  moisture  but 
responded  well  to  adequate  moisture 
supplies  that  existed  during  the  second 
half  of  the  month.     Livestock  was  kept 
in  fair  to  good  condition  during  Decem- 
ber but  considerable  supplemental 
feeding  was  necessary  until  grazing 
crops  made  significant  growth.  Ground- 
water levels  generally  rose  but  were 
below  average.     Runoff  was  excessive 
in  the  south  due  to  heavy  rains  the 
latter  part  of  the  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  thundersquall  in  Lauderdale  County 
destroyed  a  barn  at  Oakland  and  caused 
some  property  damage  in  Florence  on 
the  12th.     Between  11  p.m.  of  the  22nd 
and  3  a.m.  of  the  23rd  a  tornado  dipped 
to  the  ground  at  several  points  from 
Monroe  County  to  Tallapoosa  County, 
demolishing  one  home  and  causing  con- 
siderable property  damage.     One  person 
was  injured  by  this  storm.     For  more 
detailed  storm  information  see  Clima- 
tological  Data.  National  Summary  for 
December  1956. 

FLOODS 

Heavy  rains  on  the  upper  watersheds 
of  the  Warrior  and  Tombigbee  Rivers 
the  12th-13th  caused  some  local  flood- 
ings;  however,  due  to  the  dry  weather 
preceding  these  rains,  no  flood  stages 
occurred  at  down-river  stations.  Addi- 
tional rains  fell  the  21st-23rd  with 
the  greatest  concentration  on  the 
middle  segment  of  the  basin  and  these, 
added  to  the  residue  from  the  previous 
rains,  brought  above  flood  stages  to 
stations  on  the  lower  Tombigbee.  As 
the  stages  were  only  slightly  above 
flood  there  was  very  slight  damage. 

J.  T.  B.  Beard,  Clima tologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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HBLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

« 

1 
< 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

£ 

Lowest 

• 
& 

Degree  Days 

No  o!  Days 

D 

Departure 
From  Ijong 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow.  Sleet 

No  ol  Days 

Max 

Mm 

_ 

o 

Max  Depth 
on  Ground 

B 

a 

1    10  or  More  | 

1     50  or  More  | 

100 

or  More 

s » 

k£ 

s » 

5  I 

NORTHERN  VALLEY 

rHENS  2 

61i4M 

37, 9M 

49, 7M 

79 

9 

20 

1 

467 

0 

0 

14 

0 

,0 

0 

:LLE  MINA  2  N 

63«9M 

40.  8M 

5  2.  4M 

20 

1 

386 

0 

0 

12 

0 

7 

75 

3  .  04 

13 

•  0 

0 

9 

4 

2 

:CATUR 

61.1 

40.5 

50.8 

5.3 

77 

9 

23 

1 

432 

0 

0 

10 

0 

8 

26 

3.22 

4.61 

13 

,0 

0 

7 

5 

2 

VLKVILLE  AM 

63.9 

40,7 

52.3 

80 

19 

1 

386 

0 

0 

10 

0 

5. 

74 

1.55 

12 

,0 

0 

5 

4 

4 

-ORENCE 

61, <• 

40,9 

51,2 

75 

8 

27 

2 

428 

0 

0 

6 

0 

6< 

53 

3,03 

13 

.0 

0 

4 

4 

2 

vol  SON  AH 

63.1 

41.0 

52.1 

8.7 

81 

9 

22 

1 

401 

0 

0 

6 

0 

8i 

85 

3,49 

4.26 

13 

.0 

0 

6 

9 

3 

JSCLE  SHOALS  CAA  AP 

61.8 

43.6 

52.8 

9,8 

74 

8 

30 

1  + 

37  5 

0 

0 

7 

0 

7 

39 

2,25 

3.11 

12 

,0 

0 

8 

6 

2 

:DSTONE  ARSENAL 

62.8 

39.9 

51.4 

76 

8 

18 

1 

415 

0 

0 

10 

0 

5i 

47 

1.92 

13 

,0 

0 

7 

3 

2 

JSSELLVILLE  2  AM 

62.8 

38.6 

50.6 

76 

* 

18 

2 

432 

0 

0 

11 

0 

6i 

2  I 

4.05 

i  3 

.0 

0 

5 

5 

3 

DIVISION 

51.5 

7 1 

28 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

.BERTVILLE  2  SE  AM 

61. 9M 

41. 4M 

51  7M 

7.4 

75 

25 

403 

0 

0 

10 

0 

6. 

51 

1,16 

2.53 

.0 

0 

7 

9 

2 

:SSEMER  5  SSW 

66.4 

41.6 

54.0 

76 

6 

21 

1 

339 

0 

0 

10 

0 

4i 

29 

1.16 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

RMIN6HAM  WB  AP  R 

65.4 

43,5 

54,5 

6.6 

75 

25 

322 

0 

0 

7 

0 

4i 

16 

-  1,09 

1.43 

2 1 

J 

0 

6 

3 

1 

(IDGEPORT  2  W 

64.1 

36,4 

50.3 

77 

S 

14 

1 

461 

0 

0 

14 

0 

8i 

23 

2,86 

2.55 

12 

,0 

0 

7 

5 

3 

JNTERSVILLE 

65.3 

43.9 

54.6 

77 

8 

23 

316 

0 

0 

7 

0 

6 

39 

2.70 

12 

.0 

0 

5 

5 

1 

lEONTA  AM 

63.3 

38.4 

50.9 

7.6 

77 

9 

20 

1 

432 

0 

0 

14 

0 

5. 

62 

,00 

1.25 

22 

.0 

0 

7 

9 

3 

lINT  BERNARD  AM 

62.4 

36.6 

49.5 

5.5 

76 

9 

16 

1 

472 

0 

0 

14 

0 

7. 

13 

1,60 

2.21 

12 

.0 

0 

6 

6 

3 

IND  Ml  STATE  FARM  API 

6  3.3 

43.5 

53,4 

75 

6 

24 

1 

353 

0 

0 

8 

0 

6  • 

56 

2.53 

12 

.  0 

4 

2 

lOTTSBORO 

64.2 

39.9 

52,1 

6.6 

77 

8 

19 

1 

396 

0 

0 

12 

0 

6. 

66 

1,18 

2.30 

12 

.0 

0 

6 

9 

3 

kLLEV  HEAD  3  S  AM 

62.3 

38.1 

50,2 

7.7 

''^ 

9 

14 

456 

0 

0 

14 

0 

6. 

52 

1,35 

1.48 

13 

.0 

0 

8 

9 

4 

DIVISION 

51,8 

07 

T 

UPPER  PLAINS 

'MTPPUII  1  P  AM 

66.  2M 

39, 6M 

52, 9M 

5.2 

74 

6+ 

22 

376 

0 

0 

1 3 

0 

3. 

42 

-  2,23 

1,06 

14 

.  0 

0 

4 

3 

2 

•ANTON  AM 

65.7 

38.8 

52,3 

5.9 

76 

16 

20 

392 

0 

0 

14 

0 

4. 

72 

-  .74 

1.53 

24 

.0 

0 

5 

9 

2 

.YETTE  AM 

60.0 

39.1 

49,6 

71 

6 

17 

474 

0 

0 

6 

0 

8. 

19 

3.22 

3.01 

13 

.  0 

0 

5 

4 

4 

iLEYVILLE  AM 

62.8 

38,6 

50,7 

78 

8  + 

22 

1 

442 

0 

0 

11 

0 

7. 

02 

3.70 

13 

.0 

0 

2 

MILTON  AM 

61.7 

39,4 

50,6 

73 

9 

17 

440 

0 

0 

10 

0 

6. 

90 

1.36 

3.00 

1 3 

0 

6 

4 

2 

,SPER 

65.5 

40,5 

53,0 

73 

3+ 

19 

367 

0 

0 

12 

0 

7. 

99 

3.52 

1 2 

,0 

0 

7 

3 

3 

<CK   17  AM 

64.6 

41.2 

52,9 

75 

8+ 

21 

370 

0 

0 

10 

0 

5. 

76 

1.65 

23 

.0 

0 

5 

4 

3 

ATTVILLE 

66.8 

43.3 

55.1 

6.7 

76 

12 

26 

313 

Q 

Q 

6. 

36 

.14 

3,02 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

ISCALOOSA  CAA  AP 

66.4 

42.7 

54.6 

6.2 

75 

7  + 

24 

1 

32  1 

0 

0 

11 

0 

5t 

92 

.13 

1.75 

22 

.0 

0 

5 

4 

4 

ISCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

RNON 

68.4 

41.3 

54.9 

78 

7 

26 

2  5 

315 

0 

0 

10 

0 

8. 

10 

3.44 

12 

.0 

0 

DIVISION 

52.8 

6. 

89 

.0 

EASTERN  VALLEY 

INISTON  CAA  AP 

66.3 

39.6 

53.0 

7,8 

77 

8 

19 

1 

373 

0 

0 

13 

0 

4, 

64 

-  .48 

1.15 

13 

.0 

0 

7 

5 

1 

iLERA  2  SW 

67.7 

41.9 

54.8 

76 

4  + 

20 

316 

0 

0 

11 

0 

3. 

56 

-  1.71 

1.00 

23 

,0 

0 

4 

1 

NTRE 

65.6 

44. 4M 

55. OM 

77 

8 

311 

0 

0 

10 

0 

5 

19 

1.27 

22 

.0 

0 

7 

9 

2 

DSDEN  GAS  PLANT 

65.4 

40.5 

53.0 

8.5 

76 

8 

19 

368 

6i 

69 

1,66 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

LL  CITY  5  NW  AM 

63.1 

38.5 

50.8 

75 

9 

19 

435 

0 

0 

14 

0 

4 

56 

1,22 

22 

.0 

0 

10 

4 

2 

LACAUGA  1,  NE 

66.6 

42.0 

54,3 

75 

6+ 

22 

331 

0 

0 

11 

0 

4 

55 

1.36 

23 

■  0 

0 

6 

4 

2 

LLADEGA 

67.1 

42.0 

54,6 

8.3 

78 

8 

22 

324 

4i 

04 

-  1.26 

1.23 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

53,6 

4 

60 

.0 

KItUMONI    rLA 1 tAU 

EXANDER  CITY  6  NE 

67  .5M 

40  .  7M 

18 

\ 

317 

0 

0 

11 

0 

6i 

97 

2.05 

.  0 

7 

5 

3 

(BURN  3  SW  AM 

67  .  1 

42.0 

54.5 

6.5 

77 

9+ 

23 

324 

0 

0 

11 

0 

7 

29 

1.69 

2.40 

24 

.0 

0 

7 

4 

3 

.MP  HILL  2  NW  AM 

65.3 

40.0 

52,7 

75 

9+ 

21 

378 

0 

0 

14 

0 

7i 

26 

2.50 

23 

.0 

0 

6 

9 

3 

fFLIN 

65.5 

37.7 

51.6 

76 

6 

16 

\ 

406 

0 

0 

14 

0 

4i 

06 

1.76 

22 

.0 

0 

8 

4 

1 

;fayette 

67.5 

42.6 

55.1 

78 

6 

25 

1+ 

300 

° 

° 

° 

7i 

10 

.0 

0 

^RTIN  DAM 

67. 5M 

44. OM 

55. 8M 

77 

13 

26 

1 

285 

0 

0 

8 

0 

7 

34 

1.99 

3.86 

23 

.  0 

0 

7 

4 

3 

ICKFORD  AM 

66.9 

38.3 

52.6 

78 

18 

18 

1 

382 

0 

0 

14 

0 

5i 

28 

2.10 

24 

.0 

0 

9 

4 

3 

)CK  MILLS 

57. 6M 

41. IM 

54. 4M 

76 

8 

19 

322 

0 

0 

12 

0 

6 

43 

1.08 

1.73 

24 

.0 

0 

6 

5 

4 

1  DIVISION 

53.9 

6 

34 

.  0 

PRAIRIE 

lYTON  AM 

67.6 

45.7 

56.7 

79 

8 

29 

26 

254 

0 

0 

6 

0 

4 

82 

1.96 

14 

.0 

0 

5 

4 

1 

IMOPOL I S  LOCK  AND  DAM  AM 

67.7 

43. 6M 

26 

301 

0 

0 

7 

0 

3 

16 

1,10 

•  0 

0 

5 

3 

1 

■EENSBORO 

69.0 

45.0 

57,0 

6.6 

78 

8 

28 

1+ 

264 

0 

0 

7 

0 

4 

26 

-  1.35 

1.44 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

V  I  NGSTON 

69.5 

44.3 

56.9 

10,6 

79 

12 

25 

1  + 

260 

0 

0 

9 

0 

5 

10 

-  .31 

3.67 

22 

.0 

0 

-      ■.   JUNCTION  2  NE 

68.2 

44.3 

56.3 

78 

12 

25 

1 

272 

0 

0 

9 

0 

3 

81 

1.40 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

'•lERY  WB  AP  R 

68.4 

44.7 

56,6 

7.2 

78 

6+ 

27 

1 

273 

0 

0 

5 

0 

8 

88 

4.34 

3.80 

23 

.0 

0 

4 

3 

3 

68.1 

45,7 

56,9 

7.7 

76 

18 

27 

1 

258 

0 

0 

6 

0 

5 

36 

.07 

1.66 

14 

.  0 

0 

5 

4 

3 

iSfE&EE  2 

67.5 

45.3 

56,4 

76 

18 

27 

1  + 

271 

0 

0 

8 

0 

6 

61 

2.80 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

HON  SPRINGS  5  S  AM 

69.3 

M 

76 

15+ 

0 

0 

0 

7 

96 

2.06 

24 

.0 

0 

5 

5 

6 

DIVISION 

56,6 

5 

56 

.0 

COASTAL  PLAIN 

IDALUSIA  AM 

68.7 

46,4 

57.6 

80 

14 

27 

1 

245 

0 

0 

4 

0 

9 

87 

2.60 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

'■iCfc  STATE  FARM 

71.5 

46.6 

59.1 

79 

5 

30 

1+ 

205 

0 

0 

4 

0 

5 

16 

1.90 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

■     "  tY  AM 

59.1 

42.5 

55.8 

80 

6+ 

22 

1+ 

296 

0 

0 

10 

0 

7 

68 

2.78 

3.03 

24 

.0 

0 

7 

5 

4 

3  SS£ 

71.5 

44.5 

58.0 

6.4 

80 

5 

25 

1 

241 

0 

0 

10 

0 

5 

70 

.80 

.0 

0 

.   3  NNM 

70.0 

44.9 

57,5 

79 

5+ 

25 

2 

245 

0 

0 

9 

0 

4 

91 

2.62 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DECEMBER  1956 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

o 
O 

Lowest 

n 

fi 

Degree  Days  j 

No  of  I!)ays 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

0 
D 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

Tolal 

Max  Deptfi 
on  Ground 

Date 

o 

1     50  or  More  j 

v 
o 

o2 

•°l 
g< 

o  » 

•°l 

6  » 
om 

CHATOM 

72«3 

43.6 

58.1 

83 

5 

25 

1  + 

229 

0 

0 

10 

0 

6. 

57 

3.14 

2  3 

•  0 

0 

6 

3 

2 

CLAYTON 

71.0 

46.9 

59.0 

79 

7+ 

30 

26+ 

206 

0 

0 

5 

0 

8. 

36 

3.20 

3.22 

23 

.0 

0 

8 

5 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

70«2 

47.4 

58.8 

80 

18 

32 

1+ 

222 

3. 

06 

-  1.79 

1.07 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

ENTERPRISE 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

EUFAULA 

AM 

69»0M 

43.9M 

56. 5M 

7.4 

78 

13  + 

277 

0 

0 

9 

0 

6. 

95 

1.93 

2.33 

24 

•  0 

0 

6 

4 

^ 

EVERGREEN  CAA  AP 

70  « 1 

43.6 

56.9 

6.0 

79 

5 

24 

27 1 

Q 

0 

12 

Q 

8i 

84 

3.84 

4.88 

23 

■  0 

0 

Q 

4 

3 

FRISCO  CITY 

AM 

69.1 

45.8 

57.5 

79 

6+ 

29 

26 

256 

0 

0 

7 

0 

9< 

69 

4.29 

4.23 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

GENEVA 

AM 

58.5 

45.2 

56.9 

80 

14 

22 

1 

280 

0 

0 

g 

0 

2. 

78 

-  1.94 

1.49 

24 

.0 

0 

6 

1 

GREENVILLE 

69.9 

44.9 

57.4 

8.2 

77 

5+ 

26 

26 

245 

0 

0 

8 

0 

5. 

73 

.54 

2.39 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

HEADLAND 

AM 

68.2 

44.8 

56.5 

80 

19 

28 

278 

" 

° 

5, 

09 

1.55 

2  3 

•  0 

0 

4 

HIGHLAND  HOME 

68  IM 

7+ 

26+ 

0 

0 

8 

0 

23 

5 

3 

LOCKHART 

AM 

68»e 

46.9 

57.9 

79 

8 

29 

30 

245 

0 

0 

5 

0 

9. 

15 

2.37 

24 

.0 

0 

7 

5 

4 

NATCHEZ 

AM 

69.7 

41.7 

55.7 

79 

21 

290 

0 

0 

11 

0 

7. 

62 

3.72 

.0 

0 

4 

2 

OZARK 

AM 

69.7 

45.8 

57.8 

6.0 

81 

14 

28 

26 

24U 

0 

0 

6 

0 

8. 

25 

3.40 

2.28 

15 

.0 

0 

7 

5 

4 

PUSHMATAHA 

AM 

69.5 

43.0 

56.3 

7.3 

80 

8+ 

23 

1 

288 

Q 

0 

2i 

67 

-  3.30 

1.05 

14 

a  0 

0 

3 

3 

1 

THOMASVILLE 

AM 

67.8 

44.3 

56.1 

6.7 

78 

6 

25 

1 

284 

0 

0 

9 

0 

4. 

71 

-  .29 

1.90 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

TROY 

69.  1 

47.2 

58 . 2 

6.6 

78 

7+ 

29 

26+ 

220 

0 

0 

4 

0 

6. 

38 

1 .  53 

.  0 

0 

WHATLEY 

71.8 

43.3 

57.6 

81 

5 

22 

243 

Q 

Q 

1 0 

0 

7. 

78 

2.60 

23 

.0 

0 

4 

4 

DIVISION 

57.3 

6. 

39 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

72.0 

48.2 

60.1 

5.6 

81 

5 

31 

26 

190 

0 

0 

3 

0 

3< 

04 

-  2.23 

1.32 

23 

.0 

0 

CITRONELLE 

71.2 

49.5 

60.4 

7.1 

80 

31 

169 

0 

0 

2 

0 

13. 

59 

7.95 

6.52 

.0 

0 

CODEN 

72.1 

48.9 

50.5 

79 

7+ 

32 

25+ 

173 

0 

0 

2 

0 

2. 

99 

.99 

23 

.0 

0 

6 

4 

0 

FAIRHOPE 

71.9 

50.6 

61.3 

6.9 

81 

5+ 

34 

10+ 

167 

0 

0 

0 

0 

3. 

20 

-  1.79 

1.55 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  MORGAN 

67.8 

55.3 

61.6 

76 

7+ 

40 

10 

135 

0 

0 

0 

0 

1. 

85 

1.35 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOBILE  KB  AIRPORT 

70.2 

48.6 

59.4 

5.9 

78 

6+ 

32 

26 

200 

0 

0 

1 

0 

4. 

32 

-  1,09 

1.98 

23 

.0 

0 

3 

3 

2 

MOBILE 

AM 

69.2 

51.0 

60.1 

6.0 

77 

18 

35 

9 

182 

0 

0 

0 

0 

3. 

75 

-  1.50 

1.90 

23 

.0 

0 

5 

2 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

72.4 

48.5 

60.5 

81 

5 

30 

1 

188 

0 

0 

2 

0 

3. 

03 

-  2.25 

.0 

0 

DIVISION 

60.5 

4. 

47 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

S 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

°-s 

m  o 
&1 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

01-09 

.10-49 

cr 

r 

o 
to 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Tolal 

Percent  of 

.2  0 
11 

1  Average 

sky  cover 
sunrise  to  Si 

BIRJlINGHAll  WB  AIRPORT 

S 

20 

8.1 

37 

NW 

28 

81 

85 

60 

72 

s 

1 

3 

2 

1 

0 

12 

47 

5.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

15 

8.8 

89 

91 

61 

80 

4 

3 

0 

1 

2 

0 

10 

5.5 

MONTGOMERy  WB  AIRPORT 

S 

14 

6.4 

46 

SW 

15 

89 

93 

62 

74 

5 

3 

1 

0 

0 

3 

12 

56 

5.8 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  142  - 


DAILY  PRECIPITATION 

DECEMBER  1996 


Station 

•3 

Day  of  month 

Tol 

1  1  2  1  3 

4 

5  {  6 

7 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22    23  1  24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

AB8EVIU.E  1  NNH 
AODISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

7*26 
^•95 

5«97 

•  1* 

3.72 

T 

.90 
.06 

.66 

1.39  .64 
1.71 
2.93  1.29 
.20  .90 

1.44 
.74 

•  03 
.02 

7 

•  39 

•  39 

•  17 

1.96  2.21 
7  1.39 
.99     .60  1.29 
■60     .94  .14 

1.19  2.09  1.01 

•  09 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY  3  S 
ASHVILLE  3  SH 

9*ST 

•  OS 
.00 

•  12 

.07 

.*} 

•  93 
2^46 
.39 

■09  .69 
1.19  7 
1.90  1.19 

.37  1.00 

.96 
2.96 
.01 

2.47 
.01 

.02 

7 

.29 

.09 
.14 
.01 

•  73 

•  19 

•  93 

•  76 

•  21 

.81  1.82 
.66     .42  2.60 
■80     ■OO  7 
.77  1.97  1.66 
1.96     .74  .42 

•  09 

ATHENS 
ATHENS  2 

ATHORC  STATE  FARM 
AUBURN  3  SN 
AUTAUGAVILLE 

a*»9 

*»*7 

.09 

•  10 

•  13 

.07 

T 
1.40 

•  20 

9.76  .61 
4.38  - 
.29  .22 
.23 
.72 

.10 
.69 

.10 
.13 

•  09 

.15 
.16 
.44 

.05 
.10 
.30 
.09 

.25  1.90  .02 
•        •  .04 

1.90  1.70 
1.59  2.11  2.40 
.96  1.44  1.62 

BAY  MINETTE 
BEL6REEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  5SH 
BILLtNGSLEY 

3*04 
7. 75 
4*00 

T 

•02 

T 

.01 

1.24 
2.67 
.39 
.94 

•  1.17 
5.13  1.12 
3.04  .71 

T  1.12 
.67 

.01 

.04 

.36 

.08 
7 

.10 
.04 
.42 

.19  1.32 
.72  .84 
.78     .36  .09 
1.16     .60  .42 
.90  1.60  1.19 

•  02 

•  09 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 
BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOA  2 
BRANTLEY 

6.30 

7i6e 

•  22 

T 

•  09 

T 

T 

•  03 

.09 
.07 

T  .46 
.99 

2.69 

.83  T 
2.93  .09 

T  1.12 
.49 

.05 
2.00 
1.12 

.72 

7 

.16 

.43 
.09 

1.43 
.03 

.50 
•  11 

.67  .27 
.42  .60 
•         •  6.30 

1.10  1.09  3.03 

7  T 

•  09 

BREHTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIOGE 
CALERA  2  SM 
CAMDEN  3  NNW 

5.70 
8.23 
8*17 

.0* 

.26 

T 

2.99 
T 

.29 

.15  • 
2.34  1.37 
.18 
.45  .64 
.91  .43 

.55 

7 

1.97 
.03 

.04 
•  69 

.38 

7 

•  02 

.10 
.05 

•  36 

•  41 

•  22 

1.27  •  3.09 
■82     .92  .06 

1.09  1.98  2.32 
.70  1.00  .55 
.39  2.62  •99 

•  02 

CAMP  HILL  Z  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE 
CENTREVILLE 

7,25 

e«e9 

9*10 
S«42 

RECORD  MISSING 

1.73 
.04  1.23 
.04 

.40 

2.03  .66 
.16  .98 
1.06 

.55 
T 

.06 

.79 

.03 

7 

7 

.04 

•  03 

.44 
.30 
.02 

1.29  2.90  1.70 

1.11     .93  .03 
1.27     .74  .79 
.44  1.03  .76 

7  T 

•  01 

CHATOM 
CMILDERSBURG 
C ITROnELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 

6«»7 
3«18 

11«31 
4»72 

T 

.16 

.09 
.12 

.11 
.61 

1.60  .69 
.88 
•  2.00 
.06  1.19 
.83 

.20 

.17 
3.33 

.02 
.13 

.29 

.17  3.14  .33 
.90     .73  .62 
1.26  6.52  .48 
.67  6.23  2.46 
.75  1.00  1.93 

T 

CLAYTON 
COCHRANE  2  E 
CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 

8>38 
2*99 
6t6fl 

•  07 

•  03 

•  03 

.34 
.09 

.62 

.11  .38 
.57  1.12 
.15  .90 
.40 

3.63  .89 

.58 
1.00 

.01 
2.00 

.77 
2.90 

•  12 
.29 

.07 

.09 
.61 

.70 
.09 

.02 

1.43  3.22  1.75 
.77  1.67 

.99  .60 
3.05  2.60 
.75  .45 

COLLINSVILLE 
COLUMBIA 
CORDOVA 
CUBA 

DAOEVILLE 

6t97 

e»29 

9a50 

T 

T 
T 

T 

T 

.09 

.01 
.02 

.97 

3.92 
.02 

1.89  .74 
.04 
.68  .87 
•00  •OS 
.20 

.01 
.40 
.02 

.30 

T 

.64 
.31 

7 

.09 

.06 

.41 

.74 
.58 
.05 

1.33  1.02  .57 
.35  1.10 
■96  1.48 
1.03  1.64  .14 
1.44  1.28  1.90 

•  02 

DANCY 
DANVILLE 

DECATUR 
DECATUR  * 

4.72 

9«3e 

4*02 
0*28 

ai94 

.02 

.37 
.66 
.02 
1.20 
1.09 

•  66  .12 
2.86  1.16 
1.96 
4.61  .65 
5.00  1.40 

T 

7 

.28 

.93 

.08 
.10 
.20 

.02 

.48 
.05 
.06 

2.47  .27 
.46  .24 
.60     .89  .79 
.63     .67  .13 
■37     .68  .18 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

e*M 

4.39 
3.18 
3.  OA 
8.98 

•  01 

1.27 
.45 

5.25  .76 
.03  .51 
1.10 
.03  .94 
.57 

.61 
1.40 

•  51 
1^82 

7 

.02 
.05 
.04 

7 

•  30 

•  92 

.35     .72  .07 
.77     .98  .99 
.92     .60  .42 
.47   1.07  .13 
•  3.87 

•  10 

ELROO 

ENTERPRISE 

EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 

9.10 
8.95 
8.84 

•  12 

i09 
.29 

.02 

.60 

T 

.09 

1.10 

.03  .04 
.78 
•95  .06 

.99 
.01 
1.04 

1.15 

•  03 

.32 
.04 

T 

7 

.13 

•  60 

•  06 

•  15 

.80  2.00 

.31   1.73  2>33 
1.12  1.44  .29 
1.26  4.88 

FA  1 RHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKV I LLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 
FARLEY 

3.20 
10.16 
9.74 

9.49 

•  04 

.32 
1.99 
3.60 

1.30 

.17  .48 
.97  1.69 
1.30  1.42 
1.05  1.06 
1.65  1.00 

1.34 

.89 
.31 

1^13 

.42 

T 

1.55  .19 
1.61     .90  2.69 

.42  1.09 
1.48  1.58  .06 

■60  ^70 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  I  W 

0.19 
9.39 
8.93 

8.38 

.08 

•  05 

•  06 

.03 
.02 

1.27 
1.40 
1.B3 
.60 

3.01  1.12 
.61  1.38 
3.03  .62 
4.20  1.95 
.09  .19 

.06 

.03 
.21 

•  09 

•  16 

.04 

7 

.41 
.41 
.82 
.09 
.46 

2.30 
■  60     .62  .06 
.06 

1.00     .50  .02 
■45  6^19  .87 

T 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PCANT 

1.89 
9t74 
0*89 

9.d( 

T 

T 

•  It 
.02 

7 

.40 
.39 

.30  .20 
2.14  1.36 
.03  .67 
.43  .82 
.49  .72 

7 

.04 

.04 

.06 

.23 
.27 
.26 
.26 

1.35 
■97     ^73  .25 
1.49  4.23  2.78 
1.68  1.61  .63 
1.63  1.65  .63 

7 

•  09 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 
GORGAS 

4.6<^ 
9.63 
2*78 

6tV. 

.01 

•  07 

T 

.02 

7 

•  06 

•  02 

.04 
4.06 

•  76 

•01  •65 
•73  1.25 
.19 
.13 

1.12  1.58 

.39 
.13 

.35 
.09 

.02 

•  20 

.07 
.02 

.10 
1.15 

.16 
.87 

1.30  1.90  .10 
1.25  1.05  .12 

.26  .15  1.49 
1.36  1.70  3.10 

.75  .97 

T 

GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVI LLE 
GUNTERSVILLE 
GULF  SHORES   2  SSE 

10.98 
4.26 
9.73 

4.1( 

T 

.04 

.11 

.04 

.03 

2.7C 

.05  .32 
1.44  .46 
T  .39 

.80  .93 

1.54 

.09 

.02 
2.01 

2.60 
.14 

.04 

.02 

.01 

.13 
.01 
.11 

.9B 

2.71     .66  2.46 
.89  1.34  .11 
.63  1.86  2.39 

.15  2.00 

.64 

.02 

.03 

GUNTERSVILLE  CITY  H  NKS 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 
HAM  1 LTON 

HARRIS6URG  CAHABA  TOWER 

7.12 
7.20 
7.02 

3.16 

•  04 

T 

T 

•  02 

•  01 

2.00 
1.60 
1.70 
1.99 

.62  1.76 
1.43  1.66 
3.70  .61 
3.00  .90 
.03 

.02 
.03 

.02 

7 

.03 

.95 
.71 
.0! 

•  i: 

.2! 

■93  .78 
1.05     .70  .01 
•  .90 
.42  .76 
.29     .89  .68 

.04 

lot 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 

7.9S 
S.Ofl 
4.06 

9.41 

.Oi 
,11 

.se 

1.00 
.50  .13 
.35 
.76 

1.65 
1.30 
.38 
.53 
1.30 

.20 

•  04 

•  12 

.0! 
.1! 

2.18  2.29  1.47 
1.07  1.99 
1.79     .50  .5C 
2.02  .9! 
.01     .87  1.09 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

HYTOP 

IDER 

JACKSON  LOCK  1 

0.2< 
7.1 
8.04 

6»0i 

.0! 

.0 

•  06 

1.3! 
1.2! 

.0< 
1.6. 

4.82  1.15 
3.01  1.48 
2.04  3.02 
1.07  1.19 
2.30 

.07 
.02 

.22 

.04 

.04 
.03 
.10 

.04 

.1< 
.01 
.8. 
.3( 
.1 

.66  .96 
.60     .61  .0! 
.16     .64  .13 
.92     .92  .11 
.21   1.22  2.18 

.03 

T 

JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE  2  SH 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

3.3. 
3.91 
7.01 
9.0( 
7.1 

.03 

T 

•  03 

.41 
.47  • 
3.9. 

.38  .44 
1.34  T 
1.07  .28 
.61 

.17  .69 

.02 
.03 
.72 

•  14 

•  12 

T 

7 
7 

.10 
.29 

.1- 
.7< 
.3< 

.0( 

•         •  1.6< 

■33  .55 
2.11  .26 

.33  1.67  2. It 
1.99     •  3.61 

T 

T 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

9.1 
9«7 
9.1 
9*1 

RECORD  MISSING 

T 

.04 
.0 

•  17 
.03 

.22 

.2 
.3 
.0 

•  .90 
.47  .79 

•  .90 
.03  .93 

T 

.34 
2.30 

2.16 

7 

•  21 

.3' 
.3' 

.0 

2.30     .92  .9! 

.87  1,94  .7C 
3.67  .29 
1^  1.21     .26  2.31 

.09 

See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


LOCK  17 
MDISON 
MAGELUA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  0AM 

MATHEWS 

MELVIN 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  W6  AIRPORT 
MOBILE 

MONTE  SAND 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 
MOUlTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 
NEUSURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 

ORRVILLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

ROBERTSOALE  7  3 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SC0TTS60R0  SUBSTA 

SEALE  6  W 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SL0C0M8  4  S 
SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIH 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  4  NE 

SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  b  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

VERNON 
WADLEY 
WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

WEST  6L0CTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


BiBS 
4i7e 
3>93 
3.9J 


3>7> 

7i9« 
4*74 
4i32 
3.75 

7.30 
3.34 

s.ee 

7.39; 

7.B2 
7.64 
«.90 

s.se 

9.62 

3.32 
8.25 
7.25 
4.94 
4.56 

4.79 
3.59 
6.29 
4.55 
5.48 


3.03 
5.28 
6.43 
11.22 
8.21 

7.13 


8.47 
5.35 
9.61 
2.03 
6.29 

4.52^ 
4.19 
5.91 
3.87 
4.55 


.75 


7.45 
6.09 

6.38 
9.92 


6.61 
7.96 
3.80 
6.52 
4.20 

e.io 

5.84 
7.33 


Day  ot  month 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


6.46 
7.78 
10.20 
3.60 

6.81 
8.87 
6.84 
10.97 
6.34 


10     11  12 


13     14  15 


16     17     18     19     20  21 


1.40 
1.24 
1.01 
1.74 


2.14 
1.06 
1.87 
2.39 


.11     .60  2.28 


1.91 
.91 
1.26 
1.69 


4.24 
1.92 
.95 


.01     .27  1.17 


1.57 
•  95 


.66 
1.93 
1.91 


1.47 
.79 
2.92 


1.33  2.43 
4.24  1.81 
2.88  .91 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 


.78  1.18  1.89 
.04  .90  .67 
•61  1.98     .77  .30 


.82 


•  96 


.89 


.44 


.72  1.40 

1.00  3.88 

.70  2.70  1.99 

•63  1.28 

.70  1.06 

.30  1.28  1.31 
.71  •  3.65 
.72  1.72  1.73 
.02  1.96 
.19  1.90 


•  43 


.69 


.04 


.37     .98  .80 


.90  .03  .03 
.60  3.72  2.27 


,22  .46  .61 

.00  .94  1. 

.76  .78  .97 

.90  1.60 

1.60  1.30 

1.14  1.89  1.72 

.65  1.10  1.25 


•30     .70  1.00  .06 


2.28  1.63 
.32 

•  2.62 


1.37 
1.75 


.60  .04 
1.20  .22 

3.98 


.02  1.08  .20 
1.09  1^30 
2^00 
1^48  1.09  . 
1.80 

2.19 

.70  . 
1.80 
.40  .94 
1.90  .80 


2.47 
1.07  1.4«  1>»8 
3.46 


See  Reference  Hotea  Follovlog  statioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Oi 

Month 

Avet- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

70 

61 

66 

65 

69 

69 

61 

•  9 

MIN 

25 

28 

34 

42 

46 

47 

51 

49 

45 

30 

31 

38 

57 

56 

55 

47 

47 

47 

50 

52 

57 

57 

48 

29 

27 

27 

34 

28 

27 

30 

*^ 

** 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

62 

74 

72 

73 

7 1 

76 

74 

69 

63 

70 

68 

66 

67 

60 

61 

73 

67 

•  5 

MIN 

18 

24 

26 

35 

50 

35 

39 

42 

29 

27 

56 

62 

60 

61 

56 

43 

50 

48 

93 

60 

58 

58 

43 

26 

22 

24 

34 

34 

24 

29 

40 

ANDALUSIA 

MAX 

65 

66 

73 

72 

77 

78 

79 

66 

76 

68 

76 

75 

78 

70 

71 

73 

72 

90 

59 

67 

68 

.7 

MIN 

27 

35 

36 

38 

39 

50 

49 

51 

52 

33 

33 

36 

62 

62 

61 

61 

54 

55 

98 

99 

61 

63 

62 

49 

39 

31 

31 

38 

36 

32 

44 

** 

** 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

99 

69 

7  J 

75 

69 

73 

63 

73 

69 

66 

67 

66 

.3 

MIN 

19 

22 

26 

28 

37 

45 

40 

45 

36 

29 

29 

60 

60 

60 

53 

46 

43 

49 

48 

54 

60 

57 

54 

31 

28 

24 

26 

40 

25 

26 

30 

39 

.6 

ATHENS  2 

MAX 

42 

48 

67 

73 

67 

61 

60 

61 

•  4 

20 

26 

28 

30 

41 

55 

52 

35 

30 

32 

40 

54 

47 

47 

31 

42 

40 

55 

94 

56 

53 

26 

27 

26 

32 

36 

28 

28 

29 

37 

•  9 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

66 

70 

74 

79 

78 

76 

76 

78 

76 

76 

78 

72 

70 

67 

71 

•  9 

30 

30 

34 

35 

53 

52 

48 

56 

44 

35 

38 

56 

62 

62 

62 

50 

54 

57 

55 

57 

99 

62 

58 

47 

33 

32 

33 

43 

36 

31 

41 

46 

AUBURN  3  SM 

MAX 

60 

60 

64 

69 

73 

74 

70 

74 

70 

74 

77 

77 

67 

67 

71 

66 

69 

52 

90 

67 

•  1 

MIN 

23 

26 

29 

30 

37 

41 

42 

42 

52 

30 

31 

42 

60 

62 

61 

57 

46 

54 

54 

54 

54 

68 

60 

47 

29 

26 

28 

33 

35 

26 

32 

*^ 

•  0 

BAY  I^INETTE 

MAX 

68 

70 

75 

75 

81 

80 

76 

75 

68 

60 

75 

73 

77 

79 

78 

71 

75 

78 

76 

73 

62 

65 

64 

69 

76 

59 

68 

74 

72 

•  0 

3'> 

34 

37 

38 

56 

53 

49 

57 

47 

33 

32 

61 

63 

62 

62 

57 

59 

60 

62 

62 

62 

60 

44 

32 

31 

34 

45 

37 

34 

44 

48 

*^ 

BELLE  HINA   2  N 

MAX 

55 

65 

73 

73 

70 

72 

70 

69 

64 

71 

68 

70 

64 

65 

46 

69 

63 

•  9 

20 

22 

29 

32 

42 

56 

95 

57 

45 

30 

30 

53 

55 

48 

92 

43 

38 

48 

38 

54 

56 

55 

43 

38 

28 

25 

27 

29 

34 

40 

•  8 

BESSEMER  i  SSW 

MAX 

62 

66 

72 

72 

60 

73 

76 

63 

94 

63 

73 

70 

70 

71 

69 

47 

66 

•4 

21 

24 

29 

30 

44 

49 

46 

50 

36 

33 

30 

98 

56 

59 

93 

48 

41 

90 

44 

57 

62 

58 

60 

34 

27 

24 

30 

40 

32 

27 

33 

41 

•  6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

60 

66 

72 

72 

71 

67 

70 

75 

64 

57 

63 

72 

69 

72 

72 

70 

69 

70 

69 

•  4 

25 

28 

33 

35 

50 

53 

94 

52 

35 

33 

38 

62 

98 

58 

55 

47 

44 

50 

52 

57 

61 

58 

64 

33 

29 

28 

31 

39 

32 

30 

39 

43 

"* 

BRANTLEY 

MAX 

53 

65 

69 

74 

74 

72 

76 

60 

77 

72 

56 

67 

78 

80 

69 

77 

75 

79 

72 

69 

•  1 

22 

22 

25 

26 

35 

50 

41 

43 

92 

39 

27 

39 

64 

63 

60 

56 

53 

54 

52 

57 

60 

61 

63 

46 

26 

25 

28 

36 

35 

26 

32 

*^ 

*' 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

66 

70 

74 

73 

80 

77 

79 

76 

72 

96 

65 

78 

79 

76 

74 

74 

78 

76 

74 

71 

.9 

25 

26 

27 

30 

47 

91 

45 

52 

50 

34 

31 

56 

61 

61 

60 

50 

53 

55 

53 

61 

58 

63 

64 

43 

30 

28 

29 

41 

37 

28 

32 

44 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

56 

64 

72 

74 

71 

70 

74 

77 

67 

54 

57 

64 

66 

67 

72 

69 

71 

62 

64 

60 

70 

66 

64 

48 

51 

62 

60 

68 

64 

•  1 

1* 

17 

28 

29 

32 

49 

38 

53 

32 

28 

23 

50 

52 

52 

53 

45 

33 

44 

35 

51 

52 

54 

64 

36 

22 

18 

24 

28 

24 

25 

33 

CALERA  2  SM 

MAX 

62 

67 

76 

74 

70 

71 

76 

65 

56 

63 

75 

74 

75 

72 

66 

65 

72 

71 

68 

61 

49 

99 

66 

67 

69 

61 

67 

.7 

20 

23 

27 

28 

44 

57 

50 

48 

41 

31 

29 

58 

59 

60 

56 

57 

42 

48 

49 

55 

60 

59 

58 

43 

26 

23 

26 

35 

33 

26 

29 

41 

t9 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

62 

68 

73 

7X 

79 

77 

76 

77 

68 

76 

73 

72 

76 

79 

70 

70 

70 

63 

59 

96 

68 

70 

62 

69 

74 

70 

•  0 

MIN 

26 

25 

29 

30 

47 

56 

44 

46 

44 

33 

29 

99 

61 

57 

57 

69 

56 

58 

60 

62 

62 

60 

62 

42 

32 

27 

31 

49 

34 

28 

39 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

5* 

59 

70 

7 1 

73 

73 

69 

67 

72 

75 

73 

64 

64 

70 

68 

69 

50 

49 

60 

99 

65 

.3 

MIN 

21 

23 

25 

29 

31 

41 

44 

43 

46 

30 

30 

36 

64 

60 

59 

54 

44 

46 

50 

54 

55 

57 

56 

44 

29 

24 

27 

32 

29 

28 

30 

40 

.0 

CENTRE 

MAX 

60 

67 

69 

71 

67 

76 

67 

55 

61 

6« 

71 

71 

71 

69 

67 

62 

62 

66 

62 

49 

92 

66 

65 

53 

57 

69 

65 

•  9 

MIN 

40 

55 

42 

45 

38 

29 

31 

57 

60 

59 

59 

54 

42 

63 

46 

52 

58 

58 

59 

43 

29 

26 

33 

36 

30 

29 

36 

** 

'* 

CENTREVILLE 

MAX 

5^ 

62 

66 

73 

66 

.2 

MIN 

22 

22 

25 

28 

28 

42 

46 

43 

48 

33 

26 

32 

62 

63 

55 

48 

42 

43 

46 

47 

59 

59 

59 

46 

23 

26 

28 

32 

25 

28 

39 

.6 

CHATOM 

MAX 

57 

72 

76 

83 

78 

81 

78 

72 

98 

66 

76 

79 

78 

79 

77 

74 

64 

71 

72 

67 

72 

<3 

MIN 

25 

25 

29 

30 

48 

53 

51 

50 

49 

32 

30 

60 

60 

60 

54 

43 

45 

95 

52 

63 

57 

60 

63 

45 

29 

25 

29 

45 

34 

28 

37 

43 

.6 

CITRONELLE 

MAX 

68 

69 

74 

74 

80 

71 

70 

76 

69 

70 

73 

76 

76 

77 

76 

72 

77 

72 

74 

71 

•  2 

MIN 

36 

38 

40 

48 

48 

96 

58 

58 

53 

33 

42 

56 

63 

62 

66 

55 

56 

53 

57 

60 

61 

66 

62 

46 

32 

31 

37 

48 

36 

35 

44 

CLANTON 

MAX 

49 

60 

66 

72 

74 

73 

70 

75 

66 

74 

72 

70 

76 

72 

67 

64 

74 

68 

65 

49 

55 

65 

66 

46 

61 

65 

.7 

MIN 

20 

22 

24 

27 

28 

46 

48 

41 

46 

31 

27 

34 

60 

59 

57 

47 

42 

45 

45 

51 

65 

68 

58 

44 

27 

23 

24 

27 

31 

26 

30 

CLAYTON 

MAX 

63 

75 

75 

75 

78 

79 

79 

74 

76 

76 

70 

67 

76 

75 

78 

69 

64 

73 

78 

79 

69 

60 

99 

67 

70 

60 

66 

74 

71 

•  0 

32 

35 

36 

45 

45 

48 

48 

49 

48 

32 

38 

58 

60 

62 

98 

53 

54 

60 

67 

57 

63 

62 

63 

50 

32 

30 

35 

44 

39 

30 

34 

** 

CODEN 

MAX 

69 

69 

70 

74 

78 

79 

70 

75 

96 

77 

74 

76 

76 

77 

77 

77 

72 

75 

78 

63 

62 

64 

67 

72 

61 

67 

68 

72 

•  1 

MIN 

34 

35 

35 

39 

55 

95 

53 

55 

55 

34 

36 

60 

60 

99 

59 

50 

58 

58 

59 

63 

62 

65 

62 

47 

32 

32 

35 

51 

36 

34 

48 

46 

.9 

DAYTON 

MAX 

70 

72 

78 

74 

79 

76 

68 

53 

68 

75 

70 

79 

74 

72 

70 

75 

69 

65 

52 

58 

69 

71 

90 

53 

67 

•  6 

MIN 

30 

31 

39 

39 

45 

56 

55 

54 

45 

31 

34 

42 

64 

99 

61 

50 

51 

99 

52 

57 

60 

60 

61 

4« 

31 

29 

35 

41 

33 

32 

38 

*' 

*' 

DECATUR 

MAX 

48 

55 

65 

72 

71 

71 

64 

69 

65 

70 

58 

62 

43 

52 

61 

60 

51 

61 

•  1 

MIN 

23 

25 

28 

34 

40 

54 

54 

57 

41 

31 

32 

42 

56 

49 

50 

45 

40 

45 

40 

50 

50 

67 

57 

42 

30 

26 

33 

35 

30 

30 

31 

40 

*' 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

MAX 

63 

° 

78 

71 

74 

67 

•  7 

MIN 

2« 

27 

28 

33 

53 

93 

53 

34 

34 

40 

60 

59 

56 

49 

47 

51 

53 

54 

61 

60 

63 

46 

31 

26 

30 

35 

36 

30 

39 

•  6 

OOTMAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

64 

72 

73 

75 

75 

78 

79 

78 

60 

96 

66 

67 

70 

•  2 

MIN 

32 

33 

38 

40 

44 

45 

50 

92 

42 

34 

35 

60 

63 

65 

62 

57 

54 

60 

60 

62 

64 

66 

67 

39 

35 

32 

36 

44 

39 

32 

43 

47 

•  4 

ENTERPRISE 

MAX 

79 

72 

70 

MIN 

58 

59 

61 

62 

57 

65 

60 

47 

35 

32 

39 

42 

36 

30 

29 

EUFAULA 

MAX 

6S 

73 

73 

74 

76 

^ 

76 

58 

72 

66 

73 

75 

70 

74 

72 

96 

53 

96 

69 

69 

49 

54 

69 

•  0 

MIN 

25 

30 

33 

39 

43 

43 

32 

29 

32 

60 

62 

62 

59 

56 

57 

55 

58 

58 

67 

63 

50 

32 

29 

31 

33 

36 

30 

34 

.9 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

79 

79 

71 

78 

76 

73 

67 

70 

tl 

MIN 

24 

26 

27 

29 

47 

48 

45 

55 

40 

30 

30 

64 

65 

60 

64 

53 

63 

56 

59 

59 

61 

62 

55 

34 

31 

26 

29 

39 

29 

28 

31 

** 

•  6 

FAIRHOPE 

MAX 

76 

76 

77 

76 

76 

79 

75 

58 

65 

66 

69 

52 

69 

69 

71 

.9 

MIN 

36 

35 

38 

42 

57 

57 

50 

59 

55 

34 

36 

63 

62 

62 

62 

54 

56 

60 

62 

64 

63 

66 

56 

49 

37 

37 

34 

91 

40 

44 

90 

FALKVILLE 

MAX 

72 

72 

75 

60 

46 

96 

62 

70 

61 

67 

73 

61 

65 

69 

70 

67 

69 

64 

62 

42 

60 

63 

•  9 

MIN 

19 

24 

24 

35 

40 

54 

55 

55 

44 

28 

32 

42 

56 

50 

52 

45 

39 

43 

40 

51 

52 

59 

56 

44 

30 

27 

31 

41 

30 

29 

39 

40 

j7 

FAYETTE 

MAX 

TO 

69 

67 

59 

54 

64 

65 

63 

62 

61 

60 

60 

58 

50 

50 

51 

52 

54 

52 

52 

60 

.0 

MIN 

17 

22 

25 

26 

58 

60 

58 

44 

38 

33 

29 

41 

41 

50 

48 

46 

48 

47 

40 

38 

41 

48 

40 

36 

34 

33 

34 

36 

36 

34 

32 

39 

1 

FLORENCE 

MAX 

50 

57 

66 

72 

70 

72 

69 

73 

72 

60 

55 

62 

56 

55 

60 

60 

70 

60 

66 

66 

72 

66 

62 

46 

49 

90 

62 

56 

49 

56 

96 

61 

•  4 

MIN 

28 

27 

37 

38 

50 

96 

99 

59 

45 

30 

39 

46 

52 

48 

46 

39 

34 

47 

38 

48 

48 

52 

39 

39 

29 

34 

34 

34 

28 

32 

36 

40 

•  9 

FORT  MORGAN 

MAX 

60 

65 

67 

67 

73 

70 

72 

73 

61 

69 

66 

96 

65 

67 

«7 

•  8 

MIN 

4« 

49 

47 

51 

60 

60 

60 

60 

50 

40 

46 

60 

63 

61 

63 

59 

60 

62 

63 

64 

64 

68 

62 

49 

47 

47 

46 

56 

44 

50 

96 

99 

•  3 

FRISCO  CITY 

MAX 

51 

64 

68 

72 

73 

79 

76 

72 

79 

66 

95 

66 

76 

73 

74 

75 

79 

76 

76 

75 

74 

79 

73 

69 

94 

52 

58 

67 

70 

59 

69 

69 

•  1 

MIN 

31 

31 

34 

36 

41 

55 

90 

55 

57 

32 

32 

42 

63 

62 

62 

49 

50 

56 

56 

59 

58 

99 

61 

46 

32 

29 

34 

42 

34 

32 

38 

49 

•  8 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

98 

69 

72 

73 

71 

69 

73 

76 

66 

95 

61 

71 

70 

73 

72 

69 

66 

68 

62 

63 

71 

6« 

67 

60 

46 

92 

63 

63 

61 

59 

69 

69 

•  4 

MIN 

19 

21 

26 

27 

39 

54 

40 

49 

39 

33 

26 

55 

61 

58 

59 

55 

38 

50 

45 

52 

57 

96 

57 

43 

29 

22 

26 

32 

31 

26 

29 

40 

•  9 

GENEVA 

MAX 

51 

63 

66 

70 

70 

79 

72 

76 

77 

75 

94 

65 

77 

80 

66 

69 

70 

75 

77 

71 

75 

77 

73 

76 

94 

94 

50 

67 

70 

91 

66 

68 

•  9 

MIN 

22 

28 

29 

31 

34 

47 

44 

54 

55 

34 

31 

34 

63 

66 

61 

62 

55 

56 

57 

62 

63 

66 

67 

52 

31 

30 

30 

39 

36 

29 

36 

49 

•  2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALA  BAH* 
DECEMBER  1996 


Day   Oi  Month 


Stahon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SREENSeORO 

MAX 

65 

69 

79 

73 

75 

72 

74 

78 

67 

96 

60 

79 

72 

70 

76 

77 

71 

67 

73 

71 

'-^ 

61 

90 

60 

70 

60 

30 

3? 

t««0 

MIN 

2S 

30 

35 

37 

49 

54 

52 

55 

40 

33 

35 

97 

60 

»e 

68 

61 

49 

55 

50 

59 

62 

61 

69 

40 

30 

28 

32 

39 

32 

46  (0 

GREENVILLE 

MAX 

»9 

69 

74 

73 

77 

77 

75 

75 

72 

99 

62 

79 

74 

73 

73 

76 

77 

77 

79 

69 

72 

69 

70 

60 

91 

98 

68 

70 

69 

63 

73 

69a9 

MIN 

27 

29 

32 

34 

47 

57 

46 

50 

46 

32 

33 

53 

63 

62 

61 

56 

52 

56 

56 

59 

59 

59 

62 

45 

28 

26 

30 

36 

39 

27 

39 

44«9 

GUNTERSVILLE 

MAX 

56 

60 

63 

70 

74 

70 

72 

59 

69 

69 

68 

73 

70 

68 

64 

61 

62 

69 

68 

66 

59 

55 

52 

63 

63 

65 

66 

68 

69.3 

MIN 

23 

27 

33 

40 

43 

55 

49 

57 

50 

32 

32 

57 

56 

56 

56 

50 

40 

52 

43 

56 

59 

57 

54 

40 

38 

26 

31 

36 

40 

45 

29 

43.9 

HALEYVILLE 

MAX 

50 

62 

69 

72 

68 

72 

76 

78 

90 

55 

60 

68 

61 

60 

68 

68 

72 

62 

66 

69 

65 

65 

95 

43 

93 

63 

60 

69 

46 

98 

62.8 

MIN 

22 

28 

33 

34 

35 

52 

64 

58 

38 

28 

30 

38 

66 

49 

48 

38 

38 

42 

42 

47 

54 

53 

48 

35 

24 

28 

31 

28 

27 

28 

M 

Mti 

HAMILTON 

MAX 

♦9 

67 

72 

67 

67 

72 

72 

73 

90 

51 

60 

70 

42 

61 

64 

64 

70 

63 

68 

64 

65 

65 

61 

47 

44 

96 

69 

61 

43 

60 

61.7 

MIN 

17 

25 

34 

34 

34 

52 

95 

55 

37 

30 

30 

40 

97 

50 

90 

41 

38 

40 

46 

47 

59 

65 

55 

40 

27 

23 

28 

31 

29 

28 

36 

39a4 

HEADLAND 

MAX 

62 

69 

72 

72 

72 

74 

76 

77 

76 

55 

64 

79 

78 

73 

75 

76 

76 

80 

69 

66 

71 

72 

74 

54 

52 

96 

64 

66 

48 

69 

68.2 

MIN 

2B 

34 

36 

38 

39 

44 

46 

47 

47 

32 

33 

40 

60 

61 

62 

60 

52 

52 

52 

60 

60 

62 

65 

51 

34 

29 

32 

38 

37 

20 

30 

44.8 

HEFLIN 

MAX 

99 

6* 

70 

74 

73 

71 

71 

76 

63 

59 

62 

71 

72 

69 

69 

72 

69 

72 

69 

60 

70 

68 

67 

99 

47 

93 

63 

64 

93 

98 

69 

69.9 

MIN 

16 

18 

25 

23 

30 

44 

34 

39 

38 

27 

23 

94 

60 

99 

60 

54 

38 

46 

42 

52 

60 

56 

57 

40 

25 

20 

24 

28 

29 

23 

29 

37.7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

61 

67 

72 

70 

73 

75 

76 

76 

70 

52 

61 

74 

75 

68 

69 

76 

75 

75 

70 

67 

70 

67 

69 

60 

97 

96 

66 

69 

69 

63 

68.1 

MIN 

29 

37 

35 

32 

50 

53 

46 

60 

48 

41 

35 

55 

63 

61 

60 

59 

53 

59 

55 

58 

60 

54 

59 

44 

29 

25 

25 

40 

32 

2« 

30 

49  .4 

JASPER 

MAX 

60 

67 

73 

70 

71 

71 

71 

70 

63 

94 

60 

73 

70 

69 

73 

68 

72 

65 

67 

64 

70 

66 

68 

61 

47 

97 

64 

63 

91 

61 

72 

69.9 

MIN 

19 

22 

29 

27 

43 

55 

45 

51 

36 

34 

26 

97 

98 

96 

60 

46 

38 

51 

50 

57 

57 

59 

60 

35 

27 

23 

26 

30 

30 

29 

27 

40.9 

LAFAYETTE 

MAX 

60 

66 

73 

7j 

72 

76 

75 

76 

67 

58 

69 

72 

73 

67 

69 

76 

76 

73 

67 

63 

70 

66 

67 

63 

93 

95 

65 

67 

59 

62 

72 

67.9 

MIN 

25 

32 

36 

37 

38 

51 

45 

46 

42 

29 

29 

»4 

59 

60 

96 

56 

46 

54 

50 

51 

59 

56 

59 

42 

28 

26 

31 

34 

30 

27 

38 

42.6 

LIVINGSTON 

MAX 

72 

76 

73 

76 

76 

78 

78 

68 

53 

99 

79 

72 

72 

75 

71 

71 

73 

70 

71 

72 

66 

70 

61 

51 

61 

71 

71 

99 

67 

76 

69.9 

MIN 

25 

25 

35 

31 

48 

61 

65 

53 

38 

34 

32 

99 

60 

59 

59 

47 

45 

55 

50 

63 

62 

60 

60 

37 

32 

27 

31 

43 

32 

30 

33 

44.3 

LOCKHART 

MAX 

92 

69 

69 

73 

73 

77 

76 

79 

77 

71 

59 

67 

77 

78 

66 

70 

72 

75 

77 

69 

72 

74 

70 

77 

93 

94 

90 

67 

70 

49 

67 

68.8 

MIN 

30 

32 

33 

36 

44 

48 

49 

53 

57 

33 

34 

43 

63 

65 

61 

62 

53 

66 

69 

62 

63 

66 

66 

49 

32 

30 

33 

43 

37 

29 

39 

46.9 

LOCK  17 

MAX 

50 

63 

68 

74 

70 

72 

70 

75 

75 

54 

92 

66 

75 

66 

70 

70 

69 

72 

66 

65 

66 

70 

68 

63 

SO 

47 

97 

67 

69 

45 

62 

64.6 

MIN 

21 

28 

28 

32 

32 

92 

46 

92 

49 

34 

31 

42 

60 

58 

93 

49 

41 

43 

45 

45 

68 

57 

57 

45 

30 

28 

30 

34 

33 

30 

33 

41.2 

MADISON 

MAX 

45 

96 

66 

73 

73 

72 

72 

77 

81 

43 

55 

60 

67 

60 

61 

79 

63 

70 

62 

65 

72 

77 

68 

74 

46 

46 

91 

62 

60 

42 

97 

63.1 

MIN 

22 

26 

33 

38 

46 

98 

59 

55 

41 

32 

33 

44 

46 

90 

53 

46 

40 

46 

40 

54 

56 

56 

56 

42 

26 

24 

29 

39 

26 

28 

33 

41.0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

61 

66 

72 

70 

77 

74 

79 

75 

67 

93 

64 

78 

73 

71 

74 

69 

73 

75 

69 

70 

79 

68 

66 

63 

48 

96 

66 

66 

61 

62 

72 

68.2 

MIN 

25 

27 

30 

32 

48 

55 

48 

92 

42 

33 

32 

97 

96 

60 

58 

60 

46 

53 

52 

99 

61 

60 

62 

45 

31 

27 

30 

43 

33 

27 

39 

44.3 

MARTIN  DAM 

MAX 

96 

69 

72 

7X 

TO 

74 

73 

76 

67 

92 

69 

74 

77 

68 

67 

70 

71 

73 

70 

66 

70 

68 

68 

62 

94 

65 

68 

59 

60 

72 

67.9 

MIN 

26 

29 

30 

32 

41 

50 

42 

49 

44 

39 

33 

52 

62 

60 

62 

67 

48 

66 

56 

66 

60 

58 

59 

42 

28 

29 

33 

34 

28 

32 

44.0 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

66 

69 

72 

70 

78 

76 

78 

73 

72 

97 

70 

75 

74 

76 

76 

77 

73 

75 

72 

72 

76 

76 

72 

96 

54 

63 

69 

68 

52 

67 

73 

70.2 

MIN 

36 

37 

41 

40 

69 

66 

94 

59 

39 

34 

38 

62 

61 

99 

57 

51 

54 

58 

61 

62 

65 

62 

54 

37 

33 

32 

36 

47 

37 

39 

47 

48.6 

MOBILE 

MAX 

64 

65 

68 

70 

74 

75 

79 

75 

72 

96 

67 

70 

73 

73 

74 

74 

75 

77 

73 

73 

73 

73 

70 

59 

55 

64 

70 

68 

52 

68 

74 

69.2 

MIN 

38 

42 

40 

44 

57 

85 

98 

62 

35 

36 

47 

64 

63 

63 

53 

56 

60 

62 

63 

64 

63 

64 

47 

38 

38 

40 

48 

40 

40 

48 

93 

91.0 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

61 

66 

72 

71 

75 

78 

75 

76 

72 

95 

64 

78 

77 

74 

74 

71 

73 

76 

70 

68 

74 

70 

70 

98 

50 

96 

66 

60 

47 

63 

72 

66.4 

MIN 

27 

29 

31 

33 

44 

62 

44 

48 

38 

33 

33 

97 

61 

61 

61 

64 

49 

57 

64 

58 

61 

61 

58 

37 

34 

29 

34 

43 

34 

31 

40 

44.7 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

57 

66 

72 

69 

71 

73 

72 

74 

99 

49 

58 

67 

61 

99 

64 

64 

70 

56 

67 

64 

67 

60 

62 

60 

42 

53 

62 

64 

40 

98 

69 

61.8 

MIN 

30 

30 

44 

41 

64 

59 

60 

58 

34 

32 

40 

95 

46 

47 

53 

44 

42 

45 

43 

58 

57 

63 

49 

39 

30 

31 

40 

36 

30 

32 

44 

43.8 

NATCHEZ 

MAX 

63 

69 

73 

73 

79 

77 

75 

77 

70 

94 

64 

72 

73 

75 

76 

72 

68 

76 

76 

72 

77 

72 

70 

62 

53 

58 

62 

71 

69 

69 

73 

69.7 

MIN 

22 

21 

24 

26 

48 

55 

42 

50 

42 

31 

26 

66 

60 

59 

61 

60 

46 

61 

50 

63 

57 

66 

69 

45 

26 

22 

25 

41 

33 

24 

30 

41.7 

ONEONTA 

MAX 

47 

59 

65 

70 

72 

71 

67 

75 

77 

62 

96 

63 

70 

67 

70 

72 

70 

71 

66 

61 

63 

69 

67 

64 

47 

45 

53 

62 

62 

41 

99 

63.3 

MIN 

20 

21 

22 

27 

29 

52 

46 

48 

45 

30 

27 

41 

97 

55 

59 

50 

38 

39 

46 

51 

53 

56 

65 

44 

28 

22 

23 

29 

28 

25 

28 

36.4 

OZARK 

MAX 

52 

64 

70 

74 

76 

77 

79 

80 

79 

79 

59 

66 

79 

81 

73 

69 

75 

78 

80 

69 

68 

75 

73 

72 

53 

54 

99 

69 

70 

51 

69 

69.7 

MIN 

30 

30 

36 

38 

♦2 

47 

46 

46 

49 

33 

33 

44 

60 

60 

62 

60 

52 

55 

58 

62 

60 

64 

66 

49 

32 

28 

31 

41 

36 

29 

43 

49.6 

PELL  CITY  S  NW 

MAX 

47 

58 

63 

70 

69 

71 

65 

70 

75 

63 

52 

64 

72 

70 

72 

60 

66 

68 

67 

64 

63 

69 

67 

66 

48 

44 

92 

64 

63 

42 

98 

63.1 

MIN 

19 

20 

24 

29 

31 

44 

40. 

41 

44 

32 

27 

31 

62 

68 

58 

54 

41 

42 

45 

46 

55 

68 

58 

46 

27 

21 

26 

28 

33 

29 

28 

38.9 

PRATTVILLE 

MAX 

61 

64 

69 

66 

70 

74 

69 

74 

66 

55 

69 

76 

75 

74 

74 

70 

70 

75 

66 

66 

74 

68 

70 

98 

50 

54 

65 

67 

51 

69 

68 

66.8 

MIN 

25 

27 

29 

31 

41 

50 

41 

45 

35 

35 

31 

59 

61 

61 

61 

48 

47 

64 

54 

58 

69 

61 

60 

44 

31 

28 

30 

35 

36 

29 

40 

43.3 

PUSHMATAHA 

MAX 

50 

64 

72 

71 

76 

76 

74 

80 

77 

62 

55 

69 

60 

79 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

71 

71 

69 

^5 

60 

96 

56 

70 

70 

67 

75 

69.9 

MIN 

23 

27 

31 

31 

36 

50 

53 

56 

54 

33 

30 

40 

62 

62 

63 

43 

44 

51 

52 

62 

61 

60 

60 

45 

28 

26 

26 

30 

32 

28 

39 

43.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX* 

57 

64 

70 

71 

69 

70 

73 

76 

61 

53 

61 

72 

64 

72 

62 

64 

63 

72 

64 

66 

93 

43 

90 

60 

59 

56 

62.6 

MIN 

18 

22 

29 

30 

45 

53 

55 

52 

33 

32 

34 

57 

51 

61 

52 

39 

36 

40 

38 

55 

57 

57 

62 

35 

27 

22 

32 

36 

29 

28 

39 

39.9 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 

70 

71 

74 

74 

81 

60 

80 

74 

74 

99 

69 

78 

79 

79 

79 

78 

73 

77 

79 

77 

75 

62 

57 

63 

68 

67 

60 

66 

72 

72.4 

MIN 

30 

34 

33 

33 

55 

62 

47 

60 

99 

33 

36 

60 

62 

61 

62 

54 

56 

59 

63 

63 

63 

67 

60 

47 

34 

33 

36 

48 

37 

32 

49 

48.9 

ROCKFORD 

MAX 

53 

65 

69 

72 

74 

72 

73 

70 

76 

68 

96 

65 

75 

73 

71 

72 

78 

75 

62 

66 

71 

67 

67 

90 

51 

65 

66 

67 

57 

61 

66.9 

MIN 

18 

22 

24 

27 

32 

46 

36 

40 

45 

28 

26 

35 

63 

58 

52 

48 

42 

48 

52 

52 

54 

58 

60 

44 

25 

21 

24 

28 

30 

23 

26 

38.3 

ROCK  MILLS 

MAX 

60 

65 

72 

75 

72 

73 

72 

76 

69 

97 

62 

71 

71 

67 

66 

73 

75 

74 

68 

61 

70 

68 

67 

61 

64 

57 

56 

70 

67.6 

MIN 

19 

21 

26 

26 

32 

43 

36 

38 

43 

31 

26 

95 

55 

60 

60 

56 

44 

50 

51 

52 

58 

57 

60 

44 

23 

33 

25 

26 

41.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

47 

58 

71 

74 

71 

76 

74 

72 

79 

49 

96 

69 

69 

62 

63 

64 

66 

72 

62 

64 

65 

69 

65 

63 

50 

43 

94 

63 

61 

43 

99 

62.6 

MIN 

19 

18 

26 

29 

38 

97 

56 

63 

38 

30 

26 

33 

54 

47 

49 

44 

36 

39 

41 

49 

58 

54 

54 

42 

29 

25 

28 

41 

29 

28 

34 

38.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

48 

67 

66 

72 

71 

To 

71 

73 

76 

90 

55 

62 

70 

63 

65 

72 

66 

71 

62 

64 

63 

69 

67 

63 

48 

46 

53 

63 

61 

40 

98 

62.4 

MIN 

16 

18 

21 

25 

28 

51 

46 

47 

47 

29 

27 

36 

56 

52 

51 

46 

36 

37 

40 

42 

53 

56 

56 

42 

27 

22 

23 

27 

28 

25 

23 

36.6 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

54 

62 

68 

71 

68 

68 

67 

75 

69 

57 

98 

64 

65 

71 

69 

68 

70 

68 

61 

58 

68 

66 

67 

60 

48 

48 

60 

60 

56 

66 

63.3 

MIN 

24 

27 

38 

36 

41 

55 

49 

56 

34 

30 

34 

98 

99 

57 

59 

69 

50 

59 

46 

51 

57 

55 

67 

36 

27 

26 

32 

40 

30 

27 

38 

43.5 

SC0TTSB080 

MAX 

58 

66 

72 

73 

70 

69 

76 

77 

69 

95 

56 

56 

67 

67 

70 

73 

69 

64 

63 

63 

70 

68 

66 

60 

46 

62 

62 

90 

56 

67 

64.2 

MIN 

19 

23 

30 

30 

3f> 

52 

43 

66 

36 

33 

29 

45 

50 

57 

60 

50 

38 

50 

42 

55 

58 

60 

57 

40 

28 

23 

28 

32 

30 

26 

36 

39.9 

SELMA 

MAX 

61 

65 

71 

69 

75 

74 

72 

74 

69 

52 

65 

75 

74 

70 

71 

70 

72 

76 

70 

69 

75 

70 

69 

64 

50 

94 

67 

69 

65 

62 

71 

68.1 

MIN 

27 

29 

31 

34 

48 

56 

48 

50 

45 

39 

33 

57 

61 

61 

61 

52 

50 

55 

56 

60 

61 

61 

64 

47 

34 

28 

31 

45 

35 

29 

34 

45.7 

SYLACAUGA  ^  NE 

MAX 

59 

65 

71 

74 

72 

70 

72 

75 

66 

55 

61 

72 

70 

75 

71 

66 

64 

72 

69 

69 

65 

69 

60 

60 

70 

66.6 

MIN 

22 

26 

30 

32 

38 

54 

39 

45 

41 

34 

28 

68 

62 

60 

61 

66 

43 

49 

43 

55 

61 

59 

60 

45 

26 

24 

28 

32 

34 

26 

30 

42.0 

TALLADEGA 

MAX 

59 

68 

73 

75 

75 

68 

73 

78 

68 

95 

64 

74 

74 

70 

69 

69 

74 

68 

67 

63 

72 

66 

67 

60 

60 

91 

66 

67 

64 

60 

73 

67.1 

MIN 

22 

24 

30 

31 

40 

52 

42 

48 

40 

33 

30 

57 

60 

60 

68 

55 

44 

50 

47 

55 

61 

58 

69 

40 

27 

22 

28 

37 

33 

26 

33 

42.0 

THOMASVILLE 

MAX 

52 

63 

68 

72 

71 

78 

73 

77 

77 

67 

64 

67 

75 

69 

73 

75 

73 

75 

76 

73 

70 

76 

70 

65 

62 

52 

98 

68 

70 

49 

69 

67.9 

MIN 

25 

29 

35 

36 

39 

57 

52 

63 

65 

31 

31 

44 

61 

59 

99 

49 

49 

52 

55 

56 

60 

59 

64 

44 

30 

27 

28 

34 

32 

29 

40 

44.3 

TROY 

MAX 

64 

68 

74 

73 

74 

77 

78 

75 

73 

64 

64 

77 

78 

70 

71 

70 

71 

78 

67 

67 

71 

67 

70 

58 

53 

58 

66 

70 

59 

64 

73 

69.1 

MIN 

31 

35 

40 

43 

48 

50 

51 

51 

45 

35 

33 

56 

64 

62 

61 

60 

56 

55 

59 

59 

63 

61 

61 

40 

32 

29 

35 

42 

35 

29 

42 

47.2 

refarsDC*  notes  followins  Stfttlon  Indaz. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  19S6 


D«y   Oi  Month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

TUSCALOOSA  CAA 

AP 

MAX 

64 

68 

73 

70 

73 

72 

79 

79 

60 

59 

63 

79 

67 

71 

74 

71 

71 

70 

67 

67 

71 

64 

69 

54 

48 

98 

67 

66 

4« 

6} 

71 

66 

•4 

MIN 

24 

26 

30 

31 

48 

54 

93 

52 

36 

32 

31 

62 

58 

99 

97 

46 

43 

51 

47 

60 

61 

59 

53 

33 

32 

27 

30 

42 

29 

28 

33 

42 

•  7 

TUSCALOOSA  LOCK 

AND  CAM 

MAX 
MIN 

TUSKE6EE  2 

MAX 

S9 

69 

69 

71 

71 

74 

7S 

79 

73 

99 

69 

79 

79 

68 

70 

74 

73 

76 

68 

64 

72 

66 

68 

61 

50 

94 

66 

68 

60 

62 

70 

67 

•  9 

MIN 

27 

27 

31 

34 

43 

63 

47 

48 

46 

32 

34 

97 

64 

63 

62 

59 

52 

58 

57 

57 

62 

59 

60 

46 

31 

28 

31 

36 

35 

28 

39 

49 

•  3 

UNION  SPRINGS  5 

S 

MAX 

60 

63 

70 

72 

72 

71 

73 

72 

70 

68 

62 

67 

73 

74 

76 

75 

76 

76 

76 

74 

75 

76 

74 

68 

61 

98 

95 

66 

72 

55 

66 

68 

•  3 

MIN 

34 

61 

98 

61 

60 

62 

61 

59 

60 

59 

60 

58 

34 

28 

32 

32 

30 

30 

40 

VALLEV  MEAD  3  S 

MAX 

63 

72 

74 

70 

74 

99 

60 

69 

66 

71 

70 

68 

62 

•  3 

MIN 

1* 

21 

27 

2» 

32 

39 

49 

46 

44 

30 

29 

40 

97 

56 

60 

52 

38 

39 

42 

53 

53 

57 

57 

45 

24 

21 

25 

28 

28 

22 

27 

M 

•  1 

VERNON 

MAX 

65 

71 

70 

76 

76 

76 

78 

75 

61 

55 

63 

76 

71 

69 

69 

58 

69 

71 

1  74 

75 

76 

58 

71 

56 

58 

66 

61 

65 

72 

69 

71 

68 

.4 

MIN 

29 

31 

28 

36 

40 

53 

55 

50 

3» 

31 

38 

57 

55 

54 

48 

34 

44 

60 

58 

56 

58 

39 

44 

36 

26 

29 

31 

37 

33 

30 

28 

41 

.3 

WMATLEY 

MAX 

66 

71 

7S 

7» 

SI 

78 

77 

79 

70 

57 

69 

77 

74 

79 

77 

78 

77 

77 

75 

71 

78 

72 

70 

63 

61 

60 

70 

72 

69 

68 

75 

71 

•8 

HIN 

22 

24 

25 

28 

44 

66 

44 

48 

43 

33 

29 

60 

59 

57 

92 

54 

45 

64 

52 

64 

58 

60 

62 

46 

32 

28 

28 

43 

35 

26 

28 

43 

•3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


auQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEUOPOLIS  LOCK  &  DAK 

EVAP 

.07 

.15 

.14 

.08 

.10 

.17 

.06 

.10 

.20 

.17 

.03 

.13 

.01 

.08 

.12 

.10 

.06 

.12 

.09 

.05 

.03 

.03 

.09 

.15 

• 

.29 

.15 

.07 

.13 

B3.07 

WIND 

31 

14 

2S 

20 

20 

40 

60 

55 

45 

160 

30 

100 

130 

40 

30 

23 

17 

10 

40 

SO 

50 

46 

S5 

69 

90 

60 

100 

30 

187 

87 

96 

1870 

FA  I RHOPE 

EVAP 

.05 

.08 

.06 

.05 

.05 

.07 

.04 

.03 

.07 

.08 

.02 

.01 

.03 

.05 

.02 

.05 

.03 

.03 

.04 

.03 

.11 

.03 

.13 

.05 

.06 

.07 

.09 

.15 

.07 

.05 

B1.76 

WIND 

19 

19 

14 

8 

6 

7 

11 

15 

41 

62 

7 

30 

22 

24 

6 

18 

11 

7 

17 

2S 

10 

9 

29 

76 

46 

25 

55 

120 

140 

84 

82 

1048 

MARTIN  DAU 

EVAP 

.03 

.08 

.06 

.02 

.09 

.02 

.06 

.06 

.08 

.02 

.06 

.06 

.10 

.00 

.08 

.06 

.07 

.06 

.03 

.08 

.10 

.09 

.06 

.10 

B1.90 

WIND 

18 

19 

24 

22 

12 

10 

5 

15 

45 

25 

75 

55 

30 

45 

5 

25 

10 

30 

10 

10 

15 

22 

40 

27 

• 

44 

22 

70 

20 

25 

15 

790 

TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

No  o 

Days 

Snov 

V,  Sleet 

No 

of  Days 

.  6 

s  s  i 

Days 

MOK 

M.n 

Day 

a"? 

Average 
Maximu 

Average 

Average 

Deparlui 
From  Lo 
Term  Mi 

Highest 

Dale 

S 

.3 

Date 

Q 

o  > 

5  > 

Total 

Departui 
From  Lo: 
Term  M( 

1 

1 

Total 

Max.  De 
on  Grout 

Date 

I 

o 
2 

0 

gS 

AUG'JST  1956 

EUTADLA 

94.211 

70.  OH 

82.111 

2.1 

99 

6+ 

60 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

3.28 

-  2.02 

.0 

.0 

OCTOBEB  1956 

VERNON 

80.3 

47.7 

64.0 

89 

5 

35 

8 

77 

0 

0 

0 

0 

.0 

.0 

Precipitation 


B*«  r*f«r«nce  aotva  follovlng  StktloD  latex, 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AOGDST  1996 
EOFAULA 

• 

.50 

.05 

.28 

.27 

• 

1.56 

.39 

.03 

.20 

3.28 

3EPTB1IBEB  1956 
OWIONTOWN 

.80 

.10 

.14 

2.07 

OCTOBER  1956 
VERHOH 

.64 

.08 

.08 

.50 

1.03 

3.28 

HOVSHBER  1956 

BOAZ 

.98 

.92 

.23 

.75 

T 

.75 

.15 

T 

3.78 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 


Station 

Day  of  month 

o 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

AUGUST  1956 

EUFAULA 

MAX 
HIN 

92 
71 

97 
71 

98 
73 

90 
72 

95 
71 

99 
76 

98 
73 

97 
64 

97 
73 

97 
69 

99 
69 

97 
71 

97 
71 

95 
69 

93 
68 

96 
70 

99 
70 

97 
73 

95 
69 

89 
71 

82 
64 

88 

60 

92 
71 

92 
70 

85 
70 

94.2 
70.0 

OCTOBER  1956 

VERNON 

UAX 
UIN 

79 
66 

76 
65 

73 
64 

84 
61 

89 
62 

87 
61 

84 

52 

80 
35 

80 
39 

85 
47 

87 
47 

83 
49 

76 
39 

82 
39 

S3 
39 

86 
40 

84 
46 

84 
44 

85 
45 

67 
54 

64 
56 

72 
51 

83 
45 

81 
43 

81 
43 

74 
39 

84 
45 

80 
43 

79 
39 

80 
42 

76 
39 

80.3 
47.7 

CORRECTIONS 
MONTH:     JULY  1956 

Table  2: 

Scottsboro 

Total  precipitation  should  be  3.29. 

Table  3: 

Scottsboro  „ 

Total  precipitation  should  be  3.29. 


Sm  nfaranea  notM  loUowlna  Station  lodo. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
OECBMBER  19S6 


laollnes  are  dram  through  points  of  approxlutely  equal  values.     Hourly  precipitation  data  fro«  recorder  substations  will  be  available 

In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
DECEUBER  1956 


uabuB  W8  AP,  Gb. 


4  ENE,  Ga. 


t  Caiaes.  Ga. 


60* 


-o- 


O  •     <*    Precipitation  only 

O  Pr»cipitalloti.  slorag* 

-O-  -•-   -O-  ^Bcipitation  and  Tamptraturo 

-<J>-  Pr»cipitotion,  Ttmperoture  and  Ewaporotlon 

Typm  of  gage:      O  Non-rtcording; 
•  Recording.       «    flo/A  types. 

Doable  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
mora  detailed  meteorological  data. 


lie  .  N .  C. 


laollMM  are  drawn  through  points  of  approxljuitely  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  tabllcatlon  'Hourly  Precipitation  Data*. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
OECEHSEft  1956 


Station 

Index  No. 

County 

• 

Latitude 

Longitude 

B 
o 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

Station 

!  Index  No. 

County 

O 

o> 

0) 

■o 

0 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Drainac 

Elevatii 

Temp 

Precit 

lO 

Tabl 

3S 

1 

Q 

Utitud< 

Longili 

Elevati 

d 

a 

& 
t-> 

PrecipJ 

ABBEVILLE  1  NNW 
AOOISON 

ADDISON  CENTftAL  TONES 

albehta 

albeatville  2  5e 

OOOB 
0063 
OOTl 
0140 
014B 

1EMRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

5 
2 
2 
1 
12 

31  39 
34  13 
34  21 

32  14 
34  14 

B)  15 

87  11 
87  20 
87  25 
86  10 

4«5 

795 

179 
1140 

5A 

MID 
BA 

JOHN  S  .  RICHBURG 
PALMER  GOOSEY 
U.S*  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HAROYi  SR 
JESSE  M,  CULP 

2 

3 

3 
3 

3  9 

C 
C 

7 

LEES BURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

MADISON 

462T 
4706 
4822 
4655 
4976 

CHEROKEE 
SUMTER 
COVINGTON 
TUSCALOOSA 
MADISON 

13 
9 

12 

34  11 

32  35 
31  01 

33  29 

34  42 

68  11 

86  22 

87  20 
86  49 

589 
160 

290 
280 
573 

7P 
6A 

7A 

7P 
BA 
7A 
9A 

RUFUS  M.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPHEY 
H.  C.  YOUNG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
iARRY  R.  TAYLORt  JR 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  9 

T 

7 
7 
7 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY  3  S 

0163 
0174 
0232 
0272 
033B 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

11 
13 
6 

7 
2 

32  50 

33  08 
31  10 

33  35 

34  04 

65  92 
68  08 

85  51 

87  13 

660 
160 
390 
999 
900 

9P 

7A 
MID 

5P 
HID 

CITY  FILTER  PLANT 
BL ANTON  JONES 
J.  RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  AERO*  AOMt 
MRS.   DORA  R.  DAVIS 

2 

2 
2 

3  9 
3 

3  5 

3  5 
3 

7 

7 
7 

MAGELLA 
MAGNOLIA 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  2  NE 

»004 
9108 
5116 
9121 

JEFFERSON 

MARENGO 

PERRY 

DALLAS 

3 
1 
2 

3 

33  30 
32  OB 
32  36 
32  26 
32  28 

66  91 
87  30 
87  18 
87  14 
87  13 

554 

165 
230 
204 

6P 

6A 
MID 
7A 
8A 
6P 

ALABAMA  POWER  CO 
DR.  T.  H.  GAILLARD 
ROBERT  J.  CURRY 
4RS.  MARGARET  SMITH 
ALA,  POLYt  INST. 

3 
3 

2  3  5 

C 

c 

ASMLANO 
ASHVILLE  3  Sn 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATMOHE  STATE  PARM 

0360 
0377 
0)00 
0303 
U402 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 

11 

12 
12 
8 

33  16 

33  40 

34  4B 

34  46 

31  10 

89  90 

86  19 

66  59 
86  99 

67  29 

1010 
500 
700 
720 
300 

4P 
4P 

HENRY  L.  HC  QUEEN 
WILLIE  STEINKOPF 
TVA-62 

RADIO  STATION  WJMW 
ATmORE  STATE  FARM 

2 
2 

3 
3 

3  9 

3  5 

C 

7 

7  C 

MARTIN  DAM 

MATHEWS 

MELVIN 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 
MIDWAY 

5140 
9172 
9334 
9382 
9397 

ELMORE 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

JULLOCK 

11 
11 
13 

32  40 
32  16 

31  96 

32  93 
32  04 

89  95 

66  00 
68  27 

67  20 
85  32 

335 
100 
390 
600 
490 

6P 

6P 
7A 
7A 
6A 
HID 

ALABAMA  POWER  CO 
Et  PAUL  GOWAN 
ERNEST  M.  LAND 
U.S.  FOREST  SERVICE 
■1ATHEW  Wt  HALL 

2  3  9  6 
3 
3 

3 

7 

C 

AUBURN  3  SM 
AUBURN  SCS  10 
AUTAUOAVILLE 
BAY  MINETTE 
BELCREEN 

0422 
0427 

0383 
0631 

LEE 
LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 
FRANKLIN 

11 
11 
1 
0 
12 

32  34 
32  36 
32  26 
30  53 
34  26 

35  31 

85  20 

86  39 

87  47 

67  52 

730 
700 
200 
266 
910 

BA 
7P 

NtO 

MRS.  MARTHA  I .  MOORf 
SOIL  CONS.  SERVICE 
J.  a.  NEIGHBORS 
iROVER  W.  WOODWARD 

2 
2 

3  5 
3 

3  5 
3 

7 

C 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

9417 
9430 
9469 
9476 
5483 

WILCOX 
MACON 
CHILTON 
MOBI LE 
MOBILE 

1 
11 
7 

0 

32  06 
32  27 
32  46 
30  41 
30  41 

87  22 
65  94 
85  27 
68  19 

88  03 

78 
206 
350 
211 
7 

MID 
6A 

7A 
OA 
6A 

MID 
8A 

BOOKER  Tt  RIDGEWAY 
Ct  Ot  HAMMOND •  JR> 
ALABAMA  POWER  CD 
UtS.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  G.  BETAnCOURT 

3 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

7 

BELLE  MtNA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  9  SSM 
BEXAR  2  SE 
BILLINGSLEY 

0693 
0748 
0737 
07O0 
0023 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

MARION 

AUTAUGA 

12 
2 
2 

13 
1 

34  42 
33  40 

33  21 

34  10 
32  40 

86  53 
67  36 
66  58 
88  07 
86  43 

600 
452 
530 
570 
380 

9P 
6P 

5P 
MID 

MID 

ALA*  POLY.  INST> 
HISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  B.  ELLIOTT 
OSCAR  N.  LOCKRIDGE 
JOHN  R.  THOMAS 

2 
2 

3  5 
3  9 
3 

7 

C 

7 

C 

MONTE  SANO 
MONT EVA LLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 
■MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5529 
5537 
5560 
9625 
5740 

MADISON 
SHELBY 
MONTGOMERY 

;OLBERT 

12 
3 
1 
12 
12 

34  49 

33  06 
32  18 

34  29 
34  49 

66  31 
86  92 

86  24 

87  18 
87  37 

1600 
462 
196 

536 

7A 

WID 

MID 

TVA-530 

M.  P.  JETERi  JR. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-381 

CIVIL  AERO.  ADM. 

3 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 
C 

BIRMINGHAM  MB  AP 
BISHOP 

BLUE  SPRINCS 
B0A2 

BRANTLEY 

0831 
0894 
0948 
0097 
1069 

JEFFERSON 

COLBERT 

BARBOUR 

MARSHALL 

CRENSHAW 

2 
12 
9 
2 

33  34 

34  30 
31  40 
34  13 
31  39 

8«  45 
86  07 
89  31 
86  10 
86  1« 

610 
470 
310 
1070 
274 

MID 
6A 

MID 

7A 
8A 

U.St  HEATHER  BUREAU 
TVA-42 

ELVY  C.  MEDLEY 
DAViD  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 

2 
2 

3  9 

3 

3 

3 

3  5 

7  C 

C 

7 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON  3  NE 
NEW8URG 
NEW  MARKET 
NEWTON 

5789 
9642 
9647 
5862 
5875 

MONROE 

COFFEE 

FRANKLIN 

MADISON 

DALE 

1 

12 
12 
5 

31  43 
31  25 
34  29 
34  59 
31  20 

87  16 
89  54 
87  35 
66  25 
65  35 

182 
440 
660 
760 
220 

5P 

HID 
7A 
7A 
7A 

S.  8.  HELTON 
LOUIE  D.  HOLLIS 
rVA-644 
rVA-624 

BASCUM  N.  BROWN 

2  3  5 

3 
3 
3 

c 

BREMTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  M 
BRUNDIOGE 
CALERA  2  Sm 
CAMDEN  3  mn 

1084 
1099 
1178 
1286 
1300 

ESCAMBIA 

JACKSON 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

6 
12 
9 
7 
1 

31  04 
34  56 

31  43 
33  09 

32  02 

87  03 
85  49 

85  40 

86  46 
67  10 

89 

660 
919 
540 
110 

6P 
5P 

5P 
5P 

5P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.  LOUISE  JONES 
GEO.  L.  HICKS 
PIERCE  A,  GARRETT 
ALA.  POLY,  INST. 

2 
2 

2 
2 

3  5 
3  5 
3 

3  9 
3  9 

7 
7 

ONEONTA 
ORRVJLLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMEfiOALE  I  W 

6121 
6161 
6218 
6226 
6246 

BLOUNT 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 

JEFFERSON 

2 

5 
12 
3 

33  57 

32  18 
31  26 
3*  40 

33  44 

66  20 
37  14 
65  39 
65  20 
86  41 

857 
200 
360 
510 
70S 

7A 
BA 

8A 
6A 

7A 

L.  E.  SELLERS 
EDWARD  8.  WARREN 
CITY  WATER  PLANT 
TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 

2  3  5 

2  3  5 
3 

c 

CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  NM 
CARBON  HILL 
CENTER  6R0VE 
CENTRE 

1313 
1324 
1377 
1492 
1912 

CLARKE 

TALLAPOOSA 

WALKER 

MORGAN 

CHEROKEE 

13 
11 

2 
12 

7 

31  55 

32  50 

33  94 
3*  23 

34  09 

67  59 
69  41 
87  32 
86  36 
85  31 

93 
680 
430 
780 
670 

6A 
6P 

MIO 

JOE  PICKENS 
ALA.  POLY.  INST. 
MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

JOHN  St  TOWNS 

2 
2 

3  9 
3 

3  9 

C 

7 
7 

PELL  CITY  9  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PETERHAN 
PICKENSVILLE 

6328 
5339 
6362 
6370 
6414 

ST.  CLAIR 

CHOCTAW 

PERRY 

MONROE 

PICKENS 

7 
13 

1 
13 

33  36 
32  OB 

32  37 
31  35 

33  13 

66  21 

86  02 

67  06 

87  16 
66  16 

050 
20 
490 
195 
163 

» 

5A 
7A 

eA 

MID 
7A 

A.  Ft  BOWMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  Kt  HARTLEY 
MRS.  MINTA  EODInS 
MRS.   DORA    I.  CLAY 

2  3  6 
3 
3 

3 

c 

CENTREVILLE 

CMATOM 

CHILDERSauRG 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

1920 
1966 
1619 
1683 
1690 

BIBB 

WASHINGTON 
'TALLADEGA 
MOBILE 
MONROE 

3 
13 

9 
1 

32  57 
31  2B 

33  17 
31  09 
31  32 

67  08 
66  15 

86  21 

68  14 

87  31 

230 
105 
460 
331 
183 

6P 
6P 

6P 

W.  D.  HOLLIFIELD 
CHAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO. 
B.  0.  JONES 
TOLL  IE  L.  HASKEW 

2 
2 

2 

3  5 
3  9 
3 

3  5 
3 

PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PLEASANT  MILL 

6460 
6468 
6506 
6521 
6526 

WILCOX 

MONTGOMERY 

DALLAS 

JACKSON 

DALLAS 

1 

1 
12 
I 

31  59 

32  04 
32  39 
34  57 
32  00 

87  36 
66  04 
86  66 
39  99 
86  59 

110 
506 
240 
533 
100 

7A 
7A 
7A 
7A 
410 

>4RS.  OELLA  L.  OAKLEV 
MRS.   ENA  C.  PAUL 
0.  Ht  BARNES 
TVA-695 

>1RS.   W.  R,  LANG 

3 
3 
3 
3 

c 

CLANTON 

CLAYTON 

COOEN 

COFFEE  SPRINGS  2  HM 
COLBERT  STEAM  PLANT 

1694 
1725 
1S03 
1807 
IBIO 

CHILTON 
BARBOUR 
MOBILE 
GENEVA 
COLBERT 

7 
9 
0 
5 
12 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 
34  45 

66  38 

85  27 

86  13 
65  56 

87  51 

980 
600 
12 
250 
479 

7A 
9P 
5P 

MARION  Wt  EASTERLING 

AGNES  C.  CHRISTENSE^ 
HENRY  Ft  KELLEY 
TVA-462-A 

2 
2 
2 

3  5 

3  5 
3  9 
3 
3 

7 
7 

C 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

6719 
6762 
6805 

AUTAUGA 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

FRANKLIN 

1 
1 
13 
12 
12 

32  28 
32  18 
32  12 
34  30 
34  26 

36  28 
66  19 
88  21 
65  62 
68  OS 

281 
180 
260 
1320 
580 

5P 
6A 

5P 
12N 

CONTINENTAL  GIN  CO 

W.  E.  ELSBERRY 

XRS.   JANIE  C>  BROWN 

TVA-493 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 
3 

7 

COLLINSVILLE 
COLUMBIA 
CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLE 

1849 
1869 
1040 
2079 
2110 

3E  KAL6 
HOUSTON 
WALKER 

TALLAPOOSA 

7 

2 
13 
11 

34  15 

31  18 
33  46 

32  26 
32  50 

89  52 

65  07 
87  11 

66  23 
85  45 

734 
133 
334 
215 
760 

8A 
7A 

B.  W.  APPLETON 
HENRY  KILLlNGSWORTH 
MRS.  Ct  ORESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 
DR.  H.  B.  FULTON 

3 
3 

3 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
R06ERTSDALE  7  £ 

6833 
5647 
5037 
5042 
6966 

MADISON 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

12 
13 

9 

34  39 
33  23 
31  22 
31  22 
30  33 

66  36 
38  01 

86  32 
66  31 

87  36 

573 
230 
160 
100 

146 

4ID 
7A 
7A 

*ID 
6P 

REDSTONE  ARSENAL 
^RS.LOINE  V.  MULLlNS 
JOHN  R.  BRADLEY 
ALABAMA  ELECTRIC  CO 
CARL  B0S5CK 

2  3  5 

3  - 
3 

2  3  5 

7 

c 

OADEVILLE  2 

OANCY 

DANVILLE 

DECATUR 

2124 
2141 
2140 
21B6 

2207 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

KIORGAN 

MORGAN 

11 
13 
12 
13 
12 

32  SO 

33  00 

34  25 
32  21 
34  36 

69  46 
88  17 
87  09 
87  30 
86  99 

730 
207 
600 
220 
565 

7A 
BA 

HID 
7P 
7A 

6A 

H.  CLAY  PLESS 
£.  F.  SMITH 
TVA-903 

JAMES  M.  CREWS 
JAMES  Ct  FOUTS 

2 

3 

3  5 
3  5 

C 

ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

7020 
7025 
7126 
7131 
7157 

COOSA 
RANDOLPH 
FRANKLIN 
FRANKL IN 
CULLMAN 

12 

2 

32  53 

33  09 

34  30 
34  31 
34  12 

85  13 
39  13 
87  44 
87  44 

86  47 

746 
740 
880 
802 

6A 

6P 

7A 

7A 
7A 
7A 

KNOJt   MC  EWEN 
JOHN  T.  BAILEY 
TVA-725 

RADIO  STATION  WWWR 
FR.   ROGER  LDTT 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

OEMOPOLIS  LOCK  AM)  DAM 
OOTHAN  CAA  AIRPORT 

2216 
2221 
2239 
2249 
2372 

MORGAN 

MORGAN 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

12 
12 
11 
13 
9 

34  37 
34  36 
33  26 
32  31 

31  14 

66  99 
B6  58 
85  42 
87  90 
85  26 

965 
568 
990 
100 
321 

BA 
410 

8A 

8A 
MID 

TVA-63-6 
TVA-411 

GILBERT  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 

2 
2 

3 
3 
3 

3  5  6 
3  5 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSaORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE  6  W 

7207 

7304 
7310 
7329 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

JACKSON 

RUSSELL 

12 
2 
12 

34  17 

33  43 

34  41 
34  41 

32  18 

86  58 
86  58 
86  02 
86  01 
85  15 

1199 
304 
560 
550 
550 

6P 

5P 
7A 
6P 

ALA.   POLY.  INST. 
X>RA  R.  WEBSTER 
MRS.  KINZIE  BOeO 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 
3 

7 
7 

DOTMAN  4  N 

ELBA 

EL  ROD 

ENTERPRISE 
EUFAULA 

2377 
2977 
2632 
2670 
2727 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

COFFEE 

BARBOUR 

9 

10 
13 
5 

31  17 
31  25 
33  15 
31  10 
31  S3 

85  24 
66  04 
87  48 
85  51 
65  07 

300 
195 
252 
360 

220 

5P 
7A 

HID 
7A 
7A 
9P 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 
HERBERT  S,  WMATLEY 
K.  V.  BERRY 
RADIO  STATION  WIRB 
OTIS  C.  BRASWELL 

2 
2 

3 

3  5 
3  9 

C 

SELHA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMfl  4  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

7366 
7460 
7576 
7620 
7671 

DALLAS 

LIMESTONE 

GENEVA 

3E  KAL8 

12 
5 
1 

12 

32  25 
34  51 

31  03 

32  00 
34  24 

87  00 
87  12 
65  36 
67  01 
86  02 

147 
610 
270 
225 
1120 

5P 

7A 
7A 
6A 
7A 
7A 

JOHN  0.  RHODES 
rVA-662 

PATRICK  H.  SMITH 
HRSt   EVA  Rt  RAY 
rVA-75 

2  3  5 
3 

3 
3 

7 

EUTAt*  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRhOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

2742 
2763 
2613 
2632 
2840 

GREENE 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 

2 

9 

0 
12 

32  47 
31  25 

30  32 

31  06 
34  22 

87  50 
87  02 
87  59 
86  33 
86  39 

110 
292 
23 
232 
620 

4ID 
9P 

7A 

HID 
8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  AOM, 
JAMES  £.  BARRETT.  JR 
U.S.   FOREST  SERVICE 
MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

2 
2 

Z 

3  5 
3  5  6 

3  5 

SUTTLE 
5WAIM 

SYLACAUGA  2  W 
SVLACAUGA  4  NE 
SYLVAN I A 

7966 
7094 
7090 
6012 

>ERRY 
JACKSON 
TALLADEGA 
TALLADEGA 
3E  KALB 

3 
12 
7 
7 
12 

32  32 
34  93 

33  10 

33  12 

34  34 

87  11 
66  13 
86  17 
86  12 
65  49 

149 
669 
54B 
490 
1400 

6P 

7A 
7A 
6A 
6P 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 
rVA-385 

ALABAMA  POWER  CO 
:iTY  MATER  PLANT 

rvA-3e5 

3 

3 

2  3  5 

7 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE 

2848 
2867 
2883 
2045 
2971 

WINSTON 
MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUDERDALE 

2 
12 
13 
12 
12 

34  04 

34  36 

33  41 

34  46 
34  49 

67  20 

66  34 

67  50 
65  41 
87  41 

641 
390 
1380 
900 

BA 
5P 

7A 
BA 

5P 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-367 

LAWRENCE  W.  ROHLINO 

2 
2 

3  5 
3  9 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  THR 
THOMASVILLE 
THORSBY  1  SW 
THURLOW  DAM 

6024 
6032 
6176 
8204 
B219 

talladega 
talladega 
:lark£ 

CHILTON 
ELMORE 

7 
7 

13 
1 

11 

33  27 
33  18 

31  55 

32  54 

66  06 
86  04 

67  44 
86  44 
65  64 

565 
1910 
405 
200 
286 

6P 
7A 

6P 

7A 
AID 

:.  Dt  WEAVER 

JtS.  FOREST  SERVICE 

-EROY  GATES 

ULA,  POLYt  INST. 

ALABAMA  POWER  COt 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

C 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

2976 
3024 
3039 
3043 
3109 

LAUDERDALE 
LOWNDES 
BALDWIN 
DE  KALB 
MONROE 

12 
6 
9 
7 

31  59 

30  14 
34  26 

31  26 

66  36 
86  01 
89  43 

67  24 

490 
460 
10 
870 
410 

BP 
SA 

6P 
6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALICE  Ct  LAMAR 
WHt  Ht  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
4RSt  NELIA  MCKENZIE 

2 
2 

3  5 
3  5 

7  C 
C 

TONEY 

TRAFFORO 

TROY 

•TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  OAM 

8250 
8285 
6323 
6360 
8385 

MADISON 

JEFFERSON 

>IKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 

12 
2 

10 
2 
2 

34  54 
33  49 
31  49 
33  14 
33  13 

86  44 
85  69 
67  37 

87  35 

750 
470 
580 
170 
192 

6P 
AID 

Ik 

AID 

rVA-505 

WILLIAM  Pt  DOSS 
THOMAS  J,  OlLLARO 
CIVIL  AEROt  ADM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

7  C 
7 

6ADSDEN 

SAOSOEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GAROCN  CITY 
GENEVA 

3191  ETOWAH 
3194  IeTOWAH 
3160  ISUMTER 
3200  jCULLMAN 
3255  GENEVA 

7 

13 
2 
9 

34  01 
34  01 
32  49 
34  01 
31  02 

86  00 
86  00 

68  00 
86  49 

69  52 

570 
965 
130 
500 
107 

6P 
7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO 
i(lLLIAM  C,  FIELDS 
4RS*  G.  MC  KEnZIE 
1ESECCA  CAMPBELL 

2 
2 

3  9 

3  5 

C 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD  3  S 

VANCE 

6403 
8438 

6469 
8477 

■1ACDN 

'EHRY 

>E  KALB 

TUSCALOOSA 

U 
6 
1 

3 

32  26 
32  05 

32  27 
34  32 

33  10 

65  42 
89  46 
67  31 
85  37 
87  13 

440 
470 
273 
1030 
489 

tP 
8A 

6A 

6P 
8A 
8A 
5A 
7A 

-EON  L,  BENNETT 
-IVlNGSTON  PAULK 
THOMAS  Jt  LE  MASTER 
iflLLIAM  Oi  CARR 
ARS,  WILLIE  MtSTYRON 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7 
7 

7 

GEORfilANNA 
60R6AS 
GREEN  BAV 
GftEENSSORO 
GREENVILLE 

3271 
3430 
3406 
3911 
3910 

BUTLER 

WALKER 

COVINGTON 

rtALE 

BUTLER 

2 
10 
2 
6 

31  39 
33  39 

31  11 

32  42 
31  50 

66  44 
87  13 

86  17 

87  36 
66  36 

280 
300 

220 

444 

6P 

5P 

7A 
BA 

HARRY  C.  BURKETT 
ALABAMA  POWER  CO 
JOHN  P.  RHODES 
Ht  HAMNER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 

2 
2 

3  5 

3  9 

VERNON 
WAOLEY 

WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

6517 
6605 
6637 

.A  MAR 

lANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

LAUDERDALE 

13 

a 

2 
12 

33  45 

33  06 
31  11 

34  04 
34  55 

38  07 

85  34 
67  16 

86  19 
88  04 

180 
640 
249 

445 

5P 

7A 
7A 
6A 
7A 
6P 

JAMES  Wt  SPEARMAN 
ALABAMA  POWER  CO 
ARS,  ELLIE  RtBEASLEY 
4RS. FLORENCE  PARKER 
J.  ELLIE  TMHEET 

2  3  5 
3 
3 
3 
3 

7  C 

GKEENVILLE  2 
GULF  SHORES  2  SSE 
GUHTCRSVILLe 
GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 
CUNTERSVILLE  OAM 

3924 
5S99 
3573 
3578 
3563 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

MARSHALL 

MARSHALL 

0 
12 
12 
12 

31  50 
30  16 
34  20 
34  22 
34  26 

86  36 
67  40 
86  10 
66  17 
86  24 

420 
10 
578 
610 
611 

9P 

410 

CLAUDE  B.  CONNt  SR. 
GULF  STATE  PARK 
EDWARD  Z.  CARRELL 
TVA-403 
TVA-70 

2 

3  5 

c 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  OAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

6800 
8650 
8667 
8675 
3925 

3IBB 

ELWRE 

CLARKE 

LAWRENCE 

CHOCTAW 

3 

13 
12 
13 

33  07 
32  32 

31  39 

34  47 

32  17 

87  07 

65  12 
67  43 
87  21 

66  01 

900 
205 
170 
560 
33 

6P 

5A 

5A 
7A 

tUPERT  M.  6EARDEN 
■<RS.  0,  R.  WHITAKER 
.EONARD  L.  COLEMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  3  5 
3 
3 

7 

HALEWILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

HeADLANO 

3620  iwlNSTON 
3»44  k4ARI0N 
3697  pERRY 
3748  LOWNDES 
3761  t«ENRY 

2 
13 
3 
1 
9 

34  14 
34  OB 
32  46 
32  11 
31  21 

87  37 
87  50 
87  11 
86  39 
85  20 

010 
498 
600 
200 
370 

6A 
7A 

7A 

BA 

JOHN  Lt  SLATTON 
DEX  COOPER 
J.S.  FOREST  SERVICE 
■lAXlNE  E.  WATSON 
ALAt   POLY.  INSTt 

2 
2 

2 

3  5 
3  5 

3  9 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

3936 
8960 

9103 
9350 

JACKSON 
COLBERT 
FAYETTE 

Iauderdale 

12 
12 
13 
11 
12 

3*  53 
34  46 

33  59 
32  34 

34  57 

89  45 
67  37 
87  50 
89  94 
87  93 

625 
530 
466 
335 
700 

7A 
5A 
7A 
6A 
7A 

rVA-704-A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
4.  W.  COTNEY 
ALABAMA  POWER  CO 
rVA-621 

3 
3 
3 
3 

HCFLIN 

HIGNLANO  HOME 

HIOHTOWER 

HODOES 

WMTSVILLC  SUBSTA 

3779 
3816 
3642 
3899 
4060 

CLEBURNE 
CRENSHAW 
CLEBURNE 
FRANKLIN 
MADISON 

11 
6 
11 
13 
12 

33  39 
31  57 

33  32 

34  20 
34  43 

89  36 
86  10 
89  24 
67  56 
8«  35 

890 
594 
1179 
845 
«11 

9P 
9P 

7A 
8A 

CITY  OF  HEFLIN 
-UKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
-RANK  L.  HAYNES 
rVA-69 

2 
2 

3  9 

CLOSED  STATIONS 
COCHRANE  2  E 

1700 

SICKENS 

13 

33  05 

68  14 

150 

6A 

'ILL  GAMBLE 

CLOSED  12 

/56 

HYTO^ 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE  2  SW 

4000 
i4119 

4108 

4200 

JACKSON 

DE  KALB 
CLARKE 
TALLADEGA 

CALHOUN 

12 
12 
13 
7 

34  49 
34  43 
31  33 
33  32 
33  4B 

86  07 
89  41 
•6  01 
66  12 
85  4« 

1615 
1540 
11 
475 

5P 

rVA-76 
rVA-745 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 
4RS.   ELLA  Mt  AYERS 

c 
c 

JASPER 
JORIMN  OAH 
LAFAVETTt 
LAY  OAM 

U9EDS 

4229 
4306 
4502 
4«03 
4610 

WALKER 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

2 
7 
11 
7 
3 

33  90 
32  37 
32  54 

32  58 

33  33 

67  17 
86  19 
89  24 
»6  31 
66  33 

370 
290 
630 
420 
636 

6P 
6P 

6P 
7A 

HAROLD  G.  DILL 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  F  INCHER 
ALABAMA  POWER  CO 
■IRS.  MARY  K.  LEE 

2 
3 

3  5 
3  5 

7 

C 
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RE7ERKNCB  NOTES 

Additional  laforMtlOD  regardlns  the  clli«»te  of  Alabuu  mmy  be  obtained  by  writing  to  the  State  CllBatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabana, 
to  any  VeatCier  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  aa«e,  such  as  13  SSW,  indicate  distance  In  wiles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decewber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the    preceding  12  noaths  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  becaae  effective  with  data  for  September  1056. 

Unless  otherwise  Indicated,  dlaeoslonal  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'P,  precipitation  and  evaporation  la  Inches,  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  auu  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

BvaporatloQ  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "0.  3.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  prese 
  "    -  -  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

successive  observations ;  consequently 
the  ground  la  measured  at  selected  st 

Data  in  Tables  3,   5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  lists  observation  times  In  the  standard  to  t 
local  use. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  a.m.,  C.S.T. 

-     Mo  record  In  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  5,    is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for  interpolated  month 

precipitation  totals. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  lo 
on  the  roof  of  a  building. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data", 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  is  entered,   lens  than  10  days  record  Is  nlaslng.     See  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for 

station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

loforaatlon  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication   'Substation  History"   for  this  state, 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C,   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  statio 
may  be  found  In  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data.  Annual  for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 


NWRC. ,  Ashevllle,  N.  C. 
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ASHEVILLE:  1957 


ALABAMA  -  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  year's  weather  was  marked  by  a  death-dealing 
tornado  in  April,  and  a  damaging  visit  by  hurri- 
cane Flossy  in  September.     Precipitation  in  most 
areas  exceeded  the  amounts  recorded  in  the  pre- 
vious year,  and  came  close  to  the  annual  expect- 
ancy.    There  was  an  unusual  reversal  in  the 
progression  of  average  temperatures  both  in 
December  and  March,  but  no  new  records  were 
set . 

WEATHER  EFFECTS 

Small  grains  and  cover  crops  were  retarded  by 
dry,  cold  weather  at  the  beginning  of  January, 
but  improved  with  rains  later  in  the  month  and 
warm  wet  weather  in  February.     Toward  the  end 
of  February,  peach  trees  started  to  bloom, 
Irish  potato  planting  got  under  way,  and  land 
preparation  became  active.     A  freeze  on  March 
20  and  21  in  the  north-central  portion  cut  peach 
production,  and  reduced  early  strawberry  yield. 
Field  work  commenced  throughout  the  State  in 
March,  although  somewhat  later  than  usual. 
Copious  rainfall  hampered  field  operations  in 
April,  but  cool  weather  did  not  materially 
affect  crop  development.     Strawberries  were 
picked,  and  potatoes  began  to  move  by  month's 
end.     Warm,  dry  weather  after  the  first  week 
in  May  slowed  the  germination  of  late  plantings 
of  corn  and  cotton,  and  caused  pastures  to 
decline.     Haymaking  and  combining  of  small 
grains  got  under  way,   vegetable  crops  advanced 
satisfactorily,  and  pecan  trees  put  on  a  heavy 
crop  of  nuts.     Ground  water  levels  reached 
record  low  values  in  April  and  again  in  May. 

Conditions  were  favorable  for  vegetable  crops 
in  June,  and  in  the  south  and  east  central  por- 
tions in  July.     Cotton  suffered  in  both  months; 
frequent  rains  in  the  south  promoted  boll  weevil 
infestation  and  interfered  with  chemical  con- 
trols, and  dry,  hot  weather  in  the  north  retarded 
development  of  late  plantings.     Hot,   dry  weather 
visited  the  whole  State  in  August,  and  affected 
adversely  all  crops  that  were  not  already  made 
by  the  early  part  of  the  month. 

Hurricane  Flossy  struck  central  and  southern 
portions  on  September  24;   the  storm  winds  caused 
considerable  crop  damage,  mainly  the  result  of 
lowered  quality  rather  than  actual  crop  loss. 
Weather  conditions  were  favorable  for  agriculture 
during  October;  a  long  period  of  dry  weather 
permitted  good  progress  in  harvesting  operations, 
and  rains  and  mild  temperatures  after  the  middle 
of  the  month  revived  pastures  and  improved  graiil 
conditions.     Ground  water  levels  rose  throughout 
the  State,   and  reached  above-average  levels  in 
the  Selma  area  for  the  first  time  since  1946. 
Practically  all  harvesting  was  completed  in 
November  although  pecan  gathering  continued 
actively  at  month's  end.     Cold  weather  in  No- 
vember,  and  lack  of  moisture  in  southern  areas, 
retarded  the  growth  of  small  grains  and  grazing 
crops  well  into  December.     Rains  during  the 
latter  half  of  December  improved  pastures, 
making  supplemental  feeding  unnecessary. 

The  total  value  of  principal  crops  in  Alabama 
in  1956  declined  18%  from  the  previous  year's 
figure,  and  amounted  to  287.8  million  dollars. 
Reduced  cotton  production  in  1956  was  chiefly 
responsible  for  the  decline,  although  declines 
in  the  value  of  corn  and  hay  crops  also  contrib- 
uted.    The  reduction  in  cotton  yield  resulted 
from  dry  weather  during  the  planting  season, 
the  effect  of  later  wet  weather  on  boll  weevil 
population  and  control  measures,  and  damage 
caused  by  hurricane  Flossy.     The  corn  yield  was 


high,  but  below  the  1955  figure,   and  can  be  ex- 
plained by  the  dry  summer  in  the  northern  and 
west-central  parts  of  the  State  which  nearly 
wiped  out  late  corn  in  those  areas.     A  record- 
high  yield  of  peanuts  was  achieved  in  spite  of 
damage  caused  by  hurricane  Flossy. 

TEMPERATURE 

The  year  featured  rather  regular  oscillations 
of  temperature  from  month  to  month  between  cold 
and  warm  (as  compared  to  long-term  mean  figures). 
The  most  outstanding  departures  from  the  long- 
term  means  occurred  in  December  and  February. 
Average  temperatures  for  December  were  higher 
than  for  any  previous  December  since  1933. 
Following  on  the  heels  of  a  cold  November,  tem- 
peratures took  such  a  surge  in  December  that 
averages  at  all  stations  reversed  the  seasonal 
trend,  and  equaled  or  exceeded  the  previous 
month's  figures,    in  some  cases  by  4  or  5  degrees. 
In  February,  unusual  warmth  was  reflected  in 
the  temperature  extremes  for  the  State,  being 
within  a  degree  or  two  of  the  highest  maxima 
and  minima  of  record  for  February. 

January  was  cold,   and  was  marked  by  considerably 
more  days  with  temperatures  32°  or  below  than 
the  usual  expectancy.     At  some  stations,  the 
seasonal  trend  was  reversed  in  March  also,  as 
average  temperatures  equaled  or  dipped  below 
the  February  figures.     April  was  unusually  cool, 
but  did  not  come  close  to  the  record-cool  April 
of  1901.     The  year's  first  100°  reading  came 
in  May,  as  warm  weather  reversed  the  temperature 
pendulum.     It  was  one  of  the  warmest  May's  since 
1884,  and  featured  about  twice  as  many  days  as 
usual  on  which  temperatures  soared  to  90°  or 
higher.     Coolness  characterized  June,  and  the 
minimum  for  the  month  barely  missed  equaling 
the  record-low.     July  temperatures  closely  ap- 
proximated the  long-term  values,  but  climbed  no 
higher  than  100°,  which  is  quite  unusual,  for 
Alabama  temperatures  in  July  usually  exceed  this 
figure.     Extremes  of  heat  and  coolness  for  August 
were  noteworthy,   in  that  each  was  close  to  the 
extreme  of  record  in  August  since  1884.     In  marked 
contrast  to  the  preceding  month,   September  was 
quite  cool,   one  of  the  coolest  since  1884.  Al- 
though the  second  week  of  October  was  moderately 
cool,  warmth  during  the  rest  of  the  month  brought 
temperature  averages  to  the  plus  side  of  the 
ledger.     The  low  temperature  averages  in  Novem- 
ber were  the  result  of  two  markedly  cold  periods; 
the  cold  period  during  the  latter  part  of  the 
month  featured  the  lowest  temperatures  of  the 
year  for  many  stations. 

Fort  Morgan  once  again  was  distinguished  by  its 
mildness,   resulting  from  its  maritime  exposure; 
it  was  the  only  point  in  the  State  that  did  not 
experience  a  single  freezing  temperature  during 
the  year,  and  daily  maxima  there  rose  to  90°  or 
higher  least  frequently,   22  times.     Ozark,  on 
the  other  hand,   took  the  credit  for  the  greatest 
number  of  temperatures  90°  or  higher,  114,  and 
Saint  Bernard  counted  88  days  when  temperatures 
dipped  to  32°  or  below  to  lead  the  field  in  that 
respect . 

PRECIPITATION 

A  review  of  the  year's  precipitation  shows  that 
most  areas  in  Alabama  received  at  least  90%  of 
their  annual  expectancy.     Exceptions  were  the 
extreme  northwest  corner  of  the  State,  diagonally 
across  the  State  in  the  extreme  southeast,  most 
of  the  Eastern  Plateau  Division,   and  a  small 
area  of  the  Prairie  and  Coastal  Plain  Divisions 
along  the  Mississippi  border.  Exceptionally 
wet  areas  in  comparison  with  the  annual  expect- 
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incies  occurred  in  two  roughly  parallel  narrow 
oands  extending  northeast-southwest  along  the 
;ast  portion  of  the  Alabama  River  Valley  and 
I  long  the  Choctawhatchee  River,  and  in  small 
ireas  in  the  central  part  of  the  Northern  Valley 
division  and  the  extreme  western  part  of  the 
^rairie  Division. 
« 

ranuary  was  dry  until  the  last  third  of  the  month, 
vhen  a  rainy  spell  began  that  extended  until  the 
liddle  of  March.     After  a  10-day  dry  spell,  rains 
•esumed,  particularly  in  the  north  portion,  and 
:ontinued  with  only  brief  interruptions  until 
he  middle  of  April.     The  rest  of  the  month  was 
iuite  dry,  but  the  first  week  in  May  was  rainy, 
he  last  three  weeks  in  May,  and  June  in  the 
lorth  and  central  portions,  were  marked  by 
widely  scattered  showers,  although  some  were 
leavy.     The  extreme  variability  characteristic 
>f  summer  showers  began  to  be  evident  in  June, 
'hile  showers  in  July  were  somewhat  sparser, 
.ugust  was  quite  dry  until  a  rainy  period  com- 
lenced  that  extended  over  the  last  few  days  of 
he  month  and  into  the  first  week  in  September. 
.  long  dry  period  in  September  was  interrupted 
y  the  rains  of  hurricane  Flossy,  which  were 
xtremely  heavy  in  the  south  portion.  Preclpi- 
ation  in  October  came  in  two  well-marked  peri- 
'ds  during  the  first  and  fourth  weeks;  monthly 
Ota  Is  were  quite  high  in  the  Upper  Pla  ins 
livision,  but  the  Eastern  Valley  and  Piedmont 
'lateau  Divisions  did  not  receive  their  fair 
hare.     November  was  a  dry  month,  particularly 
n  the  south  portion.     The  variability  of  Decem- 
er's  precipitation  rivaled  that  of  the  summer 
onths:     as  an  example,  both  the  greatest  and 
mallest  monthly  totals  appeared  in  the  small 
ulf  Division. 

Ithough  the  greatest  annual  rainfall  and  the 
reatest  frequency  of  heavy  rains  (1.00  inch 
r  more  in  24  hours)  were  found  in  the  Gulf 
ivision,   the  rainiest  location  turned  out  to 
e  Monte  Sano  in  the  Northern  Valley  Division, 
here  precipitation  of  0.10  inch  or  more  occur- 
ed  on  at  least  97  days  during  the  year. 

he  distinction  of  the  year's  greatest  daily 
recipitation  goes  to  Whatley,  where  10.85 
nches  were  accumulated  on  July  8  as  part  of  a 
torm  total  of  14.22  inches  that  resulted  in 
evere  flooding.     The  greatest  daily  precipi- 
ation  amount  for  most  stations  in  the  Coastal 
lain  and  Gulf  Divisions  occurred  most  frequent- 
y  in  September  in  connection  with  hurricane 
lossy.     In  most  of  the  Northern  Valley  Division, 
owever,   heavy  rains  in  December  accounted  for 
he  greatest  daily  amount.     Heavy  showers  during 
he  middle  of  April  resulted  in  the  greatest 
ally  amount  for  most  of  the  Appalachian  Mountain 
-nd  Eastern  Valley  Divisions,  while  In  other 
reas  heavy  rains  were  scattered  more  evenly 
hroughout  the  year. 

SNOWFALL 

aking  the  State  as  a  whole,  snowfall  was  a 
egligible  factor.     The  greatest  total  for  the 
ear  fell  at  Muscle  Shoals  CAA  AP,  amounting 
o  2.5  inches,  and  all  of  it  occurring  on  Janu- 
ry  23.     Measurable  amounts  fell  at  few  other 
□cations:     Albertville  2  SE,  Guntersvllle ,  and 
and  Mt.   State  Farm  API  in  November,  and  Hodges 
hd  Russellville  2  in  January.     The  greatest 
ally  snow  depth  was  1  inch,   reported  at  Gun- 
grsville,  Hodges,  Muscle  Shoals  CAA  AP,  and 
and  Mt.   State  Farm  API. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Ithough  hurricane  Flossy  traversed  the  south- 


east corner  of  the  State  on  September  24-25, 
leaving  death  and  destruction  in  its  wake,  the 
most  tragic  storm  of  the  year  was  the  tornado 
of  April  15  that  struck  the  vicinity  of  Birming- 
ham.    Twenty-five  persons  were  killed  as  the 
storm  skipped  along  its  20-mile  path,  and  200 
were  reported  injured.     Major  damages  were  done 
to  7  localities,  with  the  total  reaching  ex- 
tremely high  figures. 

The  winds  of  hurricane  Flossy  affected  the  State 
from  September  23  through  25.     Peak  gusts  did 
not  exceed  65  mph,   noted  at  Fort  Morgan,  but 
boats  were  damaged  and  sunk,  roads  were  eroded, 
bridges  damaged,   and  buildings,   trees,  utility 
lines,  and  TV  antennas  took  a  terrible  beating. 
Four  persons  were  killed  and  1  injured  in  the 
storm,  and  total  damages  were  extremely  high. 
In  all,  3  tornadoes  and  2  other  storms  suspected 
to  be  tornadoes  were  reported  during  the  year. 
These  storms  caused  3  injuries  in  addition  to 
those  attributed  to  the  tornado  of  April  15, 
but  no  loss  of  life.     Three  persons  were  killed 
by  lightning  in  June  and  1  in  August;  4  were 
injured  by  lightning  in  July  and  an  equal  number 
in  August.     One  person  was  injured  by  wind  in 
February.     The  total  number  of  casualties  due 
to  storms  amounted  to  33  deaths  and  at  least 
213  Injuries. 

In  addition  to  the  storms  mentioned  above,  high 
winds  on  February  17-18  and  elsewhere  in  the 
State  on  April  15  also  caused  property  damage 
of  major  proportions.     Lesser  amounts  of  damage, 
but  still  considerable,   resulted  from  wind  storms 
in  each  month  from  March  through  August  and 
again  in  December.     Considerable  damage  was 
done  by  lightning  strikes  in  June,   July,  August, 
and  September,  and  hail  storms  caused  heavy 
damage  in  March,  May,   June,   and  July.     Only  the 
months  of  January,   October,  and  November  were 
reported  to  be  entirely  free  of  destructive 
storms . 

FLOODS 

Moderate  flooding  occurred  on  several  major 
streams  in  Alabama  in  February,  March,   and  April, 
but  damages  were  no  more  than  light  because  floods 
are  expected  at  that  time  of  the  year  and  proper 
precautions  were  taken.     Severe  flooding  in  the 
small  streams  of  southwestern  Alabama  resulted 
from  heavy  rains  on  July  7th  and  8th.     The  most 
severe  flooding  occurred  in  Clarke  and  Washing- 
ton Counties  and  in  a  portion  of  Monroe  County. 
Damages  were  heavy:     cattle  were  washed  away  and 
drowned,  a  freight  train  was  derailed,  many  rail- 
road and  highway  bridges  were  washed  out,  and 
road  erosion  was  extensive.     A  number  of  houses 
and  businesses  also  were  flooded. 

Minor  flooding  with  slight  damage  resulted  from 
the  rains  of  hurricane  Flossy  in  September  in 
southern  Alabama.     Local  flooding  was  reported 
in  the  upper  watersheds  of  Warrior  and  Tomblgbee 
Rivers  during  the  middle  of  December,  and  minor 
floods  occurred  further  downstream  later  in  the 
month;  damage  was  slight. 

Heavy  thunderstorm  rains  caused  local  flooding 
in  several  summer  months,  but  damage  was  minor. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in 
the  individual  monthly  issues  of  this  publica- 
tion . 

Harold  S.  Lippmann,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

AUGUST 

« 

3 

s 

O 

1 

S  T 

S  1 

«  ' 

0 

1 

1 

STAIION 

• 

a 

< 

• 

a 

1 

a 

2 

s 

«  1 
0. 

B  \ 

< 

• 

a 

a 

5 

S.  : 

< 

a 
B 

< 

1  Temper 

fi 

9 

H 

e 
il 

B 
s 

o 

t2 

iS 

ft  < 

H 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ATHENS  2 

37.7 
O.l 
46.1 
41.4 
39.8 

-  6.0 

-  4.4 

49.3M 

53.2 

57.7 

52.1 

49.6 

3.7 
4.2 

S0.8M 

54.6 

58.6 

53.9 

50.7 

-  1.2 
.2 

57*9M 

60.7 

64.9 

60.6 

68.7 

-  2*6 

-  1*3 

69. 9M 

71.6 

76.9 

72.2 

71.5 

1.0 
2.4 

72  .8M 

75*2 

78*8 

75*4 

74*8 

-  3.9 

-  2.6 

78!' 
81.0 
79.3 
78.9 

-  .4 

77*2 
79*2 
82*9 
80.2 
78.0 

1.1 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 

46.0 
43.4 
48.4 
39.4 
42.2 

-  4.8 

-  4.5 

59.6 
53.7 
59.9 
50.5 
53.3 

2.5 
4.5 

53.9 
99.9 
52.6 
54.6 

-  2.5 

-  .2 

61*0 
66*1 
59*2 
60*2 

-  3.1 

-  .8 

72.9 
75.8 
71.8 
72.9 

1.3 
2*9 

":r 

77.2 
79.8 
79.2 

-  .6 
-2.4 

79.3 
80.0 
79.9 
79.0 

-  .6 

-  *5 

61*8 

ei*2 

81*4 
79.7 

1.8 
1.0 

BIRMINGHAM  MB  AP 
BRANTLEY 
BREMTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  V 
CALERA  2  SW 

41.6 

47.0 
38.6 
42.9 

-  2.5 

52  .3 

59.4 
49.6 
53.7 

9.9 

99.0 
51.4 
59.5 

.8 

64*9 
97.9 
60.1 

-  ,7 

74.9 
69. 4M 
72.1 

2*5 

77.0 
73.7 
74.9 

-  1.8 

60.4 
77.0 

*6 

-  *7 

80.9 

80.4 
76.7 
79.9 

1.4 
-  .2 

CAMDEN  3  NNH 
CAMP  HILL  2  NW 
CENTRE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

45.1 
41.6 

40.6 
46.6 

-  6.0 

57.0 
51.5 
51.6 
52.6 
58.6 

3.1 

97.4 
52*0 
54.7 
53.8 
98.1 

-  2.3 

62.3 
60.0 
60.6 
60.5 
64.0 

-  2.9 

74*0 
71*2 
72*3 
73*6 
75*2 

3*1 

76.5 
74.8 
76.0 
79.6 
76.7 

-  2.9 

76.9 
79.2 
81*0 
80.2 

1*0 

81*1 

79.2 

80.6M 

81.9 

80*0 

1*1 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAVTON 

47  .8 
41.0 

-  4.7 

-  5.5 

60.5 
52.0 

6.0 
4.0 

60.4 
53.1 

-  2.6 

99.9 

.2 

-  2.9 

76*5 
71*9 

M 

2*9 
1*2 

77.7 
75*2 
78*1 

-2.9 

79!7 
80.9 

-  *4 

81*2 
79*9 
82*2 

*0 

COOEN 
DAYTON 

43.5 

55.2 

56.1 

61.9 

74.7 

76*8 

80,4 

81*0 

DECATUR 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOTHAN  CAA  AIRPORT 
ENTERPRISE 
EUFAULA 

43.8 
47.3 

47.7 

-  .6 

49.2 
52. IM 
59.4 
59. eM 
59.3 

9*3 

54.7 
59.8 

M 
M 

61.0 
65.4 

M 

75.0 
76*2 
79*8M 
M 

77*3 
78*1 
77*9M 
78*8 

-  .4 

82.2 
80.8 
80. 5M 
81.0 

•  2 

79*6 

81*4M 

81*7 

81*4H 

82*1H 

2*1 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALKVILLE 

FAYETTE 

FLORENCE 

49.9 

3e.ui 

39*8 

-  5.2 

-  3.3 

61.0 

50.8 
50.8 

5.3 

61.1 

93.9 
51.9 

1.0 

66.2 

59.6 
59.8 

-  .2 

76*6 

73*0 
70*2 

1*7 
3*6 

78.4 

75.6 
74.0 

-  .9 

81*0 

80*0 
78*3 

■  1 

80*8 

81*8 

7S*5M 

79*7 

78*2 

1*1 

FORT  MORGAN 
FRISCO  CITY 
GADSDEN  GAS  PLANT 
GENEVA 
GREENSBORO 

50«5 
*6.7 
40. S 
46.2 

-  3.1 

-  1.4 

59.4 
58.1 
50.5 
59.1 
55.7 

5.4 

6.1 

61 .0 
58.6 
53.6 
59.1 
56.7 

.0 
.1 

64*7 
59*8 
64*6 
62.7 

-  1.7 

-  1.4 

77*5 
76*2 
71.6 
76.5 
75.1 

1*7 
3*0 

79.5 
77.1 
75*9 
78*1 
78.0 

-1.9 
.9 

80*9 
79*0 
80*4 
81*9 

-  l.O 
1.3 

83*1 
82*2 
79*1 
80.7 
82.9 

-  .2 

2.7 

GREENVILLE 
GUNTERSVILLE 
HALEYVILLE 
HAM I L TON 
HEADLAND 

46.7 
37.7 
46.4 

50*1 
51. IM 
48*5 

57*9 

94*3 
49*5 

57*1 

59*1 
98*3 

64*8 

71.9 
70.2 

75.5 

76.2 
73.4 

77.4 

79*7 
78*2 

79*2 

82*3 
79*5 
77*7 
79*4 
80*0 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
JASPER 
LAFAYETTE 
LIVINGSTON 

46.4 

M 

43.0 
44.7 

-  3.7 

-  .7 

51*0 

H 

52*4 
55.7 

7.3 

58.  OH 
M 

55.5 
96.9 

-  1.2 
.6 

64*0 
59.9 
61.6 
62. 3M 

-  1.1 

-  1.2 

74.1 
71.8 
72.8 
75.0 

1*6 
3*0 

76.9 
74.3 
77*2 
76.9 

-  1.8 

-  2.1 

79!2 
79*0 
79*1 
81*9 

-  .8 
.7 

78*1 
80.9 
79*8 
60*0 
81*7 

1.2 
1.0 

LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

47.3 

37.6 
44.2 
44.6 

-  4.6 

58*5 

48.9 
56.1 
54.6 

4.7 

58.6 

51.2 
57.2 
96.1 

-  1.7 

98.8 
62.3 
62.  4M 

-  2.0 

75.7 

71.4 
74.6 
73.1 

2.0 

77  .7 
77. 2M 
79.8 
77.3 
76.8 

-  1.2 

80*4 
79*7 
82.0 
79*6 

-  .1 

81*3 
80*2 
80*0 
82*6 

eo*6M 

.8 

MAXWELL  FIELD 
MOBILE  W8  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AP 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

46.4 
49.0 
48*6 
44.7 
39.6 

-  3.7 

-  4.5 

-  4.5 

-  2.3 

57.9 
59.5 
58.9 
56.2 
49.6 

4.5 
3.4 
4*6 
6*4 

59.2 
59.5 
59.8 
56.8 
51.6 

■  0 

-  .3 

-  .3 

-  *7 

69.  1 
66.1 
66.7 
63.2 
59.8 

-  .6 

-  .7 

-  1.5 

-  .9 

76.9 
76.5 
77.4 
74.9 
72.5 

3.1 
3.1 
2.4 
3.3 

80.2 
78.4 
78.9 
78.9 
76.2 

-  1.2 

-  1.6 

-  1.1 

-  .9 

80*3 
82*1 
81*1 
81*7 

-  .4 
*2 

-  .1 
2*1 

80*7 
83.0 
82.2 
80.3 

-  .1 
1.0 
1.3 
1.4 

NATCHEZ 
ONEONTA 
OZARK 

PELL  CITY  5  NW 
PRATTVILLE 

37.9 
47.8 
39.2 
44.7 

-  4.9 

-  3.0 

-  3.5 

57.8 
48.6 
59.0 
50.1 
55.9 

4.8 
6.0 

5.8 

57.0 
51.3 
59.2 
50.2 
56.7 

-  1.9 

-  *8 

-  *9 

99.0 
65.3 
57.9 
62.4 

-  .9 

-  .9 

-  1*1 

70.8 
77.0 
72. 7M 
74.6 

2.3 
3.5 

3.7 

79.9 
74.0 
78.9 
74.1 
77*7 

-1.4 

-  .7 

-  .9 

79*6 

78*1M 

81*3 

78.0 

80*7 

*7 
*6 

*6 

79*8 
78.9 
82.1 

M 

eii5M 

1.9 
1*5 

1*8 

PUSHMATAHA 
REDSTONE  ARSENAL 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

37!9 
49.6 
40.3 
42.6 

49.3 
60.6 
52.1 
52.2 

50.6 
60.4 
52.7 
94.9 

57*8 
66*4M 
99*3 
60*7 

70.2 
75.6 
71.4 
72.0 

74.0 
77.4 
74.7 
76.9 

81*3 
78*2 
80*1 
77*9 
79.6 

80.8 
77.8 
80.9 
78.9 
80.2 

•  7 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SCOTTSBORO 

SELMA 

36.3 
38.1 
39.5 
40.0 
43.6 

-  5.0 

-  2.7 

-  3.8 

48.5 
49*8 
50*9 
57*4 

2.8 

7*6 
6.3 

50*0 
52.9 
52.7 
58.3 

-  2.3 

.1 

-  .3 

57*2 
58*0 
58*7 
50*0 
63.9 

-  2*5 

-  1*1 

-  1*0 

70.2 
70.8 
70.2 
71.1 
75.7 

2.9 

3.0 
2.8 

74.9 
74.4 
74.0 
79.0 
78.1 

-  1.3 

-  .4 

-  1.7 

78.7 
78.3 
77*0 
78*1 
81*5 

*1 

-  *2 

-  *1 

77.7 

78.0M 

77*2 

78*5 

82.0 

.6 

1*1 
.8 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

THOMASVILLE 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

41.7 
42.6 
43.8 
46.9 

-  3.5 

-  4.7 

-  4.2 

53*3 
92*9 
55*7 
57*7 

5.2 
5.8 
4.E 

94.7 
94.8 
56.8 
99.  IM 
94.9 

-  .9 

-  1.3 

.3 

-  1.1 

60.2 
60.2 
63.6 
64.  5M 
62.0 

-  2*5 

-  1*1 

-  1*3 

-  1*3 

72.0 
72.5 
76*0 
75. 2H 
74.4 

1.9 
3.4 
2.1 
2.6 

79.0 
76.1 
77.3 
77. 6M 
77  .2 

-  2.1 

-  2.2 

-  2.0 

-  2.1 

79*4 
80.1 
81.4 
80.  2M 
81.2 

*0 
.5 

-  *4 
*2 

80.1 
80.6 
81.3 
81.6 
81.3 

1.1 
.7 

1.1 
.3 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DA 

TUSKEGCE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIVERSITY 

VALLEY  HEAD  3  S 

49.3 
45.2 
44.0 
37.0 

-  2.9 

-  1.3 

-  3.9 

59*7 
54*7 
53*2 
47*6 

4*3 
6*1 
4.4 

56.7 
53.5 
55.2 
46.5 

-  4*2 

-  *4 

-  2*2 

63*5 
60*8 
62*0 
55*7 

*  3.8 

-  1.3 

-  3.1 

74.7 

74.1 
68.8 

2.3 
1.6 

78.  IM 
77*2 

73.5 

-  2.5 

-  1.3 

79.7 
77.4 

76.8 

-  3*7 

-  *5 

82.4M 
84.  5M 

77.7 

4*1 
1*0 

VERNON 
WMATLEY 

70*1M|-  2*6 


68.8 
73.4 
70.0 


59.2 
49.2 
49. 4M 


91.8 
96.7 
49.0 


69.4 
63.6 
64.8 


66*0 
70.7 
64.5 
69. 9M 


72.8 
68.1 


63.8 
64.  3M 
67.0 


67.4 
62.9 
64.1 


69.3 
70*8 
66*7 
64*1 

64.3 
63.3 
67*9 
63*2 
*9  65. 7M 

.5  66.4 
62.0 
70*0 
64*2 


3*2 
3*5 


63*9 
64*0 


95*4 
98*9 
93*1 


99.9 
56.  5H 
53. 9M 

92.2 
98.8 
49.9 


59.1 
49.1 
54.7 
53.8 


56.4 
50.9 
49. OM 


56.3 
58.  5M 
52.5 
49.1 

91.4 
47.9 
99. 6M 
47.0 
51.1 


57.9 
49.1 
49.0 


57.5 

92.7  ; 

55. OM 
52. 9M 


50.8 
95. 7M I 
58.8 


52.8 

95.7 
50.9 
57.8 
90.8 
59.1 


8.9 
8.6 
8.2 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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2.36  -2.24 


1.65  -3.13 


.  .TLEY 
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10.91 

6.53 
6.68 


3.03 
7.42 
6^07 


11^04 
4^02 
3^74 


4.63 
6.95 
11.27 
9.85 


6.55 
3.05 
6.40 
3.66 
3^67 

3i92 


6.52 
4.41 
6.00 


7.69 

4.06 
3^37 
5^43 
5^45 
5^99 

5^ai 


-2^50 
-1^05 


See  Befereoce  Notes  Following  station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TABLE  3  .  CONTINUED 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAL 
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< 
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a 
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< 
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PRECIP. 

5 

< 

 1 

1, 

'2 

:  9^ 

14 

9^24 
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3. 
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3. 
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79 
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12 

OQ 
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2i 
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46 

0^ 

00 

3. 

76 
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1. 
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01 

1. 

47 

-2. 
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21 

.92 

45 
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2.92 

49 

79 

01 

40 

18 
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76 

LIVINGSTON 
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27 
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26 
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93 

3. 

08 
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3. 

98 
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4.12 
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2.05 

_ 

37 

2^45 
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-2 

00 

31 

E96 

51 

32 
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3t 

11 

9. 

10 
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* 

1*70 

1. 

18 
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6.60 
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4*31 
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19 
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42 
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2i 
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9^ 

06 
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7.27 

2. 

29 

9. 
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4.48 
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6*73 
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79 

57 

it 
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2i 

78 
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it 

13 
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1. 

99 

Z. 

71 

-1. 

28 

3^ 
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4.37 

58 

* 
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-1 
-1 

89 

49 

54 

44 
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&*2S 
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9. 
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4« 

41 

9.62 
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3  a  34 
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70 
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!• 
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7^ 

11 

It 

70 
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49 

1. 
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00 
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39 

06 

4.69 
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-1 

60 

-I. 

36 

48 

24 
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It 

91 
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* 
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89 

2.27 

1.96 
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3 

93 

44 

04 
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!• 

to 
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72 

3 

79 
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81 

40 
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2< 

11 
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86 

7.78 
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2. 

88 

4.11 
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32 
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5. 
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09 

73 

77 
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01 
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32 
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94 

, 

_ 

91 

39 

2« 

25 

6 

03 
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2 

99 

4 

67 

2 

64 

3 

79 
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■^ 

62 

00 
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2i 

11 
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6 
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7 

64 

56 

59 
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3i 

39 

10 

23 
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3< 

66 
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3.73 
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2.39 

90 

52 

18 
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2 

79 

-1 

78 

9 

99 

24 
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1. 

44 
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-2 

79 

4 

84 

1 

23 

5 

97 

1. 
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1.S5 

-1.03 

•  23 

-2 

77 

8 

58 

3 

91 

52 

13 

-  1 

56 

ONEONTA 

2 

06 

-3 

20 

9 
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09 
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4 

97 

6.83 
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5 

48 

54 

32 
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1 

94 

8 

07 
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2 
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09 
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39 

UNION  SPRINGS  5  S 

2 

•  84 

-1 

•  66 

:  7 

•  34 

1 

•  38 

7.46 

1.42 

3.34 

-1.39 

Z 

•  30 

1 

.64 

-2 

90 

7.02 

1.9E 

2*96 

-2 

.37 

7*99 

9»20 

6«09 

3.14 

.52 

-2.45 

7 

06 

2 

99 

E56 

99 

4 

50 

UNIONTOWN 

2.07 

-2 

•  86 

7 

•  92 

2 

•  76 

9.0C 

3 

•  76 

:  2.62 

-1 

.64 

•  60 

-2 

.94 

5 

.60 

2 

07 

4.60 

-  .6* 

1*59 

-2 

.60 

2*07 

.71 

1*60 

-  .76 

1.96 

-1 

36 

3 

80 

-1 

43 

E43 

03 

-  6 

39 

UNIVERSITY 

8 

.28 

3 

•  25 

5.86 

•  04 

7.99 

3 

.09 

3 

•  25 

•  80 

VALLEY  HEAD  3  S 

2 

■  38 

-2 

•  47 

11 

.68 

6^84 

5.27 

•  38 

6.46 

1 

.38 

2 

•  92 

1 

.78 

-2 

•  91 

4.62 

-  .39 

4*86 

■  30 

1.27 

-1 

•  26 

2^20 

-1.25 

3.97 

41 

6 

92 

1 

35 

53 

13 

26 

VANCE 

2 

•  40 

8.26 

7.23 

9.03 

3 

•  31 

8 

.36 

2.61 

1.17 

.80 

10^23 

2.37 

20 

60 

12 

VERNON 

~ 

~ 

4*  14 

■  1*00 

8 

10 

WADLEY 

2 

■  00 

7 

.62 

9.88 

5.87 

2 

•  02 

2 

.85 

2.2' 

3*06 

9*46 

1«98 

2.26 

5 

84 

50 

77 

WALLACE  3  SW 

4 

•  40 

I  5.30 

3.72 

.47 

2 

•  97 

9 

.91 

I  7.30 

3*23 

9*04 

1*46 

.70 

7 

33 

E91 

61 

WALNUT  GROVE 

1 

•  60 

:  9 

.29 

3.41 

7.13 

2 

•  00 

Z 

.74 

2.47 

*99 

1*84 

li49 

2*80 

[  5 

76 

E42 

39 

WATERLOO 

6 

•  62 

1 

•  89 

10 

.74 

6>22 

-1 

•  74 

2 

.10 

1 

•  55 

-2 

.82 

3 

.01 

•  07 

[  3.73 

.16 

-2 

•  40 

•  60 

-3.12 

5 

15 

20 

E45 

42 

-  6 

30 

WEST  BLOCTON 

2 

•  36 

:10.89 

8.64 

8.39 

2 

•  61 

5 

.17 

2.9: 

1.19 

.26 

7«49 

1.30 

:  3 

72 

E54 

96 

16 

WETUMPKA 

1 

.97 

-2 

•  99 

6 

.32 

•  78 

8.24 

2 

•  38 

3.38 

-1 

.01 

•  89 

-Z 

.70 

2 

.90 

-1 

•  69 

4.64 

-  .18 

3.01 

-I 

.72 

9.77 

6*eo 

2«83 

•  14 

2.06 

-1 

12 

6 

46 

1 

03 

52 

03 

WMATLEY 

2 

•  87 

7.63 

6.75 

1.79 

1 

•  33 

7 

.65 

17.38 

1.66 

4.90 

3*35 

1*62 

7 

78 

64 

81 

WHEELER  DAM 

3 

.91 

8.99 

3.91 

8.63 

1 

.88 

4 

.70 

2.49 

3.23 

.88 

2*33 

2.04 

10 

20 

52 

35 

WHITFIELO  LOCK  3 

2 

.00 

-2 

•  93 

6 

.29 

1 

•  43 

6.67 

1 

•  27 

3.17 

-1 

.10 

1 

.16 

-2 

.72 

1 

.97 

-1 

•  97 

6.87 

.96 

2.44 

-2 

.18 

2.90 

•  45 

4.15 

1*90 

2.10 

97 

3 

69 

-1 

91 

42 

10 

-  7 

67 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2 

.74 

9 

.82 

3.91 

4.24 

3 

.30 

1 

.54 

5.57 

1.40 

.96 

3*09 

3.80 

6 

81 

46 

Qa 

WILSON  DAM 

3 

.21 

9 

.16 

2.97 

9.13 

1 

.76 

4 

.08 

9.01 

3.73 

1.47 

3*09 

1«20 

8 

87 

53 

77 

WINFIELD  2  SW 

2 

.27 

11 

.89 

9.07 

9.78 

4 

.79 

4 

.09 

1.41 

4.15 

.21 

6«05 

1.81 

8 

84 

97 

18 

YATES  HYDRO  PLANT 

1 

.86 

-2.84 

9 

.08 

- 

•  33 

6.56 

2 

.94 

3.10 

-1 

.31 

1.66 

-1 

.73 

2 

.96 

-1 

•  33 

8.84 

3.98 

Z.Z6 

-2.45 

10.48 

7 

•  72 

2«00 

-  .60 

1.07 

-I 

20 

10 

97 

5 

45 

59 

33 

7 

50 

YOUNGS  STORE 

S 

.06 

9.08 

3.04 

6.07 

1  1 

.86 

3 

.82 

3.63 

3.98 

1.29 

2^07 

•  85 

6 

34 

46 

89 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  158  - 


Fable  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1956 


station 

1 

M 
SI 

s 

Dale 

Lowest  1 

Date 

Laat  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20'  or 
below 

24' or 
below 

28*  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28*  or 
below 

24*  or 

below 

20'  or 
below 

16'  or 
below 

o 
o 

g 

t 

o 

•? 

0 
M 

* 

0 

o 
Xt 

0 
N 

» 
o 
e 

o 

32*  or  below 

S 

9 

a 

a 

e 

S 

d 

a 

o 
t- 

o 
Q 

a 

e 

E-. 

Q 

a 

e 

E- 

S 
s 
Q 

d. 
S 
o 

E- 

Q 

a 
.® 

H 

m 

'R 

Q 

d 

a 

e 

H 

Z 
Q 

0, 

a 
« 

H 

Q 

a 

a 

« 

H 

« 
Q 

d, 

a 
,« 
t- 

ALBERTVILLE  2  SE 

8-10+ 

15 

1-  1 

1-  1 

15 

1-17 

20 

3-22 

24 

3-25 

25 

3-25 

25 

11-  9 

30 

11-23 

21 

11-23 

21 

11-30 

20 

None 

- 

318 

246 

243 

229 

ALEXANDER  CITY  6  ME 

100 

8-  6 

14 

1-  1 

1-  1 

14 

3-21 

19 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-21 

30 

11-  9 

32 

11-10 

23 

11-10 

23 

11-23 

16 

11-23 

16 

327 

247 

230 

230 

202 

AMUALUSIA 

100 

8-  8+ 

24 

11-23+ 

None 

None 

None 

1-18 

27 

3-21 

30 

11-10 

30 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

- 

- 

310 

234 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

102 

8-  6 

18 

1-14+ 

1-14 

18 

1-17 

24 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-  9 

29 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

- 

314 

311 

230 

229 

ATHENS  2 

100 

11-30 

None 

1-17 

19 

1-24 

21 

3-25 

26 

4-21 

32 

11-  9 

26 

11-  9 

26 

11-23 

18 

11-23 

18 

11-30 

16 

311 

304 

229 

202 

ATHORE  STATE  FARM 

8-  7 

18 

1-10 

None 

1-10 

18 

1-14 

24 

1-17 

27 

3-21 

30 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

- 

- 

314 

311 

247 

AUBURN  3  SV 

100 

8-  7+ 

18 

11-23 

None 

1-  1 

20 

1-17 

22 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-23 

18 

None 

327 

298 

230 

230 

BAY  yiNETTE 

98 

8-  7 

25 

1-14+ 

None 

None 

None 

1  -17 

27 

3-21 

32 

11-10 

31 

11-23 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

311 

234 

BEU^  HINA  2  N 

104 

8-  6 

16 

1-  9 

1-  9 

16 

1-17 

19 

1-24 

23 

3-25 

26 

4-19 

29 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

- 

311 

304 

229 

204 

BESSEMER  5  SSW 

100 

8-10+ 

18 

1-  1+ 

None 

3-21 

20 

3-21 

20 

3-25 

26 

4-17 

32 

11-  9 

30 

11-10 

25 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

247 

247 

230 

206 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

100 

8-  6+ 

21 

1-  9+ 

None 

None 

3-20 

23 

3-21 

25 

3-25 

29 

11-  9 

29 

11-10 

27 

11-23 

22 

None 

None 

- 

- 

248 

234 

229 

BRArrriiEY 

- 

- 

- 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

16 

11-23 

16 

11-23 

16 

~ 

" 

- 

SRErrON  3  SSE 

100 

8-  7+ 

17 

1-  1 

None 

1-15 

20 

1-17 

21 

3-21 

25 

3-21 

25 

11-10 

25 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

16 

None 

313 

311 

234 

234 

BRIDGEPORT  2  W 

102 

8-18 

12 

11-30 

1-  1 

16 

1-17 

17 

3-25 

23 

3-25 

23 

4-21 

29 

11-  9 

29 

11-10 

26 

11-18 

19 

11-18 

19 

11-23 

13 

327 

306 

238 

230 

202 

7ALERA  2  SW 

102 

8—10 

17 

11-30 

None 

1-15 

19 

3-21 

21 

3-25 

28 

4-21 

31 

11-  9 

30 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

313 

247 

230 

202 

^  AM  DEN  3  NNW 

«- 

8-  7 

17 

1-14 

None 

1-17 

19 

1-18 

23 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-  9 

32 

11-10 

26 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

- 

311 

310 

230 

229 

^AMP  BILL  2  NW 

97 

8-11 

17 

1-  1 

None 

1-15 

20 

3-21 

23 

3-25 

26 

3-31 

31 

11-  9 

31 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

313 

247 

230 

223 

CENTRE 

103 

8-  6 

- 

- 

None 

3-25 

26 

3-25 

26 

11-10 

32 

~ 

- 

230 

:ektreville 

102 

8-11+ 

16 

1-  1 

1-  1 

16 

1-17 

20 

3-21 

23 

3-21 

23 

4-  8 

32 

11-10 

25 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

311 

247 

234 

216 

,HATOM 

99 

8-  7+ 

16 

1-  1 

1-  1 

16 

1-17 

20 

3-21 

22 

3-21 

22 

3-31 

30 

11-  9 

32 

11-10 

25 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

311 

247 

234 

223 

-  itronelle 

Q7 

8-  7 

17 

11-30 

None 

None 

None 

1-17 

28 

3-20 

31 

11-23 

26 

11-23 

26 

11-30 

17 

11-30 

17 

None 

- 

- 

- 

311 

248 

"LANTON 

100 

8-  7+ 

16 

1-  1 

1-  1 

16 

1-  2 

17 

3-21 

22 

3-25 

28 

3-25 

28 

11-  9 

29 

11-10 

23 

11-10 

23 

11-23 

17 

None 

- 

326 

234 

230 

229 

:laytom 

98 

8-  7+ 

- 

- 

11-23 

25 

11-23 

25 

None 

None 

None 

:oden 

11-10 

30 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

lAYTON 

8-10+ 

22 

1-17+ 

None 

None 

1-17 

22 

3-20 

27 

3-21 

31 

11-  9 

31 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

311 

248 

233 

'ECATUR 

8-  7 

18 

11-30 

None 

1-17 

20 

3-21 

24 

3-21 

24 

3-25 

32 

11-  9 

30 

11-10 

28 

11-23 

21 

11-30 

18 

None 

- 

318 

247 

234 

229 

'EMOPOL I S  LOCK  A ND  DAM 

100 

7-  5 

20 

11-23 

None 

None 

1-17 

24 

1-17 

24 

3-10 

32 

11-  9 

32 

11-10 

27 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

311 

298 

244 

-OTHAN  CAA  AIRPORT 

98 

7-24+ 

23 

11-23 

None 

None 

1-  1 

24 

1-17 

25 

3-21 

31 

11-10 

31 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

327 

311 

234 

FfTERPRISE 

101 

8-17 

None 

None 

None 

None 

3-21 

30 

11-23 

26 

11-23 

26 

11-30 

22 

None 

None 

~ 

247 

UF  AU  LA 

100 

5-23 

23 

1-15+ 

None 

None 

1-17 

23 

1-21 

27 

11-10 

29 

11-23 

26 

11-25 

24 

None 

None 

313 

307 

)  E.KUK£bN   UAA  A  L  KfUK  I 

Qfl 

8-11 

18 

1-  1+ 

None 

1-  1 

18 

1-17 

21 

3-21 

25 

3-21 

25 

11-  9 

30 

11-10 

26 

11-22 

24 

11-23 

18 

None 

- 

327 

310 

234 

233 

97 

8-  7+ 

25 

11-23 

None 

None 

None 

1-17 

28 

1-26 

32 

11-10 

32 

11-23 

25 

None 

None 

None 

311 

289 

ALKVIU.E 

100 

8-11+ 

- 

- 

11-  9 

30 

11-13 

28 

11-18 

24 

11-30 

17 

None 

AYETTK 

102 

8-11 

None 

1-  1 

18 

3-19 

23 

3-20 

26 

4-22 

32 

~ 

98 

8-  6+ 

16 

1-  9+ 

1-  9 

16 

1-17 

19 

1-24 

21 

3-21 

26 

3-25 

30 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

11-30 

16 

326 

311 

304 

233 

229 

1  MUKkjAn 

97 

8-  3 

36 

1-14+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

Kl              \i.  1  1  I 

101 

8-  8+ 

21 

11-23 

None 

None 

1-14 

24 

1-17 

25 

3-21 

32 

11-  9 

31 

11-10 

28 

11-23 

21 

None 

None 

- 

314 

298 

233 

ADSDEN  GAS  PLANT 

100 

8-  6+ 

16 

11-30 

None 

1-  1 

18 

3-21 

23 

3-25 

27 

4-21 

31 

11-  9 

32 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-23 

18 

11-30 

16 

327 

234 

230 

202 

ENEVA 

100 

6-10+ 

19 

1-  1 

None 

1-  1 

19 

1-15 

23 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

22 

None 

None 

- 

- 

313 

234 

234 

103 

8-11+ 

21 

1-14 

None 

None 

1-17 

23 

3-21 

28 

3-25 

30 

11-  9 

29 

11-10 

28 

11-23 

22 

None 

None 

311 

234 

229 

im 

8-  7 

20 

11-23 

None 

None 

1-  1 

22 

1-21 

27 

3-21 

30 

11-  9 

31 

11-10 

28 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

- 

- 

327 

294 

233 

'UNTERSVI LLE 

99 

8-  6 

- 

- 

3-21 

26 

3-25 

29 

11-10 

29 

11-23 

21 

11-23 

21 

11-24 

18 

None 

- 

- 

- 

247 

230 

ALErVILLE 

99 

8-  7 

11 

1-  2 

1-  2 

11 

3-20 

20 

3-22 

22 

3-25 

25 

4-21 

32 

11-  9 

25 

11-  9 

25 

11-18 

24 

11-23 

18 

11-24 

13 

327 

248 

241 

229 

202 

lAMILTON 

102 

8-11 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-23 

18 

11-23 

18 

11-30 

16 

- 

- 

- 

- 

B  k  m  k  wn 

B  AULjAJIU 

97 

8-11 

22 

11-23 

None 

None 

1-17 

23 

1-17 

23 

3-20 

30 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

22 

None 

None 

311 

298 

235 

tfLIN 

99 

8-12 

- 

- 

1-15 

16 

3-21 

17 

3-21 

17 

4-21 

28 

4-21 

28 

11-  9 

31 

11-10 

25 

11-13 

24 

11-23 

16 

11-23 

16 

313 

247 

237 

203 

202 

7-28+ 

21 

1-17 

None 

None 

1-17 

21 

3-20 

26 

3-21 

31 

11-  9 

30 

11-10 

28 

11-25 

23 

None 

None 

- 

313 

235 

233 

«SPER 

102 

8-  9+ 

- 

- 

3-21 

19 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-21 

30 

11-  9 

29 

11-10 

23 

11-10 

23 

11-23 

17 

None 

- 

247 

230 

230 

202 

KFArETTE 

102 

8-12 

19 

1-14 

None 

1-14 

19 

1-17 

21 

3-21 

26 

3-25 

29 

11-  9 

30 

11-22 

28 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

314 

311 

246 

229 

101 

8-  6+ 

19 

11-30 

None 

1-  1 

20 

1-17 

22 

3-21 

28 

3-25 

31 

11-  9 

31 

11-10 

25 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

327 

311 

234 

229 

98 

8-12 

24 

I-  1+ 

None 

None 

1-  1 

24 

1-21 

27 

3-21 

29 

11-10 

32 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

- 

- 

327 

307 

234 

"xnc  17 

101 

8-10 

- 

- 

11-  9 

31 

11-23 

22 

11-23 

22 

11-30 

20 

None 

VDISON 

102 

8-  7+ 

12 

1-  9 

1-  9 

12 

1-17 

18 

3-20 

23 

3-25 

26 

4-19 

32 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

311 

248 

229 

204 

\RION  JUNCTION  2  NE 

102 

8-  9 

19 

1-10 

None 

1-10 

19 

1-17 

21 

3-21 

28 

3-25 

31 

11-  9 

30 

11-10 

27 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

318 

311 

234 

229 

1  DT  T  N  mil 

98 

7-17+ 

22 

1-  1 

None 

None 

1-  1 

22 

3-  1 

28 

3-21 

30 

11-18 

28 

11-18 

28 

11-23 

24 

None 

None 

327 

262 

242 

.XVELL  FIELD 

- 

- 

- 

None 

None 

None 

1-17 

28 

1-21 

31 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

<B  I LE  WB  A I RPORT 

97 

6-  9+ 

25 

1-14+ 

None 

None 

None 

1-14 

25 

1-17 

30 

11-10 

31 

11-23 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

314 

298 

•BILE 

100 

8-  7 

30 

1-  1+ 

None 

None 

None 

None 

1-17 

32 

11-22 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

310 

■NTGOMERY  WB  AIRPORT 

100 

8-  7 

22 

1-  1 

None 

None 

1-17 

23 

1-21 

28 

3-21 

29 

11-  9 

32 

11-22 

28 

11-23 

23 

None 

None 

- 

- 

311 

306 

233 

SCLE  SHOALS  CAA  A I RPORT 

100 

8-  6 

19 

1-  9 

None 

1-  9 

19 

1-24 

23 

3-21 

27 

3-25 

31 

11-  9 

30 

11-18 

25 

11-30 

20 

11-30 

20 

None 

326 

311 

242 

229 

101 

8-  7 

- 

- 

None 

None 

3-21 

22 

3-21 

22 

4-20 

32 

11-  9 

29 

11-10 

21 

11-10 

21 

11-23 

14 

11-23 

14 

- 

- 

234 

234 

203 

EONTA 

103 

8-11 

17 

1-  1+ 

None 

1-17 

20 

3-21 

21 

3-22 

28 

4-21 

31 

11-  9 

30 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-23 

17 

None 

- 

311 

234 

233 

202 

ARK 

100 

8-11 

24 

1-16 

None 

None 

1-16 

24 

1-20 

28 

3-20 

30 

11-10 

28 

11-10 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

295 

235 

LL  CITY  5  NW 

100 

8-27 

17 

1-  1+ 

None 

1-  1 

17 

3-22 

22 

3-25 

28 

4-21 

32 

11-  9 

32 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-23 

17 

- 

327 

233 

230 

202 

ATTVILLE 

98 

8—  7+ 

22 

1-15 

24 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

30 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

313 

247 

100 

8-  8+ 

19 

11-23 

None 

None 

3-21 

23 

3-21 

23 

3-25 

31 

11-  9 

30 

11-10 

26 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

- 

- 

247 

234 

229 

DSTONE  ARSENAL 

99 

8-  6+ 

15 

11-30 

1-14 

16 

1-17 

19 

3-21 

22 

3-25 

25 

3-31 

31 

11-  9 

30 

11-10 

28 

11-18 

24 

11-23 

18 

11-30 

15 

321 

311 

242 

230 

223 

BERT3DALE  7  E 

99 

8-  7 

23 

1-  1 

None 

None 

1-  I 

23 

2-21 

26 

3-21 

31 

11-10 

31 

11-23 

24 

11-23 

24 

None 

None 

- 

- 

327 

276 

234 

CKPORD 

107 

8-  7 

14 

1-  1 

1-  9 

15 

1-10 

18 

3-25 

24 

3-25 

24 

4-21 

30 

11-  9 

29 

11-10 

23 

11-10 

23 

11-23 

15 

11-23 

15 

319 

318 

230 

230 

202 

_K  MILLS 

102 

8-  6 

16 

1-14 

16 

1-15 

19 

3-21 

22 

3-25 

28 

4-21 

31 

11-  9 

32 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

~ 

313 

247 

230 

SSELLVILLE  2 

QQ 

8-10 

12 

11-24 

1-15 

16 

1-18 

20 

3-22 

24 

4-  8 

28 

4-21 

32 

11-  9 

29 

11-10 

26 

11-18 

20 

11-18 

20 

11-23 

16 

313 

305 

241 

216 

202 

INT  BERNARD 

101 

8-11 

15 

11-30 

None 

1-18 

19 

3-21 

23 

3-25 

26 

4-21 

32 

11-  9 

28 

11-  9 

28 

11-10 

23 

11-23 

16 

11-23 

16 

- 

310 

234 

229 

202 

,<D  MT  STATE  FARM  API 

97 

8-10 

18 

11-23 

None 

1-17 

20 

1-17 

20 

3-25 

25 

3-25 

25 

11-  9 

30 

11-18 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

- 

311 

311 

238 

229 

IJTTSBORO 

102 

8-  6+ 

IS 

1-  9 

1-  9 

15 

1-15 

18 

2-29 

23 

3-25 

26 

4-21 

30 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

19 

11-23 

19 

- 

313 

268 

230 

203 

IMA 

100 

8-  7+ 

22 

1-  1 

None 

None 

1-10 

24 

1-21 

28 

3-21 

30 

11-  9 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

~ 

318 

307 

233 

1  J^CAUCA  4  NE 

1  nn 

8-  8 

14 

1-  1 

1-14 

15 

2-29 

20 

3-21 

21 

3-25 

27 

4-21 

32 

11-10 

25 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

- 

268 

247 

230 

203 

102 

8-  6+ 

17 

1-  1+ 

None 

1-15 

20 

3-21 

22 

3-21 

22 

4-21 

31 

11-  9 

31 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-23 

17 

None 

313 

234 

234 

202 

^IMASTILLE 

100 

8-12+ 

19 

11-23 

None 

None 

1-17 

23 

2-29 

28 

3-21 

31 

11-  9 

29 

11-10 

26 

11-23 

19 

11-23 

19 

None 

311 

255 

233 

100 

8-11 

22 

11-23 

None 

None 

1-17 

23 

3-20 

28 

3-20 

28 

11-10 

29 

11-23 

22 

11-23 

22 

None 

None 

311 

248 

235 

YlCALOOSA  CAA  AIRPORT 

102 

8-10 

19 

1-  1 

None 

I-  1 

19 

1-15 

24 

3-21 

25 

3-25 

30 

11-  9 

30 

11-10 

26 

11-23 

22 

11-30 

20 

None 

334 

313 

234 

229 

1ICAL003A  LOCK  AKD  DAM 

None 

None 

None 

None 

None 

1<KEGEE  2 

101 

8-11 

21 

1-  1 

None 

None 

1-17 

22 

3-20 

28 

3-25 

32 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-23 

23 

None 

None 

311 

235 

230 

V  OK  SPRINGS  5  S 

104 

8-12 

22 

1-  1 

None 

None 

1-15 

23 

2-  7 

28 

3-22 

31 

11-11 

32 

11-23 

25 

None 

None 

None 

290 

234 

I  VERSITY 

None 

None 

1-  9 

23 

1-17 

27 

3-25 

32 

MSY  BEAD  3  S 

101 

8-  7+ 

11 

11-23 

1-15 

16 

3-22 

20 

3-22 

20 

4-21 

28 

4-22 

32 

11-  9 

31 

11-10 

24 

11-10 

24 

11-23 

11 

11-23 

11 

313 

246 

233 

203 

201 

<JION 

11-  9 

27 

11-  9 

27 

11-10 

21 

11-23 

18 

11-30 

15 

I  TLEV 

11-  9 

31 

11-10 

25 

11-23 

18 

11-23 

18 

None 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

SepL 

Oct. 

No». 

Dec. 

Annual 

DEHOPOLIS  LOCK  b  DAH 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.57 
1363 

87.00 
1574 

4.07 
1214 

3.50 
1950 

83.07 
1870 

- 

FAIRHOPE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2 .44 
!46 
1709 

02.70 
!34 
1461 

84.19 
!55 
1369 

5 . 02 
.11 
1360 

B6 . 93 
.81 
875 

B6.49 
.29 
1238 

B5.96 
.08 
1270 

5.97 
.36 
838 

B5.10 
.57 
823 

B3.83 
.15 

610 

2.80 
.43 
1210 

81.76 
.14 
1048 

53.19 
4.29 
13811 

HARTIN  DAH 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.0S 

B1.98 

84.10 

B5.30 

6.15 

6.76 

B6.60 

6.58 

85.18 

4.35 

82.04 

B1.90 

53.02 

1975 

1025 

1200 

910 

736 

1150 

854 

905 

1165 

705 

905 

790 

12320 

ABBEVILLE  1  NNW 
ALBERTVILLE  2  SE 
JACKSONVILLE  2  SW 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

ABBEVILLE 
ALBERTVILLE  1  S 
JACKSONVILLE 


December  1956 
August  1956 
September  1956 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ABBEVILLE  1  NNW 

All  equipment  moved  1.5  miles  NNW 

December 

1, 

1956 

ALBERTVILLE  2  SE 

All  equipment  moved  1.8  miles  E 

July 

1, 

1956 

BELGREEN 

Publication  of  Hourly  Precipitation  discontinued 

Harch 

1, 

1956 

BEXAR 

All  equipment  moved  0.5  mile  W 

October 

31, 

1956 

BLUE  SPRINGS 

All  equipment  moved  200  feet  E 

December 

1, 

1956 

BOAZ 

All  equipment  moved  0.2  mile  SE 

September 

22, 

1956 

BOAZ 

All  equipment  moved  0.5  mile  W 

November 

2, 

1956 

BRANTLEY 

Temperature  equipment  installed 

October 

1956 

CLAYTON 

Temperature  equipment  installed 

May 

1956 

DANVILLE 

All  equipment  moved  3800  feet  W 

January 

27, 

1956 

DEMOPOLIS  LOCK  Si  DAH 

Evaporation  equipment  installed 

July 

1956 

FUFAULA 

All  equipment  moved  0.1  mile  W 

February 

20, 

1956 

EUPAULA 

All  equipment  moved  0.2  m^le  NE 

March 

5, 

1956 

EUFAULA 

All  equipment  moved  1.0  mile  E 

August 

7, 

1956 

SUTAW  LOCK  7 

All  equipment  moved  1.0  mile  S 

April 

1, 

1956 

PALKVILLE 

Temperature  equipment  installed 

August 

1956 

FLAT  ROCK 

Publication  of  Hourly  Precipitation  discontinued 

March 

1, 

1956 

FLORENCE 

All  equipment  moved  0.1  mile  W 

July 

17, 

1956 

FRISCO  CITY 

All  equipment  moved  0.1  mile  NE 

Harcl^ 

12, 

1956 

GUNTERSVILLE 

CITY  WTR  WKS 

Publication  of  Hourly  Precipitation  discontinued 

Harch 

1, 

1956 

HAMILTON 

Temperature  equipment  installed 

July 

1956 

IDER 

All  equipment  moved  0.7  mile  NW 

November 

28, 

1956 

JACKSONVILLE 

2  SW 

All  equipment  moved  2.5  miles  SW 

September 

7, 

1956 

JACKSONVILLE 

2  SW 

Rain  gage  equipment  installed 

September 

1956 

JASPER 

All  equipment  moved  0.5  mile  NE 

Harch 

15, 

1956 

LOCK  17 

Temperature  equipment  installed 

June 

1956 

HELVIN 

All  equipment  moved  0.2  mile  E 

Hay 

16, 

1956 

HONTEVALLO 

All  equipment  moved  0.1  mile  S 

December 

17, 

1955 

NEW  BROCKTON  3  NE 

All  equipment  moved  0.3  mile  S 

November 

30, 

1956 

TUSCALOOSA  LOCK  &  DAH 

Temperature  equipment  installed 

November 

1956 

VERNON 

Temperature  equipment  installed 

September 

1956 

WHATLEY 

Temperature  equipment  installed 

October 

1956 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

Publication  of  Hourly  Precipitation  discontinued 

Harch 

1, 

1956 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

All  equipment  moved  1350  feet  SW 

April 

2, 

1956 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Daanelly  Field.  RFD  2  Montgomery  Alabama  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  •  o       i  • 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F;  precipitation  and  evaporation  In  inches,   and  wind  movement   in  miles. 

ETaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4, 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  3SW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  cai-rled  in  the  June  and  December  flisues  of  Cllmatologlcal  Data. 

-    Ho  record, 

+    Also  later  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  in  following  measurement. 

*  J5"mometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  od 
tne  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  month. 

^  A^V'^^'^^'^  stations  denoted  by  'C   In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Length 

or  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data" 
B    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H    One  or  more  days*   record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  daily  record. 
T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

JSM™"on  wrbriMa5Secl''Jro-'*?h^'<iJ;o!Tt   *S  elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation  Bistory'  for  this  state.  That 

ro^nr?Se":te:t1s:;rJf'[°^r?i?;L^?;lS*:^S!"^^^^  aSS^Itsl'^obSn^nrinSiClJ^?  Vdlr/^rTce'nTeUl:         '"^  iorormatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations  «y  be 

""i;*''  '^-^  O"  y"-     Ue«i-lr  subscription  IDCludes  the  Annual  Su«n»ry.)    Checks,  and  money  orders  should  be  ude  payable  to  the 
Bealttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 

1956 


BurDsvlll*  Subata,  HIks.q  j 

Colb«rt  Steaa  Pi. 


nitC..    A«h«vlllr.  N 


Isolines  are  dravn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  fron  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
1956 


Corinth,  Miss.  V,,  O  Watorlt 

Burnavllle  Substa.  Hisa.O  j        '  \ 


Shoenaker  Springs 
^Wilson  Dam  Athon; 


Hytop     I      Fi\t  Rock 


T„.„. /ypJ^ORTHERN/ 

•I  jBelgreeo 

I  Red  Bar      O  ■         ^  - 

Newburg 


Huscle  Shoals  CAA Huntsvllle 

lie  Ulna  2  N  O"  lO 

I         I  IfadlsoD 
Decatur  r^^,^ 


I 


Scottsborc 

I* 

I  ,  Scottsboro 


Paint  Rock 


 2  1—2  Si£i.''4/"1V.:?:„„,.     I        S.„»  H.  S,.te''p.r.  .W\ 


Palls  City  Blk  Pond  Twr 

i  O  O 

I   Arley  3,S 


ALABAMA 


LaPayette,  Ga 


STATUTE  MILES 


90TH  MERIDIAN  TIKE  ZONE 


Albertvllle  I 


_  iviOUNTAINS  / 

 Trafford  Ash'vllle  3  SW 


I 


C\ti  Walnut  Grove  ^  \  \  -Q- 

Oneonta       /''V-'^  Gadsden  Gas  Plant  ]  Cedartown  ,  1 


»Pick«nsvlll« 


Brooksvllle  Exp  Sta.,  HlsB.  "q 

/  ° 

I  Allcevllle 


PLAIN 


EASTERN 


GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TltlE  ZONE 


\-o-  I 

•  Tallapoosa  2  NN* ,  Ga . 


\ 


Ch 1 Idersburg 


(  Dancy  ^•^j 


J  west  DloctoD 


;a  *Born  Ut  Twr      I  • 

■r*     ,    PIEDMONT   \  o 

•  !  I  Franklin 


Centrevllle 


Eutaw  Lock  7 


ridtan  KB  AP .  Hli 


--i^>-  Deaopol 


.63° 


\     Jordan  Dam 


LaPayette  t 
I  Hill  2  HW  *>  West  Point  . 

Iplateau  S 


uburn  SCS  10 
Auburn  3  SW 


66  *       J  Autftugay  i  I  le 


Crandxll  12  N, 


/thltfl.ld  Lock  3  OrW  u.yi»..  .j—  q»  • 
f  '0    I         '  it  J^""  Q  1 

p  Melvln  (^aopbell  Pine  Bill  F' 


I  


PRAIRIE 


U. 


Union  Springs  5 
Pine  Level          "O  Midway 


1_. 


-1 


Bill    I    Port  Deposit   1  »  f       1  >  I 

— ^  .J  p  J  L-^  J 


lunbus  WB  AP ,  Ga 

f 

@ 

/ 

4 

unpkln  4  ENE,   Ga , 

-o- 

JackaoD  Lock  1 


TAL 


Frisco  City  /    Evergreen  CAA  AP 


@ 


if 


> 


Vaoclcave,  Miss. I 

-o-     U)  , 

icagoula  H8 .  Miss.  ^— ^1 


rWallftce  3  3W 
o 


AtBore  State  Pa; 


River  Falls  2  NB 
River*  Falls  ^ 
I  .  -P- 


66**  Abbev 

[PLAIN  " 


Dot ban  CAA  AP 


Coffee  Springs  2  HW 


GULF 


Milton  Exp.  Sta. ,  Pla 

-o 


"TffScevllle,  Fla.  • 


STATION  LEGEND 
0*9    Prtcipttation  only 
©  PfacipHetlon,  storage 

■b-  ♦    -O-   Praelpitotion  ana  Tatnptfolur^ 
-(J)-  Pf0clpltoh'Ofi,  Tamptroturg  and  Evaporation 

Typo  of  gago:      O    Non- rocording , 
•  R0cording ,       <t    Both  typos 

Doublo  circia  combinations  indicate  tho  owailability  of 
moro  datoilod  motoorologlcal  dafo 


CAA  AP.  Fla 


HWRC. .  Ashevlllo 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data*. 
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STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

UouDiy 

g 

1 

(5 

Latitude 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

oiauon 

Index  No. 

O^ounty 

*9 
« 

1 

Q 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl( 
durin 

ned 
)6ed 
3  yr. 

neier 

to 
tables 

Longitude 

Elevation 

Temp. 

a 

1 

Evap,  1 

Elevation 

Temp. 

a 
1 

Month 
opened 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

^eeEVlLLE  1  NNW 

OOOB 

HENRY 

5 

31  35 

85  15 

465 

3 

2  c 

JACKSON  SHOALS 

TALLADEGA 

7 

20 

2 

VDOISCM 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

c 

t JACKSONVI LLE  2  SW 

0 

XDDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

16 

2 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

67  17 

370 

2 

2 

1  2  3 

0140 

1 

32  14 

87  25 

175 

2 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

66  15 

290 

20 

2 

VLBERTVILLE  2  SE 

oua 

■IARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1 140 

31 

31 

12  3 

LA  FAYETTE 

CHAMBERS 

11 

6 

1  2  3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 
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